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PRÉFACE 


Il  y a à peine  un  siècle  que  l'électricité  n'était  qu'un  mo- 
deste chapitre  des  traités  de  physique.  La  bouteille  de  Leyde 
venait,  il  est  vrai,  d’être  découverte;  il  était  déjà  permis 
d entrevoir  la  puissance  de  l'étincelle  électrique.  Toutefois, 
Franklin  n'avait  point  encore  établi  l’identité  entre  la  fou- 
dre et  l’électricité.  On  savait  seulement  que  certains  corps 
deviennent  capables,  après  avoir  été  frottés,  d'exercer  une 
attraction  autour  d'eux;  qu’il  y a des  substances  conduc- 
trices et  d'autres  non  conductrices  de  l’électricité;  qu’il  y a 
dans  l’électricité  deux  principes  différents  qui  s'attirent, 
taudis  que  ceux  qui  sont  semblables  se  repoussent;  que  la 
réunion  des  deux  principes  opposés  donne  lieu  à des  étin- 
celles dont  la  puissance  peut  acquérir  un  degré  d’énergie 
remarquable  au  moyen  d'appareils  particuliers. 

Voilà  à quoi  se  bornaient  encore,  en  1750,  les  connais- 
sances des  savants  sur  l’électricité.  Qui  aurait  cru  alors  que 
la  météorologie  ne  tarderait  pas  à y aller  chercher  la  cause 
des  grands  phénomènes  de  l'atmosphère;  que  la  chaleur 
lui  emprunterait  ses  instruments  les  plus  parfaits  et  les 
moyens  de  mettre  en  évidence  ses  lois  les  plus  importantes; 
que  la  physique  moléculaire  s’en  servirait  pour  pénétrer 
dans  la  constitution  intime  des  corps,  et  la  ferait  concourir 


Digitized  by  Google 


VI 


PRÉFACE. 


avec  la  lumière  polarisée  à la  manifestation  des  rapports 
qui  existent  entrç  la  matière  pondérable  et  l’éther  impon- 
dérable; que  la  chimie  lui  devrait  la  découverte  de  nouveaux 
éléments,  la  formation  de  nouveaux  composés,  ses  moyens 
d'analyse  et  de  synthèse  les  plus  puissants  et  ses  théories 
les  plus  satisfaisantes;  que  la  minéralogie  cl  la  géologie  y 
trouveraient  en  grande  partie  l’explication  de  l’origine  de 
leurs  cristaux  et  de  leurs  couches;  que  la  physiologie  y 
puiserait  la  connaissance  plus  intime  des  forces  qui  régis- 
sent la  matière  organique  et  le  secret  d’agir  sur  cette  ma- 
tière presque  comme  la  vie;  que  la  médecine  y rencontrerait 
des  ressources  contre  des  maux  jugés  jusqu'alors  incu- 
rables; que  les  arts  métallurgiques  y découvriraient  des 
procédés  nouveaux  pour  extraire,  mouler  et  appliquer  les 
métaux;  qu’enfm  elle  fournirait  à la  mécanique  une  force 
qui,  prompte  comme  la  pensée,  indépendante  du  temps 
comme  de  l’espace,  permettrait  à l’intelligence  de  sortir  de 
son  enveloppe  limitée  pour  s’élancer  au  gré  de  ses  désirs, 
avec  la  rapidité  de  l’éclair,  dans  les  régions  les  plus  loin- 
taines? 

Telles  sont  cependant  les  merveilles  que  l’électricité  a 
accomplies  dans  moins  d’un  siècle;  tels  sont  les  liens  qui 
l’unissent  maintenant  d’une  manière  indissoluble  à toutes 
les  autres  parties  des  sciences  physiques.  Aussi  son  étude 
est-elle  devenue  indispensable  à tous  ceux  qui  cultivent  ces 
sciences  : au  chimiste  aussi  bien  qu’au  physicien,  au  géo- 
logue tout  autant  qu’au  physiologiste,  à l’ingénieur  comme 
au  médecin.  Tous  sont  appelés  à rencontrer  l’électricité  sur 
leur  route;  tous  ont  besoin  par  conséquent  de  se  familiari- 
ser avec  elle.  Ce  besoin  universellement  senti  m’a  fait  croire 
qu'on  accueillerait  avec  faveur  un  ouvrage  ayant  pour  but 
de  le  satisfaire.  Quoiqu’il  existe  déjà  des  Traités  spéciaux 
d’électricité  et  malgré  tout  le  mérite  du  Traité  si  complet  et 
si  remarquable  de  M.  Becquerel,  il  en  manquait  un  qui 
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remplit  d’une  manière  plus  précise  le  but  complexe  que 
je  viens  d'indiquer.  En  effet,  pour  initier  à l’étude  de  l’é- 
lectricité toute  la  catégorie  des  hommes  d’art  et  de  science 
auxquels  elle  est  nécessaire , il  faut  une  exposition  à la 
fois  substantielle  et  élémentaire,  complète  et  abrégée;  il 
faut  que  le  sujet  soit  présenté  dans  un  ordre  logique,  et 
aun  pas  GOinine  on  l'a  fait  jusqu’à  présent,  dans  un  ordre 
presque  purement  historique;  il  faut,  en  un  mot,  donner  à 
cette  partie  de  la  physique  comme  aux  autres  ce  caractère 
d'une  véritable  science  qui  lui  manquera  toujours  tant 
qu’elle  restera  une  simple  compilation,  le  plus  souvent  con- 
fuse, de  théories  hasardées  et  de  faits  sans  liaison. 

Je  viens  de  faire  connaître,  par  ce  qui  précède,  l’esprit 
dans  lequel  j’ai  cherché  à rédiger  l’ouvrage  que  je  livre  au- 
jourd'hui à la  publicité.  Je  n’ai  point  voulu  en  faire  un  traité 
pour  les  gens  du  monde,  quoique  je  me  sois  efforcé  de  le 
rendre  abordable  à tous  ceux  qui  ont  reçu  une  culture  in- 
tellectuelle un  peu  développée.  J’ai  tenu  à m’adresser 
essentiellement  aux  hommes  qui  cultivent  les  sciences  et 
qui,  par  conséquent,  en  connaissent  déjà  le  langage  et  les 
procédés;  mais,  en  même  temps,  je  n’ai  point  supposé  chez 
eux  une  connaissance  préalable  plus  approfondie  de  telle 
ou  telle  branche  scientifique  particulière.  C’est  ainsi  que 
j'ai  relégué,  dans  quelques  notes  spéciales  placées  à la  lin  de 
chaque  volume,  les  développements  mathématiques  dont 
certains  points  particuliers  sont  susceptibles,  mais  qui  ne 
sont  nullement  indispensables  à l'intelligence  de  l’en- 
semble. 

11  me  reste  à exposer  l’ordre  que  j’ai  suivi,  et  à le  justi- 
fier par  un  coup  d’œil  rapide  jeté  sur  le  vaste  sujet  auquel 
est  consacré  le  Traité  d’ Électricité. 

Envisagée  dans  les  progrès  successifs  qu’elle  a éprouvés, 
l’électricité  offre  une  si  prodigieuse  variété  de  faces  scien- 
tifiques que  l'esprit  risque  de  s’y  perdre,  quand,  suivant 
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l’ordre  historique,  il  est  le  plus  souvent  obligé  de  les  con- 
templer presque  toutes  à la  fois.  Tandis  qu’il  poursuit  avec 
Coulomb  la  recherche  des  lois  auxquelles  est  soumise 
l’électricité  statique,  il  est  appelé  à scruter  avec  Galvani 
les  mystères  de  l'électricité  animale,  et  à marcher  avec  Volta 
à la  découverte  de  la  pile.  Puis  bientôt,  peudant  qu’il  cher- 
che à comprendre  les  beaux  calculs  sur  lesquels  Poisson 
fonde  les  théories  de  l’électricité,  il  est  saisi  d’admiration  à 
la  vue  des  résultats  aussi  magnifiques  qu'imprévus  que 
Davy  tire  de  la  pile  de  Volta.  Mais  c’est  à partir  de  l'an- 
née 18*20,  si  remarquable  dans  l’histoire  des  sciences  par 
la  découverte  d'Oersted,  que  la  tâche  de  celui  qui  veut  suivre 
jour  à jour  le  mouvement  imprimé  à l’électricité  devient 
encore  plus  difficile.  D'abord  il  assiste  à la  création  de  cette 
branche  toute  nouvelle  des  sciences  qui  comprend,  sous  le 
nom  d'électro-dynamique,  les  lois  générales  de  l'électricité 
en  mouvement.  L’étude  pleine  d’intérêt  qu’il  fait  des  travaux 
des  Arago,  des  Ampère,  des  Faraday,  les  créateurs  de  cette 
partie  de  la  physique,  est  constamment  interrompue  par  des 
découvertes  d’un  ordre  tout  différent.  C’est  Seeheck  qui 
trouve  les  courants  thermo-électriques;  c’est  Becquerel, 
c’est  Nobili  qui  les  analysent  en  même  temps  qu’ils  créent 
l’ électro-chimie.  C’est  Marianini,  Matteucci  et  l)ubois-Rey- 
mond  qui,  reprenant  les  travaux  de  Galvani  et  de  Voila  sur 
l’électricité  animale,  donnent  à cette  partie  de  1a  physiologie 
un  développement  qui  menace  de  l'envahir  tout  entière.  Ce 
sont  des  travaux  sur  la  théorie  de  la  pile  et  ses  effets  que 
mettent  au  jour  un  grand  nombre  de  physiciens  tels  que 
Ohm,  Douillet,  Fechner,  Faraday,  etc.,  parmi  lesquels  figure 
aussi  l'auteur  lui-mème  du  présent  traité.  C'est  une  succes- 
sion non  interrompue  de  nouvelles  recherches  sur  les  phéno- 
mènes magnétiques,  chimiques,  calorifiques  et  lumineux  que 
produisent  les  courants  et  les  décharges  électriques,  ainsi 
que  sur  les  applications  dont  ces  propriétés  de  l'électricité 
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sont  susceptibles.  C’est  enfin  une  étude  faite  à la  fois  par 
divers  physiciens,  des  sources  de  l’électricité  et  des  lois  qui 
les  régissent.  Ce  sont  tous  les  jours  de  nouveaux  noms  ve- 
nant apporter  à la  science  de  l’électricité  leur  contingent 
de  découvertes,  et  des  noms  anciens  qui  ne  cessent  de  lui 
fournir  le  leur.  C’est  Becquerel  reparaissant  à tout  instant 
avec  les  résultats  aussi  variés  que  nombreux  qu’il  tire  de  sou 
galvanomètre.  C’est  Faraday  lançant  dans  le  inonde  savant, 
après  les  courants  d'induction,  le  diamagnétisme  et  toutes 
les  productions  de  son  génie  créateur. 

Cet  aperçu,  bien  imparfait  et  bien  rapide  de  ce  que  serait 
une  exposition  chronologique  des  théories  et  des  phéno- 
mènes dont  l’électricité  s’est  enrichie  depuis  un  siècle, 
suffit  pour  montrer  la  confusion  qui  résulterait,  dans  la  tète 
même  la  mieux  organisée,  de  cette  façon  d’en  aborder 
l'étude.  Il  est  donc  indispensable,  pour  que  cette  étude  soit 
faite  d’une  manière  intelligente  et  approfondie,  d’y  intro- 
duire une  classification  méthodique  qui,  en  groupant  sous 
le  même  chef  les  phénomènes  du  même  ordre,  en  facilite 
l'explication  et  le  souvenir.  C’est  l’essai  que  j'ai  tenté. 

L’examen  des  phénomènes  électriques  y fait  découvrir 
assez  vite  deux  points  de  vue  très-distincts,  dont  l’un  com- 
prend les  lois  générales  auxquelles  l’électricité  est  soumise, 
soit  à l’état  de  repos,  soit  à l’état  de  mouvement,  et  dont 
l’autre  embrasse  les  effets  variés  qui  proviennent  de  l’action 
des  différents  eorps  sur  l’électricité  et  de  l’action  de  l’élec— 
tru  ité  sur  ces  corps.  Dans  le  premier  point  de  vue  la  sub- 
stance pondérable  ne  servant  qu’à  la  manifestation  des 
propriétés  générales  de  l’agent  électrique,  sa  nature  par- 
ticulière importe  peu;  il  suffit  qu’elle  soit  isolante  ou 
conductrice,  magnétique  ou  non-magnétique.  Dans  le  se- 
cond point  de  vue,  le  corps  joue  le  principal  rôle;  par 
conséquent  sa  constitution  physique  et  chimique  exerce 
une  influence  prépondérante  sur  sa  relation  avec  l’élcctri- 
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cité.  De  cos  deux  aspects  si  différents,  sous  lesquels  ou  peut 
envisager  l’élude  de  l’électricité , découle  évidemment  la 
nécessité  de  grouper  séparément,  pour  faire  cette  étude, 
les  faits  qui  appartiennent  à l’une  des  catégories  et  ceux 
qui  appartiennent  à l’autre.  Les  sources  et  les  applications 
de  l'électricité  forment  aussi  deux  parties  à la  fois  bien 
distinctes  l’une  de  l’autre  et  de  celles  qui  précèdent.  Ces 
quelques  mots  suffisent  «pour  faire  comprendre  la  division 
que  j’ai  été  tout  naturellement  conduit  à adopter. 

Une  première  partie  qui  sert  d’ introduction  est  consacrée 
à une  exposition  générale  des  phénomènes  fondamentaux 
et  à une  description  des  principaux  instruments  qui  ser- 
vent, soit  à produire,  soit  à percevoir  et  à mesurer  l'électri- 
cité. L'explication  théorique  et  complète  de  ces  appareils 
ne  peut,  il  est  vrai,  être  donnée  que  plus  tard;  mais  il  est 
essentiel  néanmoins  d’en  connaître  dès  l’abord  la  partie 
descriptive  à cause  de  l'usage  constant  qu’on  est  appelé  à 
en  faire. 

La  seconde  partie,  intitulée  : Electricité  statique,  a. pour 
objet  l’exposition  des  phénomènes  généraux,  soit  des  lois 
que  présente  l’électricité  à l’état  de  repos  ou  de  tension  : 
attractions  et  répulsions,  distribution,  induction,  électri- 
cités dissimulées,  théories  sur  la  nature  de  l'électricité. 

La  troisième  partie  comprend  les  lois  générales  de  l’élec- 
tricité en  mouvement  qui  constitue  ï Électro-dynamique  et 
le  Magnétisme,  qui  n’est  plus  lui-même  considéré  que  comme 
une  forme  particulière  de  l’électricité  dynamique.  Différents 
chapitres  sont  successivement  consacrés  au  magnétisme 
proprement  dit,  à l’action  mutuelle  du  magnétisme  et  de 
l’électricité  dynamique,  à l’aimantation  par  l’électricité,  à 
l'induction  électro-dynamique  et  à faction  du  magnétisme 
et  de  l’électricité  dynamique  sur  tous  les  corps,  l’n  chapi- 
tre distinct  est  affecté  aux  galvanomètres  magnétiques,  à 
cause  de  l’importance  qu’il  y a de  bien  connaître  et  de 
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savoir  bien  manier  ces  instruments  dont  on  fait  mainte- 
nant un  emploi  si  fréquent  dans  les  sciences  physiques. 

La  quatrième  partie  renferme,  sous  le  titre  de  Transmis- 
sion rte  l'électricité  à travers  les  différents  tnilieu.vt  d’abord 
la  description  des  phénomènes  relatifs  au  mode  même  de 
propagation  de  l’électricité  dans  l’intérieur  des  corps,  ron- 
diieiihililé,  etc.;  puis  une  étude  détaillée  dés  effets  câlori“ 
tiques,  lumineux  et  chimiques  qui  accompagnent  celte 
propagation,  et  enfin  l’examen  des  phénomènes  physiolo- 
giques auxquels  elle  donne  naissance  dans  les  corps  orga- 
nisés. 

I.a  cinquième  partie  traite  des  Sources  rte  l'électricité, 
sujet  qui  ne  peut  être  convenablement  abordé  qu’après 
l'étude  des  lois  générales  qui  régissent  l’électricité,  soit 
statique,  soit  dynamique,  et  des  phénomènes  divers  par 
lesquels  elle  manifeste  son  passage  à travers  les  corps. 
L’examen  successif  des  différentes  actions  physiques,  mé- 
caniques et  chimiques  qui  dégagent  l’électricité,  est  précédé 
d'un  coup  d’œil  jeté  sur  les  causes  en  général  qui  produisent 
ce  dégagement,  et  est  suivi  de  l’explication  théorique  des 
appareils  électro-moteurs.  Les  sources  naturelles  sont  étu- 
diées à leur  tour,  soit  dans  leur  origine,  soit  dans  leurs 
effets;  l'électricité  animale,  l’électricité  atmosphérique, 
l’électricité  terrestre  qui  comprend  le  magnétisme  terrestre, 
sont  les  trois  formes  sous  lesquelles  la  nature  produit  d'elle- 
mêine  l’électricité  ; elles  forment  par  conséquent  trois  cha- 
pitres distincts  de  cette  partie  du  Traité.  Chaque  source  est 
considérée  non-seulement  au  point  de  vue  dit  développe- 
ment de  l'électricité  à laquelle  elle  donne  naissance,  mais 
aussi  dans  les  rapports  qui  Punissent  avec  les  effets  ana- 
logues à la  cause  productrice  que  l’électricité  elle-même  est 
capable  de  produire;  rapprochement  qui  conduit  à des  con- 
sidérations générales  pleines  d’intérêt,  sur  les  forces  de  la 
nature.  Ainsi,  la  chaleur,  l’action  chimique,  l’action  phy- 
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siologique,  sont  à la  fois  cause  et  effet  de  l'électricité,  et 
cette  double  forme  sous  laquelle  l’électricité  manifeste  sa 
relation  avec  ces  trois  grandes  forces,  est  une  preuve  de 
l’union  intime  qui  les  lie,  soit  avec  l’électricité  elle-même, 
soit  aussi  entre  elles. 

Enfin  la  sixième  et  dernière  partie  est  consacrée  à toutes 
les  diverses  applications  dont  l'électricité  est  susceptible  : ap- 
plications électro-chimiques  (dorure,  galvanoplastie,  etc.) , ap- 
plications électro-magnétiques  (télégraphie,  horloges,  etc.), 
applications  électro-calorifiques  et  électro-lumineuses,  ap- 
plications électro-physiologiques  à la  médecine. 

La  simple  énumération  que  je  viens  de  faire  des  différents 
points  qui  sont  traités  dans  mon  ouvrage  est  suffisante, 
quelque  sèche  et  abrégée  qu  elle  soit,  pour  faire  saisir  k 
tout  esprit  un  peu  philosophique  l’étendue  considérable 
qu'occupe  l’électricité  dans  le  domaine  des  sciences  phy- 
siques. On  pourra  donc  s’étonner  de  ne  pas  trouver  de  place 
assignée  dans  ma  division  k la  tractation  des  grandes  ques- 
tions qui  touchent  k la  constitution  de  la  matière  et  k la 
nature  des  forces  physiques,  d’autant  mieux  que  l’électricité 
semble  être  la  forme  la  plus  générale  sous  laquelle  se  pré- 
sente la  liaison  qui  existe  entre  les  corps  pondérables  et  les 
forces  immatérielles.  .Mais  ces  considérations  plus  métaphy- 
siques que  physiques  ne  pourraient  être  traitées  avec  le 
développement  qu’elles  méritent  dans  un  ouvrage  du  genre 
de  celui-ci.  Toutefois,  si  je  ne  les  ai  pas  abordées  d'une 
manière  explicite,  je  n'ai  pas  craint  de  m’en  occuper  indi- 
rectement toutes  les  fois  que  l’occasion  s’en  est  présentée, 
convaincu  qu’indépendamment  de  l’intérêt  qu’el  es  of- 
frent par  el  es-mêmes,  elles  ont  l’immense  avantage  d’éle- 
ver l’âme  en  la  rapprochant  de  l’Auteur  suprême  de  la  na- 
ture dont  l’action  directe  est  au  fond  toujours  le  dernier 
mot  de  la  création. 

Genève,  no'ombrf  18S2. 
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Addition  à In  préface  de  l’édition  anglaiw. 


Le  premier  volume  du  Traité  d'Êlectriciti  théorique  et 
appliquée,  qui  est  publié  aujourd’hui  en  français,  a paru  en 
anglais,  il  y a un  an.  Les  circonstances  particulières  dans 
lesquelles  l’auteur  s’était  trouvé,  l’ayant  obligé  de  sus- 
pendre son  travail  pendant  un  temps  assez  long,  il  en  était 
résulté  une  interruption  dans  l’impression  de  son  ouvrage. 
Aussi  l’éditeur  anglais,  d’accord  avec  l’auteur,  s'était-il  dé- 
cidé à ne  pas  retarder  la  publication  du  premier  volume 
jusqu'à  l’époque  où  le  second  aurait  été  prêt.  C'est  ce  pre- 
mier volume  qui  paraît  également  aujourd’hui  en  français 
enrichi  des  travaux  qui  ont  été  faits  dans  l'Électricité  pen- 
dant l’année  qui  vient  de  s’écouler,  ainsi  que  de  quelques 
figures  nouvelles  qui  ont  été  ajoutées  à celles  de  l'édition 
anglaise. 

Le  second  volume,  qui  sera  le  dernier,  est  maintenant  à 
l’impression  ; il  paraîtra  en  français  à Paris  et  en  anglais  à 
Londres,  dans  le  courant  de  l’année  1854. 

Genève,  <5  janvier  1854. 
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ERRATA 


Page  39,  ligne  83,  à couronne  rte  fosses,  lises  : à couronmi  de  tassés. 


_ . 

46,  — 

<8,  de  deux  cents  couples, 

— 

de  deux  mille  couples. 



49,  — 

4,  à la  droite  de  la  pile, 

— 

à la  droite  dé  la  (icrsonné. 

51,  — 

81,  Delà», 

Delnc. 

— 

C7,  - 

26,  sphères  isolées, 

— 

sphères  Isolées  égales. 

_ 

77,  — 

3,  350°, 

ISO*»; 

— 

92,  - 

9,  Bailli, 

— 

Bell!. 



94,  — 

24,  l’un  des  disques  A et 

le  disque  A B,  À et  le  disque  A’  B’,  B* 

l'autre  B, 

— 



<82,  — 

32,  290°,  <<  <0. 

— 

290°  et  H 4'». 



<50,  — 

23  et  21,  particules  impondé- 

rables. 

— 

particules  pondérables 

_ 

<70,  — 

3,  pour. 

— 

par. 

— 

<78,  — 

2,  228  3/1, 

— 

22  3/4. 

— 

211,  — 

<3,  se  partageât, 

— 

le  partageât. 

— 

232,  — 

36,  il  attire, 

— 

il  repousse. 

— 

/J.  — 

37,  et  repousse. 

— 

et  attire. 



2 (0,  — 

33.  Le  renvoi  1 s’applique  à la 

note  de  la  page  2t2. 

Page  219.  lianes  II  et  12,  est  an-dessous,  lises  : 

est  au-dessus  on  au-dessous. 

— 

296.  — 

3,  tranches. 

— 

branches^ 

— 

26T,  - 

<7,  S 8. 

— 

S L 

— 

303,  — 

25,  d’électricité, 

— 

d'élasticité. 

_ 

323,  — 

33,  coton. 

— 

coco». 

_ 

825,  — 

H,  i fi  millimètres, 

— 

40  millimètres. 

— 

— 

8,  de  <o  millimètres. 

— 

de  40  millimètres. 

— 

331,  — 

<0,  par  laquelle, 

— 

pour  laquelle. 



430,  — 

24,  l’iutroducliou. 

— 

l'induction. 

— 

Id.  - 

27,  par  l’induction. 

— 

par  l’introduction. 



496,  — 

26  et  27,  aucune  espèce  d’ac- 

tion, 

— 

aucune  action  sensible. 

— 

IJ.  - 

28,  n'étant  qu’apparent  et 

provenant. 

— 

ne  semblant  provenir. 

— 

311,  — 

8.  soit  oxyde  de  zinc. 

— 

soit  oxyde  d'étain. 
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TRAITÉ 

D’ÉLECTRICITÉ 

THÉORIQUE  ET  APPLIQUÉE 


PREMIÈRE  PARTIE 

NOTIONS  PRÉLIMINAIRES 


CHAPITRE  PREMIER. 

MANIFESTATION  ET  FORME  DE  L* ÉI.ECTRIC ITÉ. 

$ 1 . Électricité  développée  par  le  frottement. 

Lorsqu’on  frotte  avec  du  drap  bien  sec  un  bâton  de  cire,  un 
morceau  d’ambre  ou  une  lige  de  verre,  on  remarque  que  ces 
divers  corps  acquièrent  par  l’effet  du  frottement  la  propriété 
d attirer  de  petits  fragments  de  papier,  de  petites  boules  de 
moelle  de  sureau,  et  en  général  les  substances  légères  qui  sont 
placées  dans  leur  voisinage.  Cette  attraction  a lieu  à distance; 
et  les  substances  sur  lesquelles  elle  s’exerce  restent  adhérentes  à 
la  surface  du  corps  frotté  qui  les  attire,  ou  bien  sont  alternati- 
vement repoussées  et  attirées  par  ce  corps 
fig.  1).  On  dit  que  les  corps  chez  lesquels 
le  frottement  a développé  la  propriété  Fig.  l. 

que  nous  venons  de  constater,  ont  été  électrisés , et  on  nomme 
électricité  la  propriété  elle-même  et  l’agent  auquel  on  suppose 
qu  elle  est  due.  Ce  mot  A' électricité  vient  du  nom  grec  tjXe*i:psv 
qui  signifie  ambre,  substance  qui  fut  la  première,  dit-on,  sur 
laquelle  on  observa  les  propriétés  électriques. 

Les  substances  qui  peuvent  être  électrisées  par  le  frottement 
sont  nombreuses  : ce  sont,  outre  celles  que  nous  avons  nom- 
mées, le  soufre,  les  différentes  espèces  de  résine,  la  gomme  la- 

i.  l 
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que,  la  plupart  des  cristaux,  la  cire,  la  peau  de  chat,  etc. 
Cependant  il  en  est,  et  les  métaux  sont  du  nombre,  chez  les- 
quels il  est  impossible  de  développer  la  môme  propriété.  On 
avait  pour  cette  raison  nommé  les  premières  idio-électriques  et 
les  secondes  anéleclriques.  Mais  on  reconnut  bientôt  que  cette 
distinction  n’était  pas  fondée,  et  que  la  différence  qu'on  avait 
observée  entre  les  corps,  sous  le  rapport  de  leur  susceptibilité 
à être  ou  à n'être  pas  électrisés  par  le  frottement,  n’était  qu’ap- 
parente. Une  autre  propriété,  la  conductibilité  électrique,  est  la 
véritable  cause  de  cette  différence. 

§ 2.  Conductibilité  électriqne. 

On  fixe  â l’une  des  extrémités  d’un  bâton  de  verre  ou  de  cire 
une  tige  en  métal  qui  y est  ajustée  avec  soin,  puis  l’on  frotte  le 
bâton  de  verre  ou  de  cire  surtout  dans  la  portion  la  plus  voi- 
sine du  métal,  qu’on  a soin  de  ne  pas  toucher  ni  avec  la  main, 
ni  avec  le  frottoir.  On  approche  ensuite  de  petits  corps  légers; 
aussitôt  ils  sont  attirés  par  la  tige  métallique  comme  ils  le  se- 
raient par  le  verre  ou  par  la  cire  elle-même;  et  cette  attraction 
est  exercée  par  tous  les  points  de  la  tige,  quelle  que  soit  sa  lon- 
gueur. 11  faut  conclure  de  cette  expérience  que  l'agent  qui  a 
été  développé  sur  le  verre  ou  sur  la  cire  par  le  frottement  a 
passé  dans  le  métal  et  s'y  est  répandu,  puisque  ce  dernier  se 
trouve  électrisé  sans  qu’il  ait  été  frotté,  uniquement  parce  qu’il 
est  en  contact  avec  un  corps  qui  est  lui-même  électrisé.  Si  à la 
place  de  la  tige  de  métal  on  avait  mis  une  tige  de  verre,  un 
morceau  de  cire,  en  un  mot  une  des  substances  idio-électri- 
ques,  elle  n'aurait  point  acquis  d’électricité  par  son  simple  con- 
tact avec  le  corps  électrisé.  On  nomme  conductibilité  pour  l'élec- 
tricité ou  conductibilité  électrique,  cette  propriété  que  possèdent 
les  métaux,  et  en  général  les  corps  qui  avaient  été  désignés 
sous  le  nom  d 'ané/ectriqves,  de  prendre  et  de  propager  dans 
toute  leur  étendue  l’électricité  que  possède  la  partie  d’un  corps 
électrisé  avec  laquelle  on  les  met  en  contact.  Ou  nomme  con- 
ducteurs les  corps  qui  possèdent  cette  propriété,  et  isolants , 
ceux  qui  ne  la  possèdent  pas. 
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Le  corps  humain,  le  bois,  surtout  le  bois  humide,  et  en  gé- 
néral les  animaux,  les  végétaux  et  un  grand  nombre  de  sub- 
stances minérales,  sont,  comme  les  métaux,  des  conducteurs  de 
l'électricité.  Le  globe  terrestre  l’est  également;  par  contre, 

1 air  atmosphérique,  surtout  lorsqu’il  est  bien  sec,  ne  l’est 
fias. 

Plusieurs  conséquences  importantes  découlent  de  la  propriété 
que  nous  avons  désignée  sous  le  nom  de  conductibilité  électri- 
que: 

1*  Une  surface  électrisée  qui  est  mise  en  communication  avec 
le  sol,  au  moyen  d’un  ou  plusieurs  conducteurs,  doit  perdre 
son  électricité  ; en  effet,  cette  électricité  passe  dans  les  corps 
conducteurs  et  de  là  dans  le  globe  terrestre  où  elle  se  répand, 
et  par  conséquent  devient  insensible,  vu  l’immensité  de  la 
masse  dans  laquelle  elle  se  distribue.  Aussi  nomme-t-on  le 
globe  terrestre  le  réservoir  commun,  pour  indiquer  que  c’est 
là  que  se  porte  l’électricité  des  corps  qu’on  fait  communiquer 
avec  lui. 

2*  L'air  atmosphérique  étant  un  corps  isolant,  les  corps  élec- 
trisés ne  perdent  point  leur  électricité  par  leur  contact  avec  lui. 
Si  l’air  était  conducteur,  aucun  corps  ne  pourrait  garder  son 
électricité,  car  elle  se  dissiperait  immédiatement  dans  toute  la 
masse  de  l’atmosphère.  C’est  ce  qui  a lieu  quand  l’air  est  hu- 
mide ; il  perd  alors  sa  propriété  isolante,  et  l’électricité  du  corps 
•pii  est  en  contact  avec  lui  se  dissipe  plus  ou  moins  vite  suivant 
le  degré  plus  ou  moins  grand  d’humidité.  Il  est  donc  néces- 
saire, quand  on  veut  que  les  expériences  qu’on  fait  avec  l’élec- 
tricité développée  par  le  frottement  réussissent  bien,  de  des 
fc-cber  l'air  avec  soin  lorsqu’il  n’est  pas  naturellement  sec. 

3*  Quand  on  frotte  une  substance  conductrice  qu’on  tient  à 
la  main,  une  tige  de  métal  par  exemple,  on  ne  doit  pas  con- 
clure de  l’absence  de  tout  signe  électrique,  que  cette  substance 
n'est  pas  capable  d'acquérir  de  l'électricité  par  frottement.  En 
effet,  en  supposant  qu'elle  pût  en  acquérir,  elle  la  laisserait 
échapper  immédiatement  dans  le  sol,  par  l’intermédiaire  de  la 
main  et  du  corps  de  celui  qui  opère.  Au  contraire,  lorsqu’on 
tient  à la  main  un  corps  isolant  et  qu’on  le  frotte,  il  garde  son 
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électricité,  parce  qu’il  ne  peut  la  conduire,  et  pour  la  lui  faire 
perdre,  il  faut  toucher  successivement  avec  la  main  ou  avec 
un  conducteur  qui  communique  avec  le  sol  toutes  les  parties 
de  la  substance  isolante  qui  ont  été  électrisées.  Aussi,  pour 
montrer  qu’un  corps  conducteur  peut  être  électrisé,  on  n’a 
qu’à  l'isoler  ; c’est-à-dire  qu’au  lieu  de  le  tenir  immédiatement 
avec  la  main,  il  faut  le  fixer  à un  manche  de  verre,  de  cire  ou 
d’une  substance  isolante  quelconque,  au  moyen  duquel  on  le 
tient.  On  frotte  alors  ce  corps,  et  il  devient  capable  d'attirer  les 
corps  légers  comme  toute  autre  substance  électrique.  Pour  bien 
faire  l’expérience,  on  n’a  qu'à  se  procurer  deux  boules  ou  deux 
cylindres  de  métal  parfaitement  semblables,  fixés  l’un  à l’extré- 
mité d'un  manche  de  verre,  l’autre  à l’extrémité  d'un  manche 
de  métal;  les  frotter  successivement  avec  du  drap  en  tenant  les 
manches  à la  main;  le  premier  attire  les  corps  légers,  le  se- 
cond ne  les  attire  jamais.  11  faut  avoir  bien  soin  seulement  de 
ne  pas  frotter  le  manche  de  verre  eu  même  temps  qu’on  frotte 
le  métal  que  ce  manche  est  destiné  à isoler. 

La  conductibilité  des  corps  pour  l'électricité  n’est  pas  du 
reste  une  propriété  absolue,  c’est-à-dire  qu’on  ne  peut  pas  les 
classer  en  corps,  dont  les  uns  conduisent  parfaitement  bien 
l’électricité  dans  toutes  les  circonstances , et  dont  les  autres 
ne  la  conduisent  jamais  en  aucun  cas;  en  d’autres  termes,  en 
conducteurs  parfaits  et  en  isolants  parfaits. 

Les  métaux  sont  des  conducteurs  presque  parfaits;  cepen- 
dant ils  présentent  entre  eux  des  différences  relativement  à leur 
degré  de  conductibilité,  et  le  même  métal  conduit  plus  ou 
moins  bien,  suivant  ses  dimensions  et  sa  température.  Les  sub- 
stances résineuses,  les  substances  vitrées,  la  soie,  les  huiles,  le 
caoutchouc,  la  gutta-percha , sont  des  substances  qui  isolent 
très-bien,  mais  non  toutes  au  même  degré;  ainsi  un  fil  de 
gomme  laque  très-fin  isole  mieux  qu’un  fil  de  soie  ou  de  verre 
du  même  diamètre.  La  gomme  laque  et  les  résines  isolent  d’au- 
tant mieux  qu'elles  sout  tirées  en  fils  plus  fins;  c'est  l’inverse 
pour  le  verre,  qui,  tiré  en  fils  fins,  devient  passablement 
bon  conducteur.  Enfin,  le  bois,  l'eau  pure,  le  corps  humain, 
un  grand  nombre  de  minéraux,  conduisent  imparfaitement. 
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c'est-à-dire  qu’ils  conduisent  bien  une  forte  électricité,  et  moins 
bien,  et  quelquefois  point  du  tout,  une  faible. 

La  propriété  conductrice  des  corps  paraît  dépendre  essentiel- 
lement de  leur  nature  chimique;  ainsi,  nous  voyons  les  métaux 
être  tous  de  bons  conducteurs,  et  la  plupart  des  substances 
hydrogénées  être  de  mauvais  conducteurs.  Toutefois,  la  consti- 
tution physique  influe  aussi,  dans  bien  des  cas,  sur  la  conducti- 
bilité; la  glace  ne  conduit  pas,  tandis  que  l’eau  conduit;  le  suif 
et  la  cire  ne  deviennent  conducteurs  que  lorsqu’ils  sont  fondus; 
il  en  est  de  même  de  plusieurs  sels;  le  verre  est  bon  conducteur 
quand  il  est  chauffé  au  rouge.  M.  Matteucci  a en  outre  remar- 
qué dernièrement  que  le  soufre  et  la  gomme  laque  perdent 
une  partie  de  leur  pouvoir  isolant  par  une  élévation  de  tempé- 
rature incapable  de  changer  leur  cohésion.  Le  diamant  est  un 
isolant  parfait,  tandis  que  le  charbon  minéral  est  un  bon  con- 
ducteur s’il  a été  fortement  chauffé;  le  charbon,  en  général, 
conduit  plus  ou  moins  bien,  suivant  la  manière  dont  il  a été 
préparé  et  suivant  qu'il  a été  plus  ou  moins  recuit.  L’air  et  les 
gaz  sont  d’autant  moins  isolants  qu’ils  sont  plus  raréfiés  ; c’est 
ce  qui  fait  dire  que  le  vide  est  un  bon  conducteur  de  l’électri- 
cité. Nous  aurons  occasion  d’examiner  plus  tard  la  question 
importante  de  la  conductibilité  du  vide. 

Enfin,  il  est  une  circonstance  indépendante  de  la  nature  chi- 
mique et  de  la  constitution  physique  des  corps  qui  les  rend  plus 
ou  moins  bons  conducteurs;  c’est  leur  degré  d’affinité  pour 
l’bumidité  de  l’air.  Nous  avons  déjà  vu  que  l’air  et  les  gaz  hu- 
mides cessent  d’être  isolants.  Le  verre,  qui  est  par  lui-même 
un  bon  isolant,  devient  facilement  conducteur  dès  qu’il  est 
exposé  à l’humidité;  il  attire  sur  sa  surface  les  vapeurs  aqueuses 
de  l’atmosphère  qui  y forment  une  mince  couche  d’eau  par  la- 
ipielle  l’électricité  s’écoule.  Aussi,  pour  que  les  tiges  de  verre 
isolent  bien  l’électricité  accumulée  sur  des  conducteurs  auxquels 
elles  servent  de  support , on  a soin  de  les  recouvrir  d’une  couche 
mince  d'un  vernis  fait  avec  de  la  gomme  laque  dissoute  dans 
l'alcool,  couche  qui  protège  la  surface  du  verre  contre  le  dépôt 
de  l'humidité,  et  qui  en  même  temps  isole  elle-même  très-bien. 
C’est  probablement  à la  propriété  hygrométrique  du  verre  qu’il 
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faut  attribuer  la  faculté  conductrice  qu’il  acquiert  en  étant  tiré 
en  fils  minces,  parce  qu’il  présente  plus  de  surface  à l’air  humide. 

Il  est  difficile  de  déterminer  les  différences  de  conductibilité 
entre  les  corps  lorsque  ces  différences  sont  légères  ; il  faut  pour 
cela  des  moyens  délicats  dont  nous  parlerons  plus  tard.  Mais 
lorsqu’il  s’agit  de  savoir  si  un  corps  doit  être  en  général  rangé 
dans  la  classe  des  corps  isolants  ou  dans  celle  des  corps  conduc- 
teurs, le  moyen  est  facile.  Prenons  pour  exemple  un  fil  de  soie 
et  un  fil  de  métal;  on  les  choisit  de  même  longueur  et  du  même 
diamètre;  on  fixe  à l’une  des  extrémités  de  chacun  d'eux  une 
boule  conductrice,  de  métal,  par  exemple, 
puis  on  les  suspend  verticalement,  par  leur 
autre  extrémité,  aux  deux  bouts  d'une 
tige  de  métal  horizon tade,  et  supportée 
elle-même  par  une  tige  isolante  de  verre 
(fig.  2).  On  promène  sur  la  tige  de  métal 
les  différentes  parties  de  la  surface  d'un 
morceau  de  verre  ou  de  cire  électrisés; 
l’électricité  passe  ainsi  dans  le  métal  et  se 
répand  de  là  dans  toutes  les  substances  conductrices  en  contact 
avec  lui;  elle  pénètre  dans  le  fil  fin  de  métal  et  dans  la  boule 
qui  y est  suspendue  et  non  dans  le  fil  de  soie,  ni  par  conséquent 
dans  la  boule  qui  le  termine , ce  dont  on  s’assure  en  voyant  que 
la  première  des  deux  boules  attire  les  corps  légers  et  non  la  se- 
conde. On  peut  opérer  de  la  même  manière  sur  toutes  les  sub- 
stances en  les  tirant  en  tiges  de  même  diamètre  et  de  même 
longueur;  chaque  tige  doit  porter  à l'une  de  scs  extrémités  une 
boule,  tandis  que  l'autre  extrémité  est  fixée  au  support  métal- 
lique isolé  qui  reçoit  l'électricité. 

Voici  un  tableau  approximatif  de  la  faculté  conductrice  et 
isolante  des  différents  corps;  ce  tableau  se  compose  de  deux 
parties  : la  première  renferme  les  corps  conducteurs  placés  dans 
l’ordre  de  leur  degré  de  conductibilité,  en  commençant  par 
les  plus  conducteurs , et  la  seconde  renferme  les  corps  iso- 
lants placés  dans  l'ordre  de  leur  faculté  isolante,  en  commençant 
par  les  moins  isolants;  il  en  résulte  que  la  seconde  partie 
peut  être  envisagée  comme  une  continuation  de  1a  première. 


r 
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Fig.  2. 
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1*  Corps  conducteur*  placé*  dan»  l’ordre  de  leur  pouvoir 
conducteur. 


Tous  les  métaux. 

Le  charbon  bien  brûlé. 

La  plombagine. 

Les  acides  concentrés. 

Les  acides  étendus. 

Les  solutions  salines. 

Les  minerais  métalliques. 

Les  Quides  animaux. 

L'eau  de  mer. 

L’eau  de  source. 

L'eau  de  pluie. 

La  glace  au-dessus  de  13*  Fahr. 
La  neige. 


Les  végétaux  vivants. 

Les  animaux  vivants. 

I.a  flamme. 

La  fumée. 

La  vapeur. 

Les  sels  solubles  dans  l’eau. 

L'air  raréfié. 

La  vapeur  d’alcool. 

La  vapeur  d’éther. 

Les  terres  et  les  pierres  humides. 
Le  verre  pulvérisé. 

La  fleur  de  soufre. 


1"  Corps  Isolant*  pincé*  dan*  l’ordre  Inverse  de  leur 
faculté  isolante. 


Les  oxydes  secs  métalliques. 

Les  huiles,  les  plus  pesantes  sont 
les  meilleures. 

Les  cendres  des  corps  végétaux. 

Les  cendres  des  corps  animaux. 
Husieurs  cristaux  transparents  secs. 
La  glace. 

Le  phosphore. 

La  chaux. 
la  craie  sèche. 

Le  carbonate  natif  de  baryte. 

Le  hcopodium. 

Le  caoutchouc. 

Le  camphre. 

Quelques  pierres  siliceuses  et  ar- 
gileuses. 

Le  marbre  sec. 
la  porcelaine. 

Les  corps  végétaux  secs. 

Le  bols  qui  a été  fortement  chauflé. 
Les  gaz  et  l'air  secs. 


Le  cuir. 

Le  parchemin. 

Le  papier  sec. 

Les  plumes. 

Les  cheveux,  la  laine. 

La  soie  teinte, 
la  soie  blanchie. 

La  soie  écrue. 

Les  pierres  précieuses  transpa- 
rentes. 

Le  diamant. 

Le  mica. 

Toutes  les  vitrifications. 

Le  verre. 

Le  jais. 

La  cire. 

Le  soufre. 

Les  résines. 

L’ambre. 

La  gomme  laque  '. 


' La  julta-percha  parait  être  l’une  des  substances  connues  les  plus  isolantes  ; 
^pendant  sa  place  ne  peut  pas  être  assignée  exactement  dans  ce  tableau. 
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§ 3.  Électricité  par  communication. 

Les  corps  sont  donc  tous  capables  de  devenir  électriques  par 
le  frottement;  mais  ils  diffèrent  entre  eux  quant  à la  faculté 
qu’ils  ont  de  transmettre  l’électricité  ; les  uns  la  transmettent 
promptement  et  librement , les  autres  plus  lentement  et  diffici- 
lement , d'autres  semblent  ne  pouvoir  presque  pas  la  trans- 
mettre. Toutefois  ils  sont  tous  susceptibles  de  prendre  de  l’élec- 
tricité à un  corps  électrisé  avec  lequel  on  les  touche  ; seulement, 
si  le  corps  touché  est  isolant , il  ne  prend  de  l’électricité  que 
dans  la  partie  de  sa  surface  qu’on  a touchée,  tandis  que,  s'il  est 
conducteur,  il  en  prend  dans  toute  son  étendue,  quoiqu'il  n'en 
ait  reçu  qu’en  un  point.  C'est  un  moyen  d’électriser  qu'on 
nomme  électriser  par  communication. 

Remarquons  encore  que  le  corps  électrisé,  s'il  est  isolant,  ne 
donne  au  corps  conducteur  qu’il  touche  que  l’électricité  qu’il 
possède  aux  points  dans  lesquels  le  contact  a lieu  ; mais , s'il 
est  conducteur,  il  s'opère  alors  un  partage  de  son  électricité 
entre  lui  et  le  corps  touché,  partage  qui  est  soumis  à une  loi 
bien  simple , savoir  que  chacun  des  deux  corps,  que  nous  sup- 
posons nécessairement  isolés , prend  une  partie  de  l’électricité 
totale,  proportionnelle  à sa  propre  surface.  Cette  loi,  que  nous 
démontrerons  plus  tard , explique  pourquoi  un  corps  conduc- 
teur isolé  et  électrisé , mis  en  communication  avec  le  sol , perd 
toute  son  électricité;  l’électricité  qu’il  possédait  se  partage 
réellement  entre  lui  et  la  terre  proportionnellement  à leurs 
surfaces  respectives;  mais,  sa  surface  étant  infiniment  petite 
par  rapport  à celle  de  la  terre , il  doit  donc , après  le  contact , 
lui  rester  infiniment  peu  ou  point  d’électricité. 

Il  arrive  souvent  que , lorsqu’on  approche  un  corps  électrisé 
d’un  corps  qui  ne  l’est  pas,  l’électricité  du  premier  passe  dans 
le  second  avant  qu'il  y ait  contact  entre  eux,  sous  forme  d’une 
étincelle  qui  traverse  la  couche  d’air  qui  les  sépare.  Cette  cir- 
constance ne  modifie  en  rien  le  résultat  définitif,  lequel  est  le 
même  que  si  la  communication  s'était  faite  au  contact. 
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§ 4.  Distinction  entre  le*  deux  électricités. 

Nous  avons  jusqu’ici  appelé  d’une  manière  générale  élec- 
trises tous  les  corps,  quels  qu’ils  soient , qui , après  avoir  été 
frottés  ou  mis  en  communication  avec  un  corps  électrisé,  exer- 
cent une  attraction  à distance  sur  des  corps  légers.  Nous  allons 
maintenant  étudier  ce  genre  d’action  de  plus  près,  et  nous 
verrons  que  cette  étude  nous  conduira  à reconnaître  que  l’élec- 
tricité que  manifestent  les  différentes  substances  n’est  pas  tou- 
jours identique. 

Suspendons  à un  fil  de  soie  écrue  fixé  lui-même  à un  support 
de  verre,  afin  que  l’isolement  soit  plus  complet,  une  balle 
conductrice  de  moelle  de  sureau  de  5 à 10  millimètres  de  dia- 
mètre 1 ; nous  aurons  un  appareil  que  nous  nommerons  élec- 
troscope  simple,  ou  pendule  électrique.  Approchons  de  cette 
balle  un  bâton  de  verre  électrisé , la  balle  sera  attirée,  touchera 
le  verre , puis , après  l’avoir  touché , elle 
en  sera  aussitôt  repoussée  (fig.  3).  La 
balle  aura  acquis  de  l’électricité  par  son 
contact  avec  le  verre  ; elle  gardera  cette 
électricité  , puisqu’elle  est  isolée  ; mais,  si 
on  la  touche  avec  la  main , elle  la  perdra 
aussitôt  et  reviendra  à l'état  naturel.  Ayons 
une  seconde  balle  semblable  à la  pre- 
mière, suspendue  à la  même  hauteur  et  Fi«-  3- 
électrisée  de  la  même  manière  ; puis  rapprochons  avec  précau- 
tion, et  en  leur  donnant  le  moins  de  mouvement  possible,  les 
deux  balles  ainsi  électrisées  : arrivées  à une  distance  plus  ou 
moins  grande  l’une  de  l’autre,  elles  se  repousseront,  et  se  re- 
pousseront d’autant  plus  fortement  qu'on  tentera  de  les  rap- 
procher davantage.  Faisons  la  même  expérience  en  employant, 
pour  électriser  les  deux  balles , un  bâton  de  cire  frotté  au  lieu 
d’une  tige  de  verre,  nous  aurons  exactement  le  même  résultat. 
Mais  électrisons  l’une  des  balles  avec  la  tige  de  verre , l'autre 

1 On  peut  employer  aussi  des  battes  de  moelle  de  sureau  recouvertes  d'une 
Bioce  feuille  d'or,  ou  des  boules  métalliques  creuses  très-légères. 


Digitized  by  Google 


10  NOTIONS  PRÉLIMINAIRES. 

avec  le  bâton  de  cire , puis  rapprocbons-les  avec  précaution  ; 


*T 


r 


. arrivées  à une  certaine  distance , nous  les 
verrons  s’attirer,  puis  se  précipiter  l’une 
sur  l’autre,  et,  après  s’ètre  touchées,  re- 
prendre la  position  verticale  et  ne  plus 
donner  aucun  signe  d'électricité  (fig.  4) 

Si  l’une  des  balles  est  électrisée,  soit 
Fis-  *■  avec  le  verre , soit  avec  la  cire,  et  que  l’au- 
tre ne  le  soit  pas,  elles  s’attirent  l’une  l’autre,  et,  dès  qu'elles 
ont  été  en  contact,  elles  se  repoussent,  la  première  ayant 
donné,  par  communication,  une  partie  de  sa  propre  électricité  à 
la  seconde. 

Nous  pouvons  conclure  des  expériences  qui  précèdent  : 

1®  Qu’il  y a attraction  entre  un  corps  électrisé  et  un  corps  qui 
ne  l’est  pas; 

2°  Qu’il  y a répulsion  entre  deux  corps  électrisés  par  la  même 
source  d’électricité  ; 

3°  Qu’il  y a attraction  entre  deux  corps  électrisés  l'un  par  le 
verre , l’autre  par  la  cire. 

Il  n’y  a donc  pas  identité  entre  l’électricité  qu’acquiert  le 
verre  par  le  frottement,  et  celle  qu’acquiert  la  cire , puisque, 
sur  un  corps  électrisé  de  la  même  manière , l’effet  de  l'une  est 
répulsif,  et  l’effet  de  l'autre  attractif.  Aussi,  pour  les  distin- 
guer, a-t-on  nommé  la  première  électricité  vitrée , et  la  seconde 
électricité  résineuse. 

L'expérience  a appris  que  tous  les  corps  de  la  nature  ac- 
quièrent,eu  étant  frottés,  l’une  ou  l’autre  decesdeux  électricités. 
Le  verre  et  les  corps  vitrés,  eu  général,  acquièrent  la  première; 
la  cire,  la  gomme  laque,  les  résines,  la  seconde.  Les  métaux 
acquièrent  également  l'électricité  résineuse.  Toutefois  l’espèce 
d'électricité  qui  est  développée  sur  un  corps  ne  dépeud  pas  seu- 


1 Lorsque  les  balles  sont  de  sureau,  il  arrive  quelquefois  que  le  contact  dure 
quelques  moments  avant  que  la  neutralisation  soit  complète.  Cela  vient  de  ce  que 
ta  moelle  de  sureau  lorsqu'elle  est  sèche  n’est  pas  un  conducteur  parfait  et  que 
l’électricité,  par  conséquent,  n’y  circule  pas  librement  cl  promptement.  Avec  des 

boules  de  métal  ou  des  balles  de  sureau  recouvertes  d’une  feuille  de  meta),  le 
même  inconvénient  ne  se  présente  pas. 
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manifestation  et  forme  de  l’électricité.  il 

lement  de  la  nature  de  ce  corps,  mais  aussi  de  celle  de  la  sub- 
stance avec  laquelle  on  le  frotte.  Pour  comprendre  cette 
influence , il  faut  savoir  que  jamais  l’une  des  électricités  n’est 
développée  sans  que  l'autre  ne  le  soit  également, et  que,  lorsque 
deux  substances  sont  frottées  l’une  contre  l’autre,  si  la  sub- 
stance frottée  prend  l’électricité  vitrée , la  substance  frottante 
prend  l’électricité  résineuse,  et  réciproquement.  Voici  comment 
on  peut  s’en  assurer  : 

Au  lieu  de  tenir  à la  main  le  morceau  de  drap  dont  on  se 
sert  pour  opérer  le  frottement,  on  l’enroule  à l’extrémité  d’une 
tige  de  verre,  au  moyen  de  laquelle  on  le  tient , puis  on  frotte 
une  autre  tige  de  verre  avec  le  drap  ainsi  isolé.  Après  le  frotte- 
ment , on  approche  le  verre  électrisé  de  la  boule  do  moelle  de 
sureau  d’un  électroscope  simple,  cette  boule  est  attirée,  puis 
repoussée  après  avoir  pris  l'électricité  vitrée.  On  en  approche 
alors  le  morceau  de  drap  isolé  qui  a servi  de  frottoir,  elle  est 
immédiatement  attirée,  preuve  que  le  drap  a pris,  dans  le  frot- 
tement , l’électricité  résineuse.  Si  l’on  frotte  avec  le  drap  isolé 
un  morceau  de  cire  ou  de  gomme  laque,  on  trouve  que  le  drap 
prend  l’électricité  vitrée;  la  cire  ou  la  gomme  laque  se  charge , 
par  contre , d'électricité  résineuse.  Dans  ce  cas,  il  faut  prendre 
garde  que  la  substance  résineuse,  en  étant  frottée,  ne  laisse  pas 
un  dépôt  sur  le  drap,  ce  qui  rendrait  douteux  le  résultat  de 
l’expérience. 

L'électricité  que  prend  une  certaine  substance  n’est  pas  tou- 
jours la  même  ; il  n’y  a rien  d’absolu  à cet  égard.  Ainsi,  le  drap 
prend  l’électricité  résineuse  quand  il  est  frotté  avec  du  verre  , 
et  de  la  vitrée  quand  il  est  frotté  avec  de  la  cire.  Le  verre  lui- 
même  peut  prendre  l’électricité  résineuse,  s’il  est  frotté  avec 
une  peau  de  chat , tandis  qu’il  prend  la  vitrée,  s'il  est  frotté  avec 
du  drap. 

On  a dressé  des  tableaux  dans  lesquels  les  substances  sont 
placées  dans  un  ordre  tel,  que  chacune  prend  l'électricité  vitrée 
si  elle  est  frottée  par  celles  qui  la  suivent  dans  le  tableau,  et 
l’électricité  résineuse  si  elle  est  frottée  par  celles  qui  la  pré- 
cèdent. 

En  voici  un  qui  est  adopté  généralement  : 
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La  peau  du  chat. 
Le  verre  poli. 

Le  drap  de  laine. 
Les  plumes. 

Le  bois. 


Le  papier. 

La  soie. 

La  gomme  laque. 
Le  verre  dépoli. 


Cependant  ces  tableaux  ne  sont  jamais  parfaitement  exacts. 
Nous  reviendrons  sur  ce  sujet  quand  nous  étudierons  le  frotte- 
ment comme  source  d'électricité,  bornons-nous  à ajouter  que , 
indépendamment  de  la  nature  chimique , certaines  circon- 
stances physiques  peuvent  influer  sur  la  nature  de  l'électricité 
que  prennent  les  corps  dans  leur  frottement  mutuel.  Ainsi , le 
poli , la  température  exercent  à cet  égard  une  influence  remar- 
quable. Le  poli  augmente  la  tendance  d’un  corps  à prendre  de 
l’électricité  vitrée , l’élévation  de  la  température,  sa  tendance  à 
prendre  l’électricité  résineuse.  Deux  morceaux  du  même  verre, 
l’un  poli,  l'autre  dépoli , frottés  ensemble,  prennent,  le  premier 
l’électricité  vitrée,  le  second  la  résineuse.  L’élévation  de  la  tem- 
pérature, non-seulement  augmente  la  tendance  résineuse,  mais 
facilite  beaucoup  en  général  le  développement  de  l’électricité 
chez  les  corps. 


$ 5.  Ni  en  traitant  ion  des  deux  électricités. 

Nous  avons  vu  que,  lorsque  deux  boules  de  sureau  mobiles 
et  isolées  ont  des  électricités  différentes,  elles  s’attirent,  vien- 
nent en  contact,  puis  qu’après  le  contact  elles  reprennent  leur 
état  naturel.  Les  deux  électricités  ont  disparu,  elles  se  sont 
neutralisées.  Pour  que  celte  neutralisation  soit  complète,  il  faut 
que  les  deux  boules  aient  autant  d’électricité  l’une  que  l'autre, 
condition  assez  facile  à remplir,  comme  nous  le  verrons  plus 
loin.  Si  l’électricité  de  l’une  est  plus  forte  que  l'électricité  de 
l’autre,  il  reste  alors  après  le  contact  un  excès  d’électricité, 
vitrée  ou  résineuse,  suivant  que  la  vitrée  ou  la  résineuse  était 
en  plus  grande  proportion.  Ainsi,  pour  neutraliser  une  certaine 
quantité  d’électricité  vitrée,  il  faut  toujours  une  quantité  égale 
d’électricité  résineuse , et  réciproquement.  Aussi  appelle-t-on 
souvent  une  des  électricités,  la  vitrée,  positive , et  l’autre,  la 
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résineuse,  négative , en  se  fondant  sur  ce  principe  que  de  même 
qu’en  ajoutant  -f-  e à — e on  a 0,  de  même  en  donnant  à un 
corps  qui  a une  certaine  quantité  d’électricité  résineuse  une 
quantité  égale  de  vitrée,  on  a pour  résultat  zéro  d'électricité  ; ré- 
sultat qu'on  ne  peut  traduire  mathématiquement  qu'en  donnant 
le  signe  -f-  à la  quantité  qui  représente  l’une  des  électricités,  et 
le  signe  — à la  quantité  égale  qui  représente  l’autre.  Cette  dé- 
nomination est  complètement  indépendante  des  idées  qu'on 
peut  se  former  sur  la  nature  de  l’électricité,  car  elle  repose,  non 
sur  une  simple  hypothèse,  mais  sur  une  loi  expérimentale. 

La  neutralisation  des  deux  électricités  contraires,  conséquence 
de  leur  attraction,  peut  avoir  lieu  suivant  différents  modes. 
Elle  peut  s'opérer  à distance  dans  le  cas  où  ni  l'une  ni  l'autre 
des  deux  boules  n'est  assez  mobile  pour  obéir  à l’attraction  qui 
règne  entre  elles.  Deux  boules  de  métal  sont  placées  chacune  à 
l’extrémité  d'une  tige  verticale  de  verre;  l'une  est  électrisée 
vitreusement,  soit  positivement,  l'autre  résineusement,  soit 
négativement.  On  rapproche  l’un  de  l’autre  les  deux  supports 
isolants  et  par  conséquent  les  deux  boules;  étant  retenues  par 
leurs  supports,  elles  ne  peuvent  se  porter  l'une  vers  l’autre  ; mais 
à une  distance  plus  ou  moins  grande,  suivant  la  charge  élec- 
trique qu  elles  possèdent,  on  voit  briller  entre  elles  une  étincelle 
instantanée,  accompagnée  d'un  léger  pétillement,  et,  immédia- 
tement après,  on  peut  constater  qu’elles  ont  perdu  leur  élec- 
tricité et  qu’elles  sont  à l’état  naturel.  On  n’a,  pour  s’en  assurer, 
qu’à  approcher  d’elles  la  balle  d’un  pendule  électrique;  elle 
n’est  plus  attirée,  tandis  qu’elle  l’était  avant  que  l’étincelle  fût 
partie.  L’étincelle  a donc  été  la  manifestation  de  la  neutralisa- 
tion des  deux  électricités  contraires  qui,  eu  quittant  les  corps 
où  elles  se  trouvaient  séparément  accumulées,  se  sont  portées 
l’une  vers  l’autre  à travers  l’air  en  vertu  de  leur  attraction  mu- 
tuelle , attraction  à laquelle  les  corps  électrisés  eux-mêmes  ne 
pouvaient  obéir.  Ce  mode  de  neutralisation  ne  peut  avoir  lieu 
qu  autant  que  les  deux  corps  électrisés  sont  placés  à une  dis- 
tance l’un  de  l’autre,  peu  considérable,  distance  qui  doit  varier 
avec  l’intensité  de  l’électricité  dont  ils  sont  chargés  et  l’état  de 
l’air  compris  entre  eux.  Mais,  quelle  que  soit  cette  distance, 
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on  peut  neutraliser  les  électricités  contraires  en  faisant  commu- 
niquer les  deux  boules  au  moyen  d’un  conducteur  isolé,  tel 
qu'un  fil  de  métal  tenu  par  un  manche  isolant. 

Quand  la  neutralisatiou  s’opère , soit  à travers  l’air  avec 
étincelle,  soit  à travers  un  conducteur,  l’électricité  est  dite  être 
à Y état  dynamique  pendant  l’instant  que  dure  cette  neutralisa- 
tion. Seulement,  dans  le  cas  qui  vient  de  nous  occuper,  cet 
état  dynamique  est  instantané;  on  l’appelle  aussi  décharge  élec- 
trique. Cette  dénomination  de  dynamique  est  donnée  à l’état  de 
mouvement  dans  lequel  on  suppose  que  se  trouvent  les  deux 
électricités  quand  elles  se  portent  l’une  vers  l’autre  pour  se 
neutraliser,  par  opposition  à l’état  statique  ou  de  repos,  dans 
lequel  ces  deux  électricités  se  trouvent  quand  elles  sont  accu- 
mulées séparément  sur  des  corps  isolés.  Ce  dernier  état  se 
nomme  également  tension  électrique. 

L'état  dynamique  peut  être  instantané  ou  continu.  Il  est 
instantané  dans  le  cas  précédent,  où  les  deux  boules  métalliques 
élpctrisées  sont  isolées,  et  par  conséquent  n’acquièrent  plus  d’é- 
lectricité une  fois  que  celles  qu’elles  possédaient  se  sont  mu- 
tuellement neutralisées.  Mais  supposons  l’une  des  deux  boules 
en  communication  avec  une  source  constante  d’életricilé  néga- 
tive, l’autre  avec  une  source  également  constante  d’éclectricité 
positive,  les  deux  électricités  se  renouvelant  constamment  à 
mesure  qu’elles  se  neutralisent,  il  y aura  entre  les  deux  boules 
une  succession  continuelle  d’étincelles;  et  si  elles  commu- 
niquent par  un  conducteur,  il  y aura  à travers  ce  conducteur 
une  neutralisation  non  interrompue,  soit  une  réunion  continue 
des  deux  électricités;  c’est  ce  qu’on  nomme  Y Hat  dynamique 
continu  ou  courant  électrique.  L’on  dit  alors  que  le  corps  con- 
ducteur qui  sert  à établir  une  communication  entre  les  deux 
boules  est  traversé  par  un  courant  électrique. 

Les  corps  qui  servent  de  passage  à l’électricité  quand  elle  est 
à l'état  dynamique,  soit  instantané,  soit  continu,  éprouvent 
par  l'effet  de  ce  passage  des  modifications,  les  unes  temporaires, 
les  autres  permanentes  qui  sont  extrêmement  remarquables. 
Nous  n’en  citerons  pour  le  moment  que  deux  exemples.  Si  c’est 
un  fil  métallique  très-fin  et  d’ime  longueur  peu  considérable 
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(pii  serve  à transmettre  l’éleetrieité dynamique,  ce  fil  s’échauffe, 
devient  incandescent  et  peut  même  fondre  lorsque  les  élec- 
tricités dont  il  opère  la  réunion  ont  une  grande  intensité.  Si  le 
corps  à travers  lequel  la  transmission  a lieu  est  de  l’eau,  celte 
eau  est  en  partie  décomposée,  et  on  voit  se  dégager  ses  deux 
gaz  constituants,  savoir,  l’oxygène  et  l’hydrogène.  Mais  cet  effet 
se  manifeste  surtout  quand  l’état  dynamique  est  continu,  c’est- 
à-dire  quand  l’électricité  est  à l’état  de  courant,  tandis  que  le 
premier  effet  que  nous  avons  mentionné,  celui  du  réchauffe- 
ment, a lieu  également,  bien  que  l’état  dynamique  soit  instan- 
tané ou  qu'il  soit  continu. 

$ O.  Théories  ur  la  nature  de  l’électricité. 

Nous  aurions  maintenant  à étudier  les  propriétés  que  possède 
l’électricité,  soit  quand  on  la  considère  à l’état  statique,  soit 
cpiand  on  l’envisage  à l’état  dynamique.  Mais,  avant  de  passer 
à celte  étude,  il  importe  de  nous  faire  une  idée  de  ce  que  c’est 
que  l’électricité  et  des  opinions  qu’on  s’est  formées  à ce  sujet  ; 
la  connaissance  de  ces  théories  nous  est  absolument  nécessaire, 
quand  ce  ne  serait  que  pour  nous  familiariser  avec  les  expres- 
sions consacrées  qui  en  dépendent  en  grande  partie. 

La  théorie  la  plus  généralement  admise  dans  l’état  actuel 
de  nos  connaissances,  consiste  à regarder  chacune  des  électri- 
cités, aussi  bien  la  vitrée  que  la  résineuse,  comme  des  fluides 
excessivement  subtils  et  impondérables  composés  chacun  de 
particules  qui  se  repoussent  mutuellement,  tandis  que  les  par- 
ticules de  l’un  attirent  les  particules  de  l’autre.  Ces  fluides 
peuvent  cheminer  librement  dans  les  corps  conducteurs,  et 
comme  leurs  particules  tendent  à se  repousser  mutuellement, 
elles  se  portent  à la  surface  de  ces  corps  où  elles  restent,  parce 
qu’elles  rencontrent  l’air  qui,  étant  un  corps  isolant,  ne  leur 
permet  pas  d’aller  plus  loin.  Dans  les  corps  non  conducteurs  les 
deux  fluides  sont  gênés  dans  leurs  mouvements,  ce  qu’on  at- 
tribue à ce  qu’ils  sont  retenus  par  les  particules  de  ces  corps. 
Quand  les  deux  fluides  se  réunissent  en  vertu  de  leur  attrac- 
tion mutuelle,  ils  se  neutralisent  et  forment  le  fluide  neutre 
ou  l électricité  naturelle , dont  l’action  n’est  pas  sensible, 
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parce  que  l’effet  des  deux  fluides  contraires  se  contre-balance. 
On  admet  que  tout  corps  renferme  de  l’électricité  naturelle  ; 
d’après  cela,  électriser  un  corps  c’est  décomposer  cette  électri- 
cité, dont  une  des  parties  ou  l’un  des  principes  reste  en  excès 
sur  le  corps  frotté,  et  l'autre  principe  reste  en  excès  sur  le  corps 
frottant.  Cette  théorie  est  celle  des  deux  fluides  dite  de  Symmer. 

La  théorie  de  Franklin  consiste  à n’admettre  qu’un  seul 
fluide  électrique  impondérable,  très-subtil  et  dont  toutes  les 
particules  se  repoussent  mutuellement.  Chaque  corps  a une 
capacité  déterminée  pour  ce  fluide;  lorsqu’il  en  renferme  ce 
qu’il  doit  en  avoir  naturellement,  le  corps  est  à l’état  élec- 
trique naturel.  Électriser  un  corps  vitreusement,  c’est  lui  don- 
ner plus  d’électricité  qu’il  n’en  renferme  naturellement,  il  est 
alors  à l’état  électrique  positif;  électriser  résineusement  un 
corps,  c’est  lui  ôter  une  partie  de  son  électricité  naturelle,  il 
est  alors  à l’état  électrique  négatif.  Nous  avons  vu  que  ces 
dénominations  d’électricité  positive  et  négative  qui  découlent 
de  la  théorie  de  Franklin  peuvent  se  justifier  par  des  considé- 
rations tout  à fait  indépendantes  de  toute  vue  hypothétique. 

Nous  ne  discuterons  pas  ici  le  mérite  comparatif  de  ces  deux 
théories;  la  seconde,  telle  que  Franklin  du  moins  l’a  formulée, 
ne  peut  être  admise;  nous  verrons  plus  loin  pourquoi.  La  pre- 
mière, quoique  sujette  à de  fortes  objections,  est  cependant, 
dans  l’état  actuel  de  la  science,  une  manière  assez  commode  de 
se  représenter  cet  agent  que  nous  nommons  électricité;  c’est  sous 
ce  point  de  vue  que  nous  l'adopterons.  11  est,  du  reste,  bien  pro- 
bable que  l’électricité,  au  lieu  de  consister  en  un  ou  deux  fluides 
spéciaux,  n'est  que  le  résultat  d’une  modification  particulière 
dans  l’état  des  corps;  modification  qui  dépend  probablement 
de  l’action  mutuelle  qu’exercent  les  unes  sur  les  autres  les 
particules  pondérables  de  la  matière  et  le  fluide  subtil  qui  les 
entoure  de  toutes  parts,  qu’on  désigne  sous  le  nom  d'éther,  et 
dont  les  ondulations  constituent  la  lumière  et  la  chaleur. 


CHAPITRE  II. 


DES  INSTRUMENTS  ÉLECTRIQUES  LES  PLUS  USUELS. 

De  même  que  pour  faire  l’étude  détaillée  de  l’électricité,  il 
nous  a été  nécessaire  de  nous  familiariser  d’avance  avec  quel- 
ques notions  théoriques,  de  même  aussi  il  nous  importe  de  bien 
connaître  dès  l'abord  quelques-uns  des  instruments  dont  nous 
serons  appelés  à faire  usage  le  plus  souvent,  en  particulier,  la 
machine  électrique  et  les  èlcctroscopes,  la  pile  voltaïque  et  les 
voltamètres . 


$ 1 . Machine  électrique. 

Une  machine  électrique  (fig.  5)  se  compose  d'un  plateau  cir- 
culaire en  verre  de  2 à 5 milli- 
mètres d’épaisseur,  et  dont  le 
diaraèt  re  varie  é gaiement  de  gran- 
deur ; il  est  ordinairement  de 
60  à 80  centimètres,  quelquefois 
d'un  mètre  ; il  existe  même  à Lon- 
dres, à l’Institution  Polytechni- 
que, une  machine  électrique  dont 
le  plateau  a 2 mètres  de  diamètre. 

Le  plateau  est  traversé  à son  cen- 
tre par  un  axe  métallique  qui  est 
filé  solidement  au  verre  au 
moyen  de  deux  viroles  ; cet  axe 
repose  sur  deux  supports  en  bois  fixés  verticalement  à l’extré- 
mité d’une  table  solide,  et  il  est  placé  de  telle  façon,  que  le 
plateau  de  verre  se  trouve  entre  les  deux  supports  et  à égale 
distance  de  l’un  et  de  l’autre.  Une  manivelle  fixée  à celle  des 
deux  extrémités  del’axe  qui  se  trouve  située  du  côté  extérieur  de 

i.  2 


Fig.  5. 
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la  table  sert  à imprimer  au  plateau  un  mouvement  de  rotation. 
Cette  manivelle  est  le  plus  souvent  en  grande  partie  en  verre, 
afin  que  l'électricité  de  la  portion  du  plateau  la  plus  rapprochée 
de  l’axe  ne  puisse  être  conduite  dans  le  sol  par  la  main  et  le 
corps  de  celui  qui  fait  marcher  la  machine,  ce  qui  aurait  lieu 
sans  celte  précaution.  Deux  paires  de  coussinets  en  crin  recou- 
verts de  cuir  sont  placées,  l’une  dans  la  partie  supérieure, 
l’autre  dans  la  partie  inférieure  de  chacuD  des  deux  supports 
verticaux.  Ces  coussins  sont  disposés  de  manière  que  chaque 
portion  du  plateau  vienne,  par  l'effet  du  mouvement  de  rotation, 
passer  successivement  entre  eux,  d’abord  en  haut,  ensuite  en 
bas;  il  faut  de  plus  que  les  coussins  soient  assez  rapprochés  et 
assez  élastiques  pour  exercer  un  frottement  qui  électrise  le 
verre.  Les  coussins  ont  de  douze  à quinze  centimètres  de  lar- 
geur, et  ils  sont  aussi  longs  que  possible,  tout  en  laissant  cepen- 
dant un  intervalle  suffisant  entre  leurs  extrémités  et  les  ron- 
delles métalliques  qui  assujettissent  l’axe  du  plateau. 

L'expérience  a appris  que,  pour  rendre  le  dégagement  de 
l'électricité  plus  considérable,  il  faut  recouvrir  la  surface  de 
cuir  du  coussin  d’un  amalgame  de  zinc  ou  d’une  couche  d'or 
musif  {deuto-svlfure  d'ètain);  sans  l'addition  de  cette  couche, 
qu’il  faut  renouveler  souvent,  l’électricité  développée  par  le 
frottement  immédiat  du  verre  contre  le  cuir  serait  excessive- 
ment faible.  Enfin  l’électricité  vitrée,  que  le  plateau  de  verre 
acquiert  par  l’effet  du  frottement,  est  recueillie  par  des  conduc- 
teurs cylindriques,  ordinairement  en  laiton,  qui  soûl  portés 
horizontalement  sur  des  tiges  de  verre  verticales  fixées  elles- 
mêmes  surla  table,  à l'une  des  extrémités  de  laquelle  se  trouvent 
placés  les  supports  qui  portent  le  plateau  de  verre  et  les  cous- 
sins. Ordinairement  il  y a deux  conducteurs  parallèles,  portés 
chacun  par  deux  pieds  en  verre  et  réunis  par  une  ti$;e  métal- 
lique qui  va  de  l'un  à l'autre;  ces  deux  conducteurs  sont  situés 
derrière  le  plateau,  parallèlement  au  prolongement  de  son  axe 
et  à la  même  hauteur  que  cet  axe  dont  ils  sont  à égale  distance. 
Quelquefois  il  n'y  a qu’un  conducteur,  et  il  est  situé  aussi  der- 
rière le  plateau  sur  le  prolongement  de  l’axe,  et  se  bifurque  près 
du  plateau  en  deux  branches  qui  sont  également  distantes  de 
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son  centre.  Chacune  de  ces  branches  ou  chacun  des  deux  con- 
ducteurs, quand  il  y en  a deux,  porte  à son  extrémité  la  plus 
rapprochée  du  plateau  un  bras  métallique  qui  est  replié  de 
façon  à envelopper,  sans  la  toucher,  la  partie  de  la  surface  du 
plateau  qui  se  trouve  à la  hauteur  de  l'axe.  Ces  appendices 
sont,  dans  la  partie  de  leur  surface  tournée  du  côté  du  verre, 
garnis  de  pointes  métalliques  qui  arrivent  aussi  près  que  pos- 
sible du  plateau,  sans  cependant  être  en  contact  avec  lui.  Ces 
pointes  servent  à soutirer  à toutes  les  parties  du  plateau,  qui  se 
présentent  successivement  devant  elles,  l'électricité  qu’elles  ont 
acquise  par  leur  passage  entre  les  coussins.  Une  enveloppe  de 
taffetas  ciré  sert  à protéger  contre  la  poussière  èt  contre  l’agita- 
tion de  l'air  la  partie  du  plateau  qui  vient  de  s’électriser  contre 
les  coussins,  jusqu'à  son  arrivée  devant  les  pointes  qui  lui  sou- 
tirent son  électricité.  Celle-ci  passe  ensuite  aux  conducteurs 
isolés,  où  elle  s’accumule  en  proportion  plus  ou  moins  grande 
suivant  la  force  de  la  machine  et  le  temps  plus  ou  moins  long 
pendant  lequel  elle  a marché.  Il  y a cependant  une  limite  à ce 
temps  ; lorsque  l'intensité  de  l'électricité  est  sur  chaque  partie 
da  conducteur  égale  à ce  qu'elle  est  sur  la  partie  du  plateau 
qui  vient  d’éprouver  le  frottement  et  qui  n’est  pas  encore  dé- 
chargée, il  n’est  pas  possible  d'augmenter  la  charge  électrique 
de  ce  conducteur,  lors  même  qu'on  continue  à faire  marcher  la 
machine. 

Pour  pouvoir  conserver  l’électricité  sur  les  conducteurs,  il 
faut  que  ceux-ci  ne  présentent  point  de  parties  anguleuses  ou 
pointues,  sauf  celles  par  lesquelles  pénètre  l'électricité,  et  qu’ils 
soient  dans  toute  leur  étendue  d’une  forme  aussi  arrondie  que 
possible.  11  faut  de  plus  que  les  supports  soient  bien  isolants,  et 
c’est  dans  ce  but  que  l'on  recouvre  les  liges  de  verre  d'une  cou- 
che de  vernis  à la  gomme  laque.  Lorsque  l'air  est  humide,  il 
faut  le  dessécher  autour  des  conducteurs  au  moyen  de  réchauds 
remplis  de  charbons  ardents,  et  il  faut  frotter  les  supports  iso- 
lants avec  des  linges  chauds.  Comme  il  s’attache  aussi  de  l’hu- 
midité au  plateau  de  verre  lui-même  et  que  cette  humidité  est 
très-contraire  au  développement  de  l’électricité,  il  faut,  pour 
l'éviter,  frotter  celui-ci  fréquemment,  soit  avec  un  linge  chaud, 
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soit,  ce  qui  vaut  encore  mieux,  avec  un  chiffon  imprégné  d’é- 
ther. La  poussière  qui  voltige  dans  une  chambre  est  souvent 
aussi  nuisible  que  l’humidité  à la  conservation  de  l'électricité 
sur  les  conducteurs  isolés  ; il  faut  donc  s’en  préserver  autant 
que  possible  et  avoir  soin,  dans  ce  but,  d’essuyer  souvent  avec 
des  linges  bien  propres  les  conducteurs  et  les  supports  iso- 
lants. 

Dans  la  machine  électrique,  telle  que  nous  venons  de  la  dé- 
crire, les  coussins  communiquent  avec  le  sol  au  moyen  des  sup- 
ports en  bois  et  de  la  table  également  en  bois  sur  laquelle  ces 
supports  sont  placés  ; quelquefois  on  y ajoute  une  chaîne  mé- 
tallique pour  faciliter  cette  communication  ; aussi  l'électricité 
négative  qu’ils  acquièrent  par  le  frottement  se  perd  à mesure 
qu'elle  se  dégage  ; si  on  veut  la  recueillir,  il  faut  isoler  les  cous- 
sins au  moyen  de  supports  en  verre,  ce  qui  exige  une  construc- 
tion légèrement  différente.  En  isolant  ainsi  les  coussins,  on  a 
bien  l’électricité  négative,  mais  la  quantité  d’électricité  posi- 
tive, recueillie  sur  les  conducteurs  isolés,  est  réduite  à moitié; 
c’est  une  conséquence  des  lois  du  dégagement  de  l’ électricité 
par  le  frottement,  comme  nous  le  verrons  plus  loin.  Aussi 
vaut-il  mieux,  lorsque  l’on  ne  veut  avoir  que  l’électricité  po- 
sitive, faire  communiquer  les  coussins  avec  le  sol,  au  moyen 
d'une  chaîne  métallique.  Si  on  ne  veut  avoir  que  de  l’électri- 
cité négative,  il  faut,  par  la  même  raison,  faire  communiquer 
avec  le  sol,  au  moyen  d’une  chaîne  métallique,  les  conducteurs 
sur  lesquels  se  porte  la  positive.  Si  l’on  a besoin  d’avoir  en 
même  temps  les  deux  électricités,  il  faut  alors  ne  faire  commu- 
niquer avec  le  sol  ni  les  conducteurs  ni  les  coussins. 

Autrefois  on  employait  de  préférence,  dans  la  construction 
des  machines  électriques,  des  manchons,  soit  cylindres  de 
verre,  au  lieu  de  plateaux  circulaires;  et  il  y a encore  des  ma- 
chines puissantes  construites  d’après  ce  mode;  il  en  résulte 
quelques  différences  faciles  à concevoir  dans  les  détails  de  cons- 
truction ; nous  n'y  insisterons  pas.  La  machine  (fig.  6),  dont  les 
coussins  sont  isolés,  est  une  machine  à manchon. 

LTne  circonstance  importante,  c’est  la  qualité  du  verre  dont 
est  fait  le  plateau  ou  le  cylindre.  Il  est  impossible  d’indiquer 
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aucune  règle  à cet  égard;  l’expérience  peut  seule  prononcer 
dans  chaque  cas  particulier.  En  général,  les  verres  les  meilleurs 


sont  ceux  dans  la  composition  desquels  il  entre  le  moins  d’al- 
cali et  les  verres  à base  de  potasse;  aussi  le  verre  un  peu  an- 
cien, en  particulier  celui  de  bohème,  est-il  préférable  au  verre 
moderne.  On  affirme  que  l’exposition  au  soleil  pendant  un  cer- 
tain temps,  pendant  toute  une  belle  journée  d’été,  par  exemple, 
donne  à un  plateau  de  verre  une  grande  puissance  électrique. 

On  a remis  dernièrement  en  usage  un  système  de  frottoirs 
dont  l’idée  parait  appartenir  à Van  Marum,  physicien  qui  vi- 
vait en  1788.  Ces  frottoirs,  qui  donnent  aux  plateaux  de  verre 
une  tension  électrique  bien  supérieure  à celle  qu’on  obtient 
avec  des  coussins  de  crin,  consistent  en  une  plaque  de  bois 
bien  plane,  recouverte  d'un  cuir  flexible  sur  lequel  on  étend 
une  feuille  d’étain,  et  sur  celle-ci  un  morceau  de  taffetas  qui 
dépasse  le  frottoir  de  quelques  centimètres.  C’est  ce  taffetas  en- 
duit d’or  musif  ou  encore  mieux  d'un  alliage  d’étain,  de  zinc, 
de  bismuth  et  de  mercure,  réduit  en  poussière  très-fine,  qui 
frotte  contre  le  verre  et  l’électrise  positivement  en  s’électrisant 
lui-même  négativement.  Il  faut  avoir  soin  que  les  plateaux  de 
bois,  ainsi  recouverts,  soient  pressés  contre  le  plateau  de  verre 
par  deux  vis  de  pression  qu’on  règle  à volonté. 

La  machine  électrique  est  toujours  accompagnée  de  quel- 
ques appareils  qu'il  faut  également  connaître  à cause  de  l'u- 
sage fréquent  que  l’on  en  fait.  Ce  sont,  en  particulier,  Yèlec- 
iro métré  à cadran,  l'excitateur  et  le  tabouret  isolant. 
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L’électromètre  à cadran  (fig.  7)  consiste  daus  une  tige  métal- 
lique qu'on  fixe  verticalement  sur  un  pied  ou  sur  le 
conducteur  d’une  machine  électrique;  la  tige  porte 
dans  sa  partie  supérieure  une  petite  aiguille  de  bois 
ou  d'ivoire,  terminée  par  une  balle  de  moelle  de  su- 
\j  reau  et  mobile  dans  un  plan  vertical.  Elle  prend  natu- 
rellement une  position  verticale , par  conséquent 
parrallèle  à celle  de  la  tige  avec  laquelle  la  balle  de 
moelle  de  sureau  est  en  contact.  Mais  l’électricité 
F,e-  7 qu’on  fait  arriver  à l’instrument  oblige  la  balle  de 
s’écarter  de  la  tige  fixe  et  fait  décrire,  par  conséquent,  à l’ai- 
guille qui  la  porte  un  angle  plus  ou  moins  grand  que  mesure 
une  division  circulaire. 

L’excitateur  (fig.  8)  est  un  conducteur  en  métal,  composé  de 
deux  tiges  semblables,  unies  par  une 
charnière  qui  permet  de  les  écarter  plus 
ou  moins  l’une  de  l’autre,  et  terminées 
chacune  par  une  boule;  un,  ou  plus 
souvent  deux  manches  de  verre  per- 
mettent à l’expérimentateur  de  tenir 
avec  les  mains  les  tiges  conductrices, 
de  façon  à s'en  servir  pour  faire  passer 
d’un  corps  à un  autre  l’électricité  qui,  sans  cela,  s’écoulerait 
dans  le  sol. 

Le  tabouret  isolant  (fig.  9)  est  une  table  en  bois  plus  ou 
moins  grande,  supportée  par  des  pieds 
en  verre;  tous  les  corps  qu’on  y place  se 
trouvent  ainsi  isolés.  Ordinairement  les 
pieds  sont  assez  forts  pour  supporter  le 
Fig.  9.  poids  d’un  homme.  Si  celui-ci,  placé 

sur  le  tabouret  isolant,  touche  avec  sa  main  le  conducteur  d'une 
machine  électrique  en  action,  on  peut  soutirer  de  toutes  les 
parties  de  son  corps  des  étincelles  semblables  à celles  qu'on  tire- 
rait du  conducteur  lui-même. 

Parmi  les  nombreuses  expériences  qu'on  peut  faire  avec  la 
machine  électrique,  nous  nous  bornerons  pour  le  moment  à ci- 
ter les  suivantes  : 


F 
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Fi  uu  approche  la  main  du  conducteur  de  la  machine,  il  se 
manifeste,  entre  les  conducteurs  et  la  main,  une  lueur  vive  et 
instantanée  qui  est  accompagnée  d’une  sensation  douloureuse 
plus  ou  moins  forte.  C’est  l’étincelle  électrique  que  nous  avons 
déjà  vu  se  produire  dans  la  neutralisation  des  deux  électricités, 
et  qui  se  moutre  ici  quand  une  seule  des  deux  électricités,  n’im- 
porte laquelle,  s'échappe  d’un  conducteur  sur  lequel  elle  est  ac- 
cumulée pour  passer,  à travers  l’air,  dans  un  autre  conducteur. 

Un  conducteur  quelconque,  substitué  à la  main,  produit  le 
même  elTel. 

Ou  peut  obliger  l’étincelle  électrique  à traverser  des  corps 
peu  ou  point  conducteurs,  tels  que  de  l’éther  et  de  l'alcool; 
elle  les  enflamme  instantanément. 

Elle  enflamme  également  les  gaz  combustibles,  tels  que 
l'hydrogène;  aussi,  si  l’on  approche  une  chandelle  qu’on  vient 
d éteindre  du  conducteur  électrisé  de  la  machine,  de  façon  que 
l'étincelle  aille  du  conducteur  à la  chandelle,  à travers  la  fu- 
me* qui  n’est  autre  chose  que  du  gaz  hydrogène  carburé,  on 
rallume  la  chandelle. 

Pour  enllammer  l’hydrogène,  on  se  sert  souvent  du  pistolet 
de  Voila  (üg.  10),  qui  est  un  petit  vase  en  tôle,  dans  l'intérieur 
duquel  se  trouve  l’extrémité  arrondie  d’une  tige  mé- 
tallique isolée  au  moyen  d’un  tube  de  verre  et  de 
la  cire  et  dont  l’autre  extrémité  aboutit  hors  du 
verre.  Ou  met  dans  le  vase  un  peu  de  l’hydrogène 
qui  se  trouve  mélangé  avec  l’air  ; puis,  au  moyeu  F*g.  *°- 
d un  bouchon  de  liège,  on  intercepte  toute  communication  avec 
l’air  extérieur.  Ün  fait  passer  l'étincelle  électrique  dans  l’inté- 
rieur au  moyen  de  la  tige  conductrice  isolée.  11  en  résulte  une 
forte  détonation  provenant  de  la  combinaison  de  l'hydrogène 
avec  l'oxygène  de  l’air,  et  le  bouchon  de  liège  est  projeté  au  loin. 

L'emploi  de  la  macltine  électrique  et  du  tabouret  isolant  per- 
met de  démontrer  d’une  manière  élégante  les  différences  de  con- 
duc  tdiilité  des  diverses  substances.  Une  personne  se  place  sur 
le  tabouret;  elle  prend  successivement,  avec  l’une  de  ses  mains, 
des  baguettes  de  verre,  de  bois,  de  métal,  avec  lesquelles  elle 
touche  le  conducteur  d’une  machine  dont  on  fait  tourner  le 
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plateau  ; elle  approche  l’autre  main  d’un  conducteur  qui  com- 
munique avec  le  sol.  Selon  la  faculté  isolante  ou  conductrice 
de  la  baguette,  il  y a ou  il  n’y  a pas  d’étincelle,  et  selon  son 
degré  de  conductibilité  il  y a une  étincelle  plus  ou  moins 
longue.  On  peut  même  montrer  la  présence  de  l’étincelle  en 
l’employant,  quoiqu'elle  sorte  de  la  main,  à mettre  le  feu  à une 
substance  inflammable,  telle  que  de  l’éther  ou  du  gaz  hydrogène. 
On  démontre  de  la  même  manière,  en  les  faisant  communiquer 
par  une  de  leurs  extrémités  avec  le  conducteur  de  la  machine, 
et  en  les  tenant  d’une  main  par  l’autre  extrémité,  la  propriété 
isolante  ou  conductrice  des  fils  de  diverses  substances,  telles 
que  le  caoutchouc,  la  gutta-percha,  la  soie  sèche  ou  humide,  etc. 

§ 2.  Électroscopen. 

Les  électroscopes  ou  électromètres  sont  des  appareils  destinés 
à accuser  la  présence  de  l’électricité,  à indiquer  sa  nature  et  à 
mesurer,  si  c’est  possible,  son  intensité.  Nous  avons  déjà  parlé 
des  électroscopes  simples  et  de  l’électromètre  à cadran.  Les 
autres  sont  en  général  fondés  sur  le  principe  que  deux  corps 
très-légers,  librement  suspendus  et  très-rapprochés  l’un  de 
l’autre,  se  repoussent  mutuellement  quand  ils  sont  chargés  de 
la  même  électricité,  et  cela  à une  distance  d’autaut  plus  grande 
que  cette  électricité  est  plus  forte.  Le  plus  simple  est  formé  d’une 
tige  de  verre  fixée  verticalement  sur  un  pied,  et  surmontée 
d’une  petite  traverse  métallique  horizontale,  terminée  d’une 
part  par  un  bouton,  et  de  l’autre  par  un  cro- 
chet auquel  on  suspend  un  fil  de  lin  dont  les 
deux  bouts  sont  tendus  verticalement  par  deux 
balles  de  moelle  de  sureau  fixées  à chacune 
des  deux  extrémités  (fig.  11).  On  touche  avec 
le  corps  électrisé  la  traverse  métallique,  cl 
aussitôt  l’électricité  se  communique,  à travers 
le  fil  de  lin  qui  est  conducteur,  aux  deux  bou- 
les qui  s’éloignent  l’une  de  l’autre.  Pour  con- 
naître la  nature  de  l’électricité,  on  touche 
la  traverse  métallique  pendant  que  l’électroscope  est  chargé 
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avec  un  bâton  de  cire  électrisé  ; on  donne  ainsi  à l’instru- 
ment de  l'électricité  négative.  Si  les  deux  boules  se  rappro- 
chent, on  en  conclut  que  l’électricité  dont  l'instrument  était 

chargé  était  positive;  si  elles  s’éloignent  davantage,  on  en  con- 
clut qu’elle  était  négative. 

Pour  rendre  l’instrument  plus  sensible  et  plus  exact,  on  ren- 
ferme les  deux  corps  légers  dans  une  cloche  de  verre  d’où  sort 
une  tige  métallique  qui  les  porte  et  qu'on  touche  avec  la  sub- 
stance électrisée.  Les  corps  légers  eux-mêmes  sont  alors,  ou 
les  deux  boules  de  moelle  de  sureau  (fig.  12) , ou  deux  brins 
de  paille,  comme  dans  l’électromètre  de  Volta  (iig.  13),  ou  deux 


â 

Fig.  42.  Fig.  43.  Fig.  1 1. 

lames  d’or  battu  très-mince,  comme  dans  l’électromètrc  de 
Bennet  (iig.  14);  dans  ce  dernier,  deux  petites  tiges  en  métal, 
terminées  chacune  par  un  bouton,  sont  placées  verticalement 
sur  le  pied  de  l’instrument,  de  chaque  côté  des  feuilles  d’or,  de 
façon  que,  lorsque  celles-ci  divergent  trop  fortement,  elles 
viennent  en  contact  avec  les  tiges  qui  communiquent  avec  le 
sol  et  les  déchargent.  On  évite  ainsi  les  déchirures  résultant  de 
l'adhésion  aux  parois  de  la  cloche  de  verre  qu’éprouveraient  les 
feuilles  d'or  par  l’elFet  d’une  électricité  trop  forte.  Enfin,  dans 
tous  les  électroscopes,  une  division  circulaire  permet  de  me- 
surer l’écartement  angulaire  des  deux  corps  légers,  des  boules 
de  sureau,  des  brins  de  paille  ou  des  lames  d'or.  La  tige  métal- 
lique, dans  l’éleclromètre  à feuilles  d’or,  porte  à son  extrémité 
inférieure,  qui  pénètre  dans  le  haut  de  la  cloche,  une  pince  au 
moyen  de  laquelle  on  fixe  les  deux  lames  d’or,  et  son  extrémité 
supérieure,  qui  est  hors  de  la  cloche,  se  termine  par  un  disque 
ou  par  un  bouton.  Pour  que  l’électricité  qu’on  donne  au  bouton 
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fno  se  perde  pas  et  aille  affecter  les  feuilles  d’or, 
oa  a soin  de  placer  la  tige  métallique  elle-même 
dans  un  tube  de  verre  qui  la  recouvre  en  entier, 
sauf  à ses  deux  extrémités  ; ce  tube  pénètre  dans 
la  cloche,  à travers  une  virole  métallique  à laquelle 
il  est  cimenté  au  moyen  d’une  matière  isolante,  telle 
que  la  cire  ou  la  gomme  laque.  La  virole  de  même 
Fig.  15.  est  foee,  au  moyen  de  la  cire,  à la  tubulure  de  la 
cloche(fig.  15). 

Il  est  très-important  que  l'air  soit  très-sec,  soit  dans  l'inté- 
rieur de  la  cloche,  soit  sur  sa  surface  extérieure,  afin  que  l’élec- 
tricité ne  se  dissipe  pas  par  le  contact  de  l’air  humide.  Dans  ce 
but,  on  place  souvent  l’électroscope  lui-même  tout  entier  dans 
une  cage  de  verre  remplie  de  chlorure  de  calcium  ou  de  chaux 
vive  qui  dessèche  bien  l’air,  en  ayant  soin  de  ne  laisser  sortir 
de  la  cage  que  le  bouton  ou  le  disque  métallique  par  lequel  on 
fait  parvenir  l'électricité  aux  feuilles  d’or. 

Avec  les  éleetroscopes  sensibles,  tels  en  particulier  que  celui 
à feuilles  d'or,  il  n'est  pas  toujours  nécessaire  de  toucher  avec 
la  substance  électrisée  la  partie  extérieure  de  la  tige  métallique 
qui  porte  les  corps  légers,  pour  faire  passer  dans  ceux-ci  l’élec- 
tricité qu’on  veut  percevoir.  Il  suffit  d’approcher  la  substance 
de  la  tige  et,  par  un  effet  que  nous  étudierons  bientôt,  les 
feuilles  d’or  se  trouvent  posséder,  pendant  qu'elles  sont  sous 
cette  influence,  une  électricité  semblable  à celle  que  possède  la 
substance  elle-même.  De  même,  si  l’électroscope  est  électrisé,  il 
suffit  d'approcher  de  lui,  sans  que  le  contact  soit  nécessaire,  uu 
corps  dont  l’électricité  est  connue  pour  juger,  d’après  la  diver- 
gence plus  grande  ou  plus  faible  des  deux  corps  légers,  quelle 
est  la  nature  de  l’électricité  dont  ils  sont  chargés. 

Quoique  le  degré  de  divergence  des  feuilles  d’or  et  en  géné- 
ral de  tous  les  autres  corps  légers,  soit  en  rapport  avec  l'inten- 
sité de  l’électricité  qui  les  anime,  cette  intensité  est  loin  d'être 
exactement  proportionnelle  au  nombre  des  degrés  d’ écartement. 
Aussi,  à vrai  dire,  les  instruments  que  nous  venons  de  décrire 
méritent-ils  plus  le  nom  d é/ec/roscopet  que  celui  d électromètre* 
qu’il  faut  réserver  aux  appareils  qui,  tels  que  la  balance  élee- 
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trique  de  Coulomb,  dont  nous  parlerons  dans  la  partie  suivante, 
donnent  des  indications  proportionnelles  à l'intensité  de  l'élec- 
tricité dont  on  les  charge. 


$ 3 Plie  TOltnïque. 

La  pile  voltaïque  est,  comme  la  machine  électrique,  un  ap- 
pareil dont  on  a constamment  besoin  dans  l’étude  de  l’électri- 
cité; mais  elle  est  fondée  sur  un  autre  mode  de  dégagement 
des  fluides  électriques.  Le  frottement  D'est  pas  en  eifet  la  seule 
manière  d'opérer  ce  dégagement  ; il  en  existe  d’autres,  en  par- 
ticulier l’élévation  de  la  température  et  l’action  chimique  d’un 
corps  sur  un  autre.  Le  simple  contact  de  deux  substances  hété- 
rogènes, tel  que  celui  de  deux  métaux  différents,  est  aussi, 
suivant  quelques  physiciens,  une  source  d'électricité.  Ce  n’est 
pas  le  lieu  d’étudier  ici  les  divers  modes  de  production  de  l’élec- 
tricité; ce  sujet  sera  traité  dans  la  cinquième  partie.  Nous  do- 
rons nous  borner  ici  à dire  que  la  pile  voltaïque  est  un  appa- 
reil dans  lequel  l’électricité  est  développée,  suivant  les  uns,  par 
le  contact  de  deux  métaux  de  nature  ditlérente,  et,  suivant  les 
autres,  par  l’action  chimique  des  liquides  dont  on  la  charge  sur 
1 un  des  deux  métaux  qui  entrent  dans  sa  formation.  Elle  pré- 
sente, en  effet,  ces  deux  circonstances  réunies;  nous  verrous 
plus  tard  quelle  part  il  faut  faire  à chacune  ; cela  nous  im- 
porte peu  maintenant,  puisqu’il  ne  s’agit  que  de  la  descrip- 
tion de  l'appareil.  Ajoutons  encore  que  la  pile  imagiuée  par 
lolta  a pris  naissance  dans  l’interprétation  que  le  célèbre  physi- 
cien donna  d’une  expérience  remarquable  faite  par  Galvani,  sa- 
voir : qu'une  grenouille  éprouve  une  vive  commotion  quaud  on 
touche  l'un  de  ses  nerfs  mis  à nu  avec 
uu  métal,  et  scs  muscles  avec  un  autre 
métal,  les  deux  métaux  étant  en  con- 
tact immédiat  eux-mêmes  en  un  ou 
plusieurs  points  de  leur  surface 
lig.  16).  Cet  effet,  dû  à un  dégage- 
ment d'électricité,  a fait  nommer  gal- 
wuwpte  l’électricité  ainsi  engendrée,  Fig.  io. 
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et  galvanisme  la  partie  de  la  physique  qui  s’en  occupe;  mais  le 
nom  de  voltaïque  doit  rester  à la  pile,  car  Yolta  en  est  le  véri- 
table créateur. 

La  première  forme  qui  fut  donnée  à la  pile  par  Yolta  est  celle 
d’une  colonne  verticale  formée  de  disques  de  zinc 
et  de  cuivre,  de  quatre  à six  centimètres  de  dia- 
mètre, disposés  comme  suit  (fig.  17).  La  base  de  la 
colonne  est  un  disque  de  cuivre  sur  lequel  est  placé 
un  disque  de  zinc  ; la  réunion  de  ces  deux  disques 
superposés  forme  un  couple  ; sur  ce  premier  couple 
on  en  place  un  second  semblable,  en  ayant  soin 
que  le  cuivre  soit  toujours  au-dessous  du  zinc  ; on 
sépare  le  second  couple  du  premier  par  une  rondel  le 
Kig.  17.  de  drap  ou  de  carton  bien  humectée  avec  de  l’eau, 
ou,  ce  qui  vaut  mieux,  avec  del’eau  salée  ou  acide.  Sur  le  second 
couple  on  en  place  un  troisième  disposé  de  même  et  séparé  éga- 
lement par  une  rondelle  humide  de  celui  qui  le  précède.  On  su- 
perpose de  cette  manière  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de 
couples  les  uns  au-dessus  des  autres,  en  ayant  soin  de  les  rete- 
nir au  moyen  de  tiges  de  verres  verticales;  on  trouve,  si  l’on  a 
pris  la  précaution  d’isoler  la  pile,  en  faisant  reposer  sa  base  sur 
une  plaque  de  verre,  qu’elle  est  chargée  d’électricité  négative  à 
son  extrémité  inférieure  terminée  par  le  disque  de  cuivre,  et 
d'électricité  positive  à son  extrémité  supérieure  terminée  par  un 
disque  de  zinc.  Ces  extrémités  s’appellent  pôles;  la  première, 
pôle  négatif,  et  la  seconde , pôle  positif  de  la  pile.  Si  on  avait 
placé  les  deux  métaux  dans  un  autre  ordre , c’est-à-dire  qu'on 
eût  commencé  par  le  zinc  et  placé  sur  lui  le  disque  de  cuivre, 
puis  la  rondelle  humide,  puis  de  nouveau  zinc,  cuivre  et  ron- 
delle humide,  et  ainsi  de  suite,  le  pôle  positif  aurait  été  en  bas, 
et  le  négatif  en  haut.  Deux  fils  de  métal  partant,  l’un  du  cuivre 
extrême,  l’autre  du  zinc  extrême,  communiquent  chacun  l’élec- 
tricité du  pôle  auquel  ils  aboutissent,  et,  quand  on  les  rap- 
proche, il  part  entre  eux  une  étincelle  résultant  de  la  neutrali- 
sation des  deux  électricités  contraires.  Si  l’on  tient  ces  fils 
chacun  dans  une  main,  on  éprouve,  quand  le  nombre  des 
couples  de  la  pile  est  suffisamment  considérable,  une  série  de 
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'commotions  dont  la  sensation  est  quelquefois  très-pénible. 
Quand,  au  lieu  du  corps  humain,  on  emploie,  pour  réunir  les 
deuxconducteurs,  un  fil  de  fer,  de  platine  ou  de  tout  autre  métal, 
très-lin,  et  d’une  longueur  de  quelques  centimètres,  la  neutra- 
lisation des  deux  électricités  s’opère  à travers  ce  fil  qui  s’échauffe 
et  devient  incandescent.  La  longueur  et  le  diamètre  du  fil  qui 
peut  être  chauffé  sont  d'autant  plus  considérables  que  la  pile 
est  plusforte.  Cequ’ily  a de  remarquable,  c’est  que  l’état  incan- 
descent du  fil  est  permanent,  parce  que  la  neutralisation  des 
deux  électricités  est  continue,  la  pile  les  dégageant  à chacun  de 
ses  pôles  à mesure  et  aussi  vite  qu’ elles  se  neutralisent. 

Ou  peut  encore  plonger  les  deux  fils  qui  partent  des  pôles 
dans  de  l’eau  qu’on  a soin  de  saler  ou  d'aciduler  légèrement 
pour  la  rendre  meilleure  conductrice.  Dans  ce  cas,  il  faut  que  la 
partie  immergée  des  deux  fils  soit  en  or  ou  en  platiné.  Aussitôt 
on  voit , par  l’effet  de  la  neutralisation  continue  des  deux  élec- 
tricités qui  s’opère  à travers  l’eau,  celle-ci  se  décomposer  et  ses 
deux  gaz  constituants  se  dégager,  l’un,  l’oxygène,  autour  du 
fil  qui  communique  avec  le  pôle  positif,  l’autre , l’hydrogène , 
autour  du  fil  qui  communique  avec  le  pôle  négatif  ; les  deux 
gaz  sont  constamment  dans  les  mêmes  proportions 
qui  constituent  l'eau,  c’est-à-dire  un  volume  d'oxy- 
gène pour  deux  d'hydrogène.  On  a soin , pour  les 
recueillir,  de  placer  au-dessus  de  chacun  des  fils 
qui  pénètrent  intérieurement  dans  le  vase  qui  ren- 
ferme l’eau  et  auquel  ils  sont  bien  scellés,  un  tube 
fermé  par  eu  haut  rempli  du  même  liquide  qui  est 
dans  le  vase  et  qui  est  chassé  par  le  gaz  à mesure 
que  celui-ci  s’élève  (fig.  18). 

Les  phénomènes  que  nous  venons  de  décrire  ne  sont  que  des 
exemples  des  effets  variés  et  nombreux  que  la  pile  peut  pro- 
duire, ou  plutôt  auxquels  donne  naissance  la  réunion  continue 
des  deux  électricités,  car  la  pile  n’est  ici  qu’un  moyen  com- 
mode et  puissant  d’obtenir  cette  réunion  continue , mais  ce 
n est  pas  le  seul.  Ces  exemples  nous  suffisent  pour  le  moment , 
car  ils  peuvent  déjà  nous  permettre  de  trouver,  dans  les  effets 
de  la  püe,  les  moyens  d’en  mesurer  la  puissance  et  de  construire 


fl 


Fig.  18. 
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les  appareils  qu’on  a appelés  galvanomètres , ou  mieux  encore 

voltamètres. 


$ 4t.  Inilrument*  dentlnés  à mesnrer  la  palvuance  de  la  pile 
voltaïque,  volt  voltamètres. 


Le  premier  voltamètre , fondé  sur  les  eflets  caloriques  de  la 
pile,  fut  imaginé  par  M Gaspard  de  la  Rive  ; il  consiste  en  un 
fil  fin  de  platine,  tendu  verticalement,  et 
dont  les  deux  extrémités  aboutissent  à des 
pièces  métalliques  séparées  l’une  de  l'autre 
par  un  corps  suffisamment  isolant,  tel  que 
de  l’ivoire  ou  de  l’ébène  (fig.  19).  Le  fil 
tient,  par  son  bout  inférieur,  à une  aiguille 
mobile  dans  un  plan  vertical  autour  de 
l'une  de  ses  extrémités,  tandis  que  l’au- 
tre extrémité  parcourt  les  divisions  d'un 
cercle  gradué.  Le  point  d'attache  du  til 
à l'aiguille  est  très-rapproché  de  son  centre  de  rotation.  Il 
en  résulte  (pie  de  très-petites  variations  dans  la  longueur  du 
fil  de  platine  font  parcourir  à l’aiguille  des  arcs  passable- 
ment grands  sur  la  division.  Les  conducteurs  partant  des 
pôles  de  la  pile  sont  mis  en  communication  au  moyen  de 
pinces  métalliques,  l’un  avec  la  partie  inférieure,  l’autre 
avec  la  partie  supérieure  du  fil.  Celui-ci  s'échauffe  plus  ou 
moins,  selon  la  puissance  de  la  pile,  et  sa  dilatation  est  appré- 
ciée par  le  nombre  des  degrés  parcourus  par  l’aiguille  de  la 
division.  On  peut  ajuster  à l’instrument  des  fils  de  platine  de 
différentes  grosseurs,  pour  le  rendre  plus  ou  moins  sensible  ; le 
choix  de  ces  fils  dépend  de  la  force  des  appareils,  dont  la  puis- 
sance doit  être  appréciée  de  cette  manière.  Il  est  facile  de  déter- 
miner la  dilatation  que  le  fil  a éprouvée,  et,  par  conséquent , 
la  température  approximative  à laquelle  il  a été  exposé,  au 
moyen  des  sinus  des  arcs  parcourus , et  en  connaissant  la  lon- 
gueur absolue  du  fil. 

Un  voltamètre  plus  sensible  encore,  et  fondé  sur  le  même 
principe,  est  celui  dans  lequel  le  fil  de  platine,  destiné  à servir 
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de  lieu  de  passage  à la  réunion  continue  des  deux  électricités , 
inverse  la  boule  d’un  thermoscope  à air,  de  fa- 
çon que  ses  deux  extrémités  en  sortent  et 
qu  elles  puissent  être  mises  ainsi  en  communi- 
cation chacune  avec  l’un  des  pèles  de  la  pile 
fig.  20).  Le  fil  doit  être  scellé  hermétiquement 
au  Terre  dans  les  deux  points  où  il  traverse  la 
boule.  Dès  qu’il  s’échauffe,  il  dilate  l’air  renfermé 
dans  la  boule,  effet  qui  est  immédiatement  ac- 
cuaé  par  la  marche  du  liquide  thermoscopique. 

On  a souvent  dans  la  même  boule  deux  fils  dif- 
ferents et  indépendants,  l'un  plus  fin  que  l’autre, 
afin  de  pouvoir,  suivant  la  force  de  l'électricité, 

«*  servir  d'un  appareil  plus  ou  moins  sensible.  FiP- 
In  autre  qui  ne  l’est  pas  moins,  et  dont  les  indications  sont 
plus  comparables,  est  un  voltamètre  que  j’ai  décrit  avant  même 
qu'on  eût  imaginé  le  précédent.  11 
consiste  à se  servir  de  l’hélice  d’un 
ihcnnomèlrc  métallique  de  Bré- 
guet,  au  lieu  d'un  fil  de  platine, 
pour  apprécier,  par  l’effet  calori- 
que, l’énergie  de  l’électricité  dy- 
namique (fig.  21).  L’hélice  de  Bré- 
guct  est  composée  de  trois  lames 
métalliques  superposées,  si  étroites  Fijr.  ît. 

si  minces,  que  le  plus  léger  changement  de  température  lafait 
tordre  et  détordre,  par  l'inégale  dilatabilité  des  trois  métaux  , 
patine,  or  et  argent , dont  elle  est  formée.  L’hélice  est  fixée,  par 
- h extrémité  supérieure,  à un  support  métallique  qu'on  met 
*n  communication  avec  l’un  des  pèles  de  la  pile.  On  soude  à 
son  . urémité  inférieure,  qui  est  libre,  un  petit  fil  de  platine 
»>  rlical  qui  plonge  légèrement  dans  une  capsule  remplie  de 
mercure,  à laquelle  aboutit  l'autre  pèle,  au  moyen  d’un  fil 
ru*-;  ; que.  Cette  même  extrémité  libre  porte  l’aiguille  horizon- 
, qui,  par  le  nombre  des  degrés  qu'elle  parcourt  sur  une 
n circulaire,  indique  l’élévation  de  température  qu'a 
éprouvée  l'hélice. 
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Telles  sont  les  trois  formes  principales  qu'on  a données 
aux  galvanomètres,  soit  voltamètres  calorifiques , qui  sont, 
comme  leur  nom  l'indique , fondés  sur  les  effets  de  cha- 
leur auxquels  l’électricité  qu’engendre  la  pile  peut  donner 
naissance. 

Les  voltamètres  qui  sont  fondés  sur  les  effets  chimiques  ont 
pour  base  la  mesure  exacte  de  la  quantité  de  gaz  dégagée  pen- 
dant un  temps  donné,  toujours  le  même  (une  minute,  par 
exemple),  dans  la  décomposition  de  l’eau,  ou  mieux  encore 
l’appréciation  du  temps  nécessaire  pour  le  dégagement  d’une 
même  quantité  de  gaz.  11  faut  donc  recueillir  ces  gaz  avec  soin, 
n’en  point  laisser  perdre  et  apprécier  exactement  leur  volume 
en  tenant  compte  de  la  pression  atmosphérique  et  de  la  tempé- 
rature. Ce  n’est  pas  tout.  La  quantité  de  gaz  dégagée  pendant  le 
même  temps  dans  la  décomposition  de  l'eau,  ne  dépend  pas  seule- 
ment de  la  force  de  la  pile  qu’on  emploie,  mais  aussi  du  degré 
d’acidité  de  l’eau  soumise  à l’expérience,  et  de  la  nature  et  de  la 
grandeur  des  fils  métalliques  qu’on  y plonge  pour  la  mettre  cil 
communication  avec  les  pôles  de  l’appareil , et  eniin  de  la 
distance  qui  sépare  ces  fils  ou  lames.  Aussi,  pour  que  des  expé- 
riences soient  comparables,  il  est  nécessaire  de  se  servir,  pen- 
dant toute  leur  durée , du  même  appareil , ou  d’appareils  par- 
faitement semblables.  Quant  à l’eau, on  prend  de  l'eau  distillée, 
à laquelle  on  mélange  une  certaine  proportion  d’acide  sulfu- 
rique très-pur,  pour  la  rendre  suflisamment  conductrice  ; on 
en  met  environ  un  dixième  en  volume,  soit  un  vingtième  en 
poids.  Au  moyen  d’un  aréomètre , il  est  facile  de  retrouver  de 
l'eau  toujours  acidulée  au  même  degré.  Le  métal  dont  on  se 
sert  est  toujours  du  platine,  soit  eu  tils,  soit  en  lames;  ces  fils 
sont  placés  verticalement  dans  un  verre,  l'un  près  de  l’autre; 
leur  extrémité  inférieure  sort  du  fond  du  vase,  pour  qu’on 
puisse  établir  une  communication  entre  eux  et  les  pôles  de  la 
pile.  On  recueille  les  gaz,  ou  dans  deux  tubes  (fig.  18),  ou  dans 
un  seul  placé  au-dessus  des  deux  fils  également  (Dg.  22).  Les 
tubes  doivent  être  gradués  avec  soiu.  On  recueille  aussi  les  gaz 
quand  le  dégagement  gazeux  est  très-abondant,  dans  les  éprou- 
vettes graduées  placées  sur  la  cuve  pneumatique,  et  au-dessous 
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du  voltamètre  (fig.  23).  Quand,  au  contraire,  le  dégagement 

gazeux  est  très-faible,  on  mesure  les  gaz  par  le 
déplacement  qu’ils  produisent  sur  le  liquide.  Dans 
ce  but,  il  part  de  la  partie  inférieure  du  flacon  où 
s’opère  la  décomposition,  un  tube  latéral  dans  le- 


Fig.  a. 

quel  s'élève  le  liquide  chassé  par  le  gaz,  qui  se  loge  lui-même 
dans  la  partie  supérieure  qui  est  hermétique- 
ment fermée  (fig.  24).  11  faut,  avec  cet  appa- 
reil, apprécier  l’influence  que  peut  avoir  sur 
le  volume  du  gaz  la  pression  exercée  par  la 
colonne  liquide  soulevée  dans  le  tube  latéral. 

Tous  ces  voltamètres,  aussi  bien  les  chi- 
miques que  les  calorifiques , sont  loin  d’ètre 
des  instruments  parfaits,  car  rien  ne  prouve 
que  leurs  indications  soient  exactement  pro- 
portionnelles à l'intensité  de  la  cause  qu'ils 
sont  destinés  à mesurer.  Et  d’ailleurs  ces  in- 
dications elles-mêmes  sont  souvent  variables 
par  l'effet  de  circonstances  de  diverses  natures 
que  nous  serons  appelé  à étudier  et  apprécier 
plus  tard. 

Ajoutons  qu’il  est  un  galvanomètre,  le  plus 
parfait  de  tous,  que  nous  n’avons  pas  men- 
tionné, parce  que  nous  devons  nous  en  occuper 
d’une  manière  toute  spéciale  dans  la  troisième 
partie  de  cet  ouvrage;  c'est  celui  qui  est  fondé  sur  la  propriété 
que  possède  tout  conducteur,  traversé  par  un  courant  électrique, 
. i.  * 3 


Fig.  24. 
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de  dévier  une  aiguille  aimantée  de  sa  direction  naturelle  du 
sud  au  nord,  quand  on  le  placo  parallèlement  à celle  aiguille , 
au-dessus  et  au-dessous  d’elle;  cet  instrument  a reçu,  par  l'u- 
sage , le  nom  de  galvanomètre  magnétique  ou  multiplicateur. 

§ 5.  Formes  dlitrui  donnée*  à In  pile  lolfaïqur. 

La  forme  de  colonne  que  Volta  avait  donnée  à son  appareil 
fut  bientôt  abandonnée;  elle  avait  plusieurs  inconvénients, 
sans  compter  le  temps  très-long  qu'il  fallait  mettre  à monter 
l’appareil  chaque  fois  qu’on  voulait  l'employer.  Le  principal  de 
ces  inconvénients  était  la  dessiccation  rapide  des  rondelles  de 
drap  ou  de  carton  mouillées,  d’où  résultait  une  grande  diminu- 
tion dans  la  puissance  de  la  pile. 

Pour  y remédier,  on  imagina  de  remplacer  ces  rondelles  par 
une  couche  liquide,  ce  qui  exigeait  nécessairement  que  la  pile, 
de  verticale  qu’elle  était,  fût  rendue  horizontale,  et  que  les 
couples,  formés  alors  chacun , non  plus  de  deux  disques , mais 
de  deux  plaques  rectangulaires  en  contact,  fussent  cimentés  les 
uns  à la  suite  des  autres  dans  les  rainures  d’une  auge  en  bois, 

de  manière  à laisser  entre  eux  un  es- 
; pace  vide,  soit  descellules,  qu’on  rem- 
plissait de  liquide  (lig.  25).  11  fallait 
avoir  soin  que  les  plaques  fussentsou- 
*’>g-  23'  dées  avec  assez  de  soin  contre  les  pa- 

rois de  l'auge,  pour  qu’il  n'y  eût  aucune  communication  entre 
le  liquide  d'une  cellule  et  celui  de  la  suivante.  Ce  mode  de  con- 
struction, indiqué  d’abord  par  Cruikshanks,  fut  adopté  pour 
l’établissement  de  la  grande  pile  voltaïque  que  l'empereur  Na- 
poléon donna  à l’École  polytechnique,  et  avec  laquelle  MM.  ( iav- 
Lussac  et  Thénard  tirent  leurs  expériences  en  1808. 

Cette  forme  avait  toutefois  plusieurs  des  inconvénients  de  la 
forme  primitive,  notamment  celui  de  demander  beaucoup  île 
temps  pour  monter  l’appareil,  et  celui  de  laisser  s'établir, 
quand  les  plaques  n’étaient  pas  bien  scellées,  une  communica- 
tion entre  les  liquides  des  cellules,  ce  qui  diminuait  notable- 
ment les  effets  électriques.  Ou  revint  alors  à une  forme  que 
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Volta  avait  déjà  indiquée  en  construisant  sa  pile  dite  à cou- 
ronne de  tasses , pile  dons  laquelle  on  place  les  liquides  dans 
des  vases  indépendants  des  plaques  métalliques,  et  dont  les  pa- 
rois en  verre,  en  porcelaine  ou  en  terre  de  pipe,  permettent  de 
les  mettre  les  uns  à la  suite  des  autres,  et  même  en  contact,  sans 
qu'il  en  résulte  aucune  communication  entre  les  couches  li- 
quides qu’ils  renferment.  On  se  sert,  dans  ce  but,  ou  d’une  suite 
de  verres  cylindriques  ordinaires,  comme  dans  la  pile  à cou- 
ronne de  tasses , ou  d’une  auge  en  porcelaine,  partagée  par  des 
cloisons  fabriquées  avec  l’auge  en  un  certain  nombre  (dix  or- 
dinairement} de  cellules  ou  de  compartiments  égaux  et  succes- 
sifs, de  forme  rectangulaire,  dans  chacun  desquels  on  verse  le 
liquide,  en  ayant  soin  de  ne  pas  les  remplir  complètement.  Les 
liquides  sont  ainsi  totalement  isolés  les  uns  des  autres.  Quant 
aux  plaques  métalliques,  comme  on  s’était  bien  vite  aperçu 
qu'il  n’était  pas  nécessaire  que  le  zinc  et  le  cuivre  de  chaque 
couple  fussent  en  contact  sur  toute  leur  surface,  mais  qu'il  suf- 
fisait qu’ils  le  fussent  en  quelques  points  seulement,  cela  fit 
qu'on  put  plonger  dans  le  liquide  de  chaque  compartiment  une 
plaque  de  zinc  et  une  plaque  de  cuivre,  et  faire  communiquer, 
au  moyen  d’une  petite  lame  de  cuivre  en  forme  d’arc,  le  zinc 
d'un  compartiment  avec  le  cuivre  du  suivant,  et  ainsi  de  suite. 
C'est  ce  qui  a lieu  dans  la  pile  à couronne  de  fosses  (tig.  26).  De 


cette  façon,  la  couche  liquide  si;  trouvait  bien,  comme  dans  la 
pile  primitive,  entre  le  zinc  d'un  couple  et  le  cuivre  du  sui- 
vant, et  le  zinc  et  le  cuivre,  plongés  dans  le  même  liquide , ne 
trouvent  jamais  en  contact  métallique,  ainsi  que  cela  doit 
être.  Mais,  pour  faciliter  les  opérations,  on  a soin,  dans  les  piles 
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à auges  (fig.  27  ),  de  fixer  les  couples,  qui  sont  à nombre  égal 

de  celui  des  compartiments  de 
l’auge  (dix  par  exemple),  à une  ba- 
guette de  verre  ou  de  bois  verni  ; 
on  les  y fait  tenir  au  moyen  de  l'arc 
en  cuivre  qui  lait  communiquer 
ensemble  les  deux  métaux  du  cou- 
ple . Les  plaques  métalliques  doiven  t 
être  disposées  à la  suite  les  unes  des 
Fig.  27.  autres  dans  l’ordre  convenable  et 

à des  distances  telles  que  l’on  puisse,  en  tenant  par  les  mains 
les  deux  extrémités  de  la  baguette  à laquelle  ils  sont  fixés,  les 
plonger  toutes  à la  fois  dans  leurs  auges  respectives  et  de  ma- 
nière que  chacune  occupe  la  place  qui  lui  convient  ; c’est-à- 
dire  qu’il  ne  se  trouve  jamais  dans  le  même  liquide  que  le 
zinc  du  couple  précédent  et  le  cuivre  du  suivant  ou  réciproque- 
ment. 

Dans  la  pile  que  nous  venons  de  décrire,  chaque  auge  ren- 
ferme dix  compartiments,  et  par  conséquent  dix  couples;  mais 
on  peut  mettre  plusieurs  de  ces  auges  les  unes  à la  suite  des 
autres,  en  ayant  soin  que  le  zinc  du  couple,  dont  le  cuivre 
plonge  dans  le  dernier  compartiment  d’une  auge,  soit  lui- 
même  placé  dans  le  premier  compartiment  de  l'auge  suivante 
et  ainsi  de  suite.  L’Institution  royale  de  Londres,  dont  le  labo- 
ratoire a successivement  servi  aux  beaux  travaux  de  Davy  et  de 
Faraday,  possédait  une  pile  construite  suivant  le  mode  que 
nous  venons  de  décrire  et  composée  de  deux  mille  couples. 
C’est  avec  cette  pile  que  Davy  fit  ses  belles  expériences  et 
notamment  celle  de  l'arc  lumineux  qui  s’échappe  entre  deux 
pointes  de  charbons  très-rapprochées  et  communiquant  chacune 
avec  l’un  des  pôles  de  la  pile. 

Wollaston  trouva  que  l’effet  de  la  pile  était  augmenté  si  l’on 
donnait  au  cuivre  une  surface  plus  grande  qu’au  zinc;  modi- 
fication facile  à introduire  sans  rien  changer  à la  forme  de  l’ap- 
pareil ni  à la  grandeur  des  cellules,  en  enveloppant  la  plaque 
de  zinc  de  chaque  couple  de  la  plaque  de  cuivre  du  couple  pré- 
cédent, mais  en  prenant  en  même  temps  bien  soin  d’éviter  tout 
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contact  métallique  entre  ces  deux  lames  (fig.  28).  De  cette  ma- 


nière, ta  plaque  de  cuivre  avait  une  surface  double  de  celle  de 
la  plaque  de  zinc.  Bcrzelius  avait  imaginé  de  se  servir  du 
cuivre  même  qui  enveloppe  le  zinc  sans  le  toucher,  comme 
d'une  cellule  ou  d’un  vase  destiné  à renfermer  le  liquide 
fig.  29;.  Cette  disposition  avait  bien  l’avantage  d’augmenter 


Fig.  29. 


la  puissance  de  la  pile,  mais  elle  présentait  pour  la  manipula- 
tion quelques  inconvénients  qui  ont  empêché  qu’on  ne  l’a- 
doptàt  généralement. 

Deux  formes  qui  ont  été  longtemps  usitées  pour  la  pile  sont 
celles  d’hélice  (fig.  30)  et  de  cylindres  concentriques  (fig.  31). 
La  première,  employée  par  le  docteur  Hare  ; la  seconde,  par 
M.  Douillet,  pour  la  construction  d’une  grande  pile,  de  la  Fa- 
culté des  sciences  de  Paris.  Le  zinc  et  le  cuivre  tournés  en 
hélice  ou  disposés  en  cylindres  concentriques  plongent  dans  un 
bocal  de  verre  et  ne  doivent  avoir  aucun  contact  métallique 
l’un  avec  l’autre;  mais  l’hélice  ou  les  cylindres  de  zinc  de  l’un 
des  vases  communiquent  métalliquement  avec  l’hélice  ou  les 
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cylindres  de  cuivre  du  suivant,  et  ainsi  de  suite.  Par  cette  dis- 
position, on  peut  donner  une  grande  surface  aux  deux  métaux 
de  chaque  couple  sans  qu’il  en  résulte  la  nécessité  d'avoir  de 
très-grandes  auges  ; l’emploi  des  bocaux  cylindriques  est  aussi 
un  avantage  à cause  de  la  facilité  qu’on  a de  s’en  procurer. 

Quant  au  conducteur  liquide,  l’expérience  avait  montré  que 
le  meilleur  à employer  pour  charger  les  dilTércutcs  piles  que 
nous  venons  de  décrire,  était  un  mélange  d’eau  avec  un  qua- 
rantième en  volume  d’acide  sulfurique  et  un  soixantième  d’a- 
cide nitrique. 


$ O.  Plie*  à force  ronfttantc. 


Les  piles  que  nous  venons  de  décrire  et  dont  on  s’est  long- 
temps exclusivement  servi,  ont  toutes  un  inconvénient,  c’est 
qu'elles  perdent  au  bout  de  peu  d’instants  leur  puissance,  et 
qu’en  général  leur  force  est  très-variable  pendant  la  durée 
d'une  même  expérience,  lois;  même  que  celte  durée  ne  dépasse 
pas  dix  ou  quinze  minutes.  Celle  dimiuulion  graduelle  et  sou- 
vent rapide  tient  à plusieurs  causes,  dont  la  principale  est  que 
le  liquide  placé  entre  les  couples  se  décompose  quand  les  pôles 
de  la  pile  sont  réunis  par  un  conducteur,  de  la  même  manière 
que  so  décompose  le  liquide  qu'on  interpose  entre  les  pôles  eux- 
mémes;  il  en  résulte  que  le  cuivre  de  chaque  couple  se  couvre 
d’hydrogène  et  même  d’oxyde  de  zinc  provenant  do  la  décom- 
position de  l'eau  et  de  celle  du  sulfate  de  zinc  qui  est  constam- 
ment formé  par  l’action  de  l’acide  sulfurique  sur  le  zinc.  Ce 
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dépôt,  en  altérant  la  surface  du  cuivre  et  en  la  rendant  presque 
semblable  à celle  du  zinc  qui,  elle-même,  de  son  côté,  est  bien 
file  oxydée,  détruit  en  grande  partie  l'une  des  conditions  es- 
scutielles  de  la  construction  d'une  pile,  l'hétérogénéité  des 
deux  métaux,  et  en  affaiblit  par  conséquent  notablement  la 
puissance.  Aussi  était-on  obligé  de  nettoyer  les  plaques  d'une 
pile  chaque  fois  qu'on  s’en  était  servi  avant  de  la  remettre  en 
activité. 

Daniell,  le  premier,  imagina  en  1836,  pour  éviter  l’inconvé- 
nient que  nous  venons  de  signaler , de  plonger  le  cuivre  de 
chaque  couple  dans  un  liquide  différent  de  celui  dans  lequel  le 
zinc  était  plongé;  il  plaça  le  premier  de  ces  métaux  dans  une 
dissolution  de  sulfate  de  cuivre,  et  le  second  dans  une  solution 
étendue  d'eau  cl  d'aride  sulfurique,  ou  dans  une  solution  de 
sel  marin.  La  difficulté  était  de  séparer  ces  deux  liquides  par 
une  substance  qui,  tout  en  empêchant  leur  mélange,  n'altérât 
pas  la  conductibilité  du  conducteur  liquide  hétérogène  inter- 
posé entre  les  plaques  des  couples.  On  ne  pouvait  songer  à un 
diaphragme  métallique,  car  on  aurait  violé  une  des  conditions 
fondamentales  de  la  construction  de  la  pile,  qui  exige  qu’il  y 
ait  un  conducteur  totalement  humide  eutre  les  couples.  Daniell 
eut  recours  à une  substance  organique  suivant  la  méthode 
qu'avait  indiquée  le  premier  M.  Becquerel  ; et  il  fit  des  dia- 
phragmes avec  des  vessies,  du  fort  papier,  du  bois  très-mince, 
ou  de  la  toile  très-serrée,  etc.  L'usage  a fait  donner  la  préfé- 
rence aux  diaphragmes  en  bois  minces,  en  tilleul,  par  exemple, 
ainsi  qu'à  ceux  en  vessie  ; seulement  il  faut  avoir  soin  de  les 
préserver  de  gerçures  et  de  toute  solution  de  continuité  en  gé- 
néral; dans  ce  but,  il  est  nécessaire  de  tenir  constamment  les 
diaphragmes  en  bois  dans  de  l'eau,  quand  on  ne  s’en  sert  pas, 
«t  de  mettre  ceux  en  vessie  à l'abri  de  l'attaque  des  insectes  et 
du  contact  de  tout  corps  étranger.  La  difficulté  qu’on  éprouve  à 
prendre  ces  précautions  a fait  adopter  à plusieurs  physiciens, 
comme  l'avait  fait  Daniell  lui-mème , les  diaphragmes  en  terre 
poreuse  non  vernie;  mais  la  pile  perd  beaucoup  de  sa  puissance, 
surtout  pour  les  effets  calorifiques  et  chimiques.  Daniell  a donné 
aux  couples  de  la  pile  la  forme  cylindrique,  à cause  de  la  fnci- 
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lilê  plus  grande  qu’on  a à se  procurer  des  diaphragmes  de  cette 
forme.  Dans  sa  pile  (fig.  32),  un  cylindre  creux  en  cuivre 


Kig.  3 i. 


plonge  dans  un  bocal  en  verre,  plein  d'une  dissolution  de  sul- 
fate de  cuivre  ; dans  l’intérieur  du  cylindre,  on  place,  ou  un 
sac  en  vessie,  ou  un  tube  en  bois,  ou  un  cylindre  creux  en 
terre  poreuse,  qu’on  remplit  d'eau  acidulée  ou  salée;  enfin 
dans  cette  eau  plonge  un  cylindre  de  zinc  qui  communique  mé- 
taliiquement  avec  le  cuivre  du  couple  suivant,  au  moyen  d’un 
godet  rempli  de  mercure,  dans  lequel  aboutissent  deux  appen- 
dices en  cuivre  fixés  l’un  au  zinc,  l’autre  au  cuivre.  Le  cylindre 
de  zinc  peut  être  plein  ou  creux  ; dans  ce  dernier  cas,  c’est  une 
simple  feuille  de  zinc  laminée  tournée  en  cylindre.  Ce  dernier 
mode  est  préférable,  parce  que  le  zinc  se  trouve  avoir  plus  de 
points  de  contact  avec  le  liquide,  mais  il  se  consomme  plus  vite, 
en  fournissant,  il  est  vrai,  une  proportion  d’autant  plus  grande 
d’électricité. 

Une  autre  grande  amélioration  introduite  dans  la  pile  de 
Daniell,  comme  aussi  dans  celles  dont  nous  parlerons  plus  tard, 
consiste  à amalgamer  le  zinc,  c’est-à-dire  à le  recouvrir  d’une 
couche  de  mercure,  ce  qui  est  facile  à faire,  en  versant  sur  le 
zinc  à la  fois  le  mercure  et  de  l’acide  sulfurique  étendu  de 
vingt  fois  environ  son  volume  d’eau,  afin  que  la  surface  du  zinc 
soit  bien  désoxydée  et  suffisamment  nette,  pour  que  le  mercure 


Digitized  by  Googli 


DES  INSTRUMENTS  ÉLECTRIQUES  LES  PLUS  USUELS.  41 

j adhéré.  L'avantage  de  cette  opération  imaginée  par  un  physi- 
cien anglais,  M.  Kemp,  c’est  que,  sans  rien  changer  à l’effet  du 
anc,  dans  la  production  de  l’électricité  par  la  pile,  on  évite 
qu'il  soit  attaqué  et  que  par  conséquent  il  se  dissolve  en  pure 
perte  dans  de  l’eau  acidulée,  quand  la  pile  n'est  pas  eu  activité, 
c'est-à-dire  quand  ses  pôles  ne  sont  pas  réunis  par  un  conduc- 
teur. Mais  dès  que  cette  réunion  a lieu,  le  zinc  est  attaqué 
malgré  le  mercure  dont  il  est  recouvert;  seulement  l’oxvde  qui 
se  forme  ne  reste  point  adhérent  à la  surface  qui  demeure  tou- 
jours brillante  et  métallique  ; circonstance  encore  éminemment 
avantageuse,  car  la  couche  d’oxyde,  qui  recouvre  les  plaques  de 
une  quand  elles  ne  sont  pas  amalgamées,  contribue  notable- 
ment à l’affaiblissement  de  la  pile.  Quant  au  cuivre,  comme  il 
plonge  dans  du  sulfate  de  cuivre,  c’est  de  cuivre  métallique 
qu'il  se  recouvre  par  la  décomposition  de  ce  sulfate,  pendant 
que  la  pile  est  en  activité  ; sa  surface  n’est  donc  point  altérée. 

On  conçoit  donc  que  la  puissance  de  la  pile  de  Daniell  soit 
constante,  du  moins  pendant  un  temps  assez  long;  il  arrive 
cependant,  au  bout  d’une  heure  ou  deux,  que  les  dissolutions 
s’épuisent  et  qu'il  faut  les  renouveler;  elles  finissent  aussi  par 
se  mélanger  plus  ou  moins  vite,  suivant  la  nature  du  dia- 
phragme, l’une  avec  l'autre;  alors  il  faut,  non-seulement  les 
changer  totalement,  mais  laver  avec  soin  les  diaphragmes  et 
nettoyer  les  surfaces  des  métaux.  11  est  préférable  de  ne  pas 
«tendre,  pour  démonter  la  pile  et  renouveler  les  liquides,  que 
ce  mélange  ait  eu  lieu.  Toutefois  nous  verrons,  quand  nous 
nous  occuperons  de  la  télégraphie  électrique,  qu’on  est  par- 
venu, par  quelques  modifications  dans  son  mode  de  construc- 
tion, à donner  à la  pile  de  Daniell  une  constance  d’une  durée 
remarquable. 

I ne  seconde  pile  à effet  constant,  et  dans  laquelle  on  emploie 
egalement  deux  liquides  différents,  est  celle  de  Grovc.  Dans 
cette  pile,  le  zinc  est  amalgamé  comme  dans  la  précédente,  et 
plonge  dans  de  l’acide  sli  If  urique  étendu  de  dix  à vingt  fois 
*»n  volume  d’eau.  L’autre  métal  est  du  platine  et  non  du 
cuivre,  et  il  plonge  dans  de  l’acide  nitrique,  soit  pur  à 40*, 
*oit  étendu  de  la  moitié  de  sou  volume  d'eau  ou  mélangé  avec 
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un  quart  d’acide  sulfurique  concentré.  Le  diaphragme  qui  sé- 
pare les  deux,  liquides  n est  pas  dans  ce  cas  de  nature  orga- 
nique, car  il  serait  immédiatement  détruit  par  l’action  de  l'a- 
cide nitrique  ; il  est  de  porcelaine  ou  de  terre  do  pipe  non 
vernie;  dans  cet  état,  ces  substances  ont  l’avantage  d’être  suf- 
fisamment poreuses  pour  permettre  la  communication  des 
liquides  entre  eux,  tout  en  prévenant  leur  mélange. 

Dans  la  pile  deGrove,  les  couples  (fig.  33)  ne  sont  pas  géné- 
ralement de  forme  cylindrique,  quoique 
cependant  on  en  ail  aussi  construit  de 
celle  forme  ; ce  sont  des  lames  de  zinc  et 
de  platine  qui  plongent  dans  des  cellules 
de  porcelaine  vernie  ou  de  verre.  Chaque 
cellule  contient  l’acide  sulfurique  étendu 
dans  lequel  le  zinc  est  immergé,  et  une 
petite  auge  en  terre  poreuse  remplie  in- 
térieurement d’ncide  nitrique.  C’est  dans 
cet  acide  qu'est  placée  la  lame  de  platine, 
qui  est  en  contact  métallique  avec  le  zinc 
de  la  cellule  précédente  ou  suivante.  Ca 
contact  s’établit  entre  les  deux  bords  des  lames  de  zinc  et  de 
platine  qu’on  a soin  de  bien  nettoyer,  au  moyen  de  pinces  de 
métal  ou  simplement  de  hpis.  L'expérience  a montré  qu’on 
augmentait  beaucoup  la  puissance  de  ces  piles,  en  donnant 
aux  lames  de  zinc  une  très-grande  surface  par  rapport  aux 
lames  de  platine.  Dans  ce  but,  on  les  courbe  de  fa<;on  à ce 
qu  elles  forment,  dans  chaque  cellule,  deux  surfaces  parallèles 
verticales , réunies  par  une  horizontale  inférieure  beaucoup 
plus  petite  ; c’est  dans  l’intervalle  que  laissent  entre  elles  les 
deux  surfaces  parallèles,  qu’on  place  l’auge  en  terre  poreuse 
qui  contient  l’acide  nitrique  et  la  lame  de  platiue. 

Quand  la  pile  de  Grove  est  en  activité,  c'est-à-dire  que  ses  pôles 
sont  réunis,  l’hydrogène  provenant  de  la  décomposition  de 
l’eau  acidulée  dans  laquelle  plongent  les  métaux  des  couples  ne 
se  porte  point  sur  le  platine,  mais  change  l'acide  nitrique  en 
acide  nitreux;  l’oxyde  de  zinc  reste  également  dans  le  liquide 
où  est  le  zinc  lui-même  et  ne  pénètre  point  à travers  la  paroi 
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poreuse  jusqu'au  platine.  Celui-ci  garde  donc  une  surface  par- 
faitement nette;  et  c’est  celle  circonstance  qui  contribue  essen- 
tiellement à maintenir  à cette  pile,  pendant  un  temps  plus  ou 
moins  long,  suivant  l’usage  qu’on  en  fait,  cette  puissance  à la 
fois  si  constante  et  si  énergique,  qui  la  rond  d'un  emploi  si  pré* 
aeux.  Seulement  l’acide  nitrique,  en  se  changeant  en  acide 
nitreux  par  l’action  de  l’hydrogène,  passe  nu  rouge  brun,  puis 
au  vert,  et  finit  par  prendre  une  température  si  élevée,  qu’il 
entre  en  ébullition;  il  faut  dans  ce  cas,  arrêter  immédiatement 
1 action  de  la  pile. 

La  pile  de  Itunzen  ne  diffère  de  celle  de  (irove  qu’en  ce  que 
le  platine  y est  remplacé  par  du  charbon.  Cette  substitution  a 
pris  naissance  essentiellement  à cause  du  prix  élevé  du  platine, 
qubn  emploie  par  cette  raison  en  feuilles  si  minces,  que  souvent 
elles  se  déchirent.  La  pile  de  Itunzen  a la  forme  cylindrique  de 
relie  de  Daniell  ; en  effet,  si  l’on  remplace  dans  cette  dernière 
le  cylindre  creux  de  cuivre  par  un  cylindre  creux  eu  charbon,  la 
dissolution  de  sulfate  de  cuivre  par  de  l’acide  nitrique  pur  ou 
••tendu,  le  cylindre  poreux  de  matière  organique,  dans  lequel 
se  trouve  l’acide  sulfurique  étendu  et  le  cylindre  de  zinc  amal- 
gamé, par  un  cylindre  en  terre  poreuse,  on  a la  pile  de  Dun- 
»n  lig.  34).  Chaque  cylindre  de  charbon  porte  à sa  partie 
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supérieure  un  'collier  de  cuivre  muni  d'un  appendice  qu'on  met 
en  contact,  au  moyen  d’une  pince,  avec  un  appendice  semblable 
que  porte  chaque  cylindre  de  zinc;  il  faut  seulement  avoir  soin 
que  le  cylindre  de  charbon  soit  assez  haut  pour  que  la  partie 
qui  porte  l’anneau  de  cuivre  sorte  du  bocal  de  verre,  et  ne  se 
trouve  par  conséquent  nullement  en  contact  avec  l’acide  ni- 
trique. Cependant,  le  charbon  étant  très-poreux,  la  capillarité 
fait  que  l’acide  finit  par  atteindre  le  haut  du  cylindre  et  par 
altérer  intérieurement  l’anneau  de  cuivre.  11  faut  donc,  chaque 
fois  qu’on  a fait  usage  de  cette  pile,  enlever  ces  anneaux,  les 
laver  et  les  essuyer  avec  soin. 

Une  disposition  plus  commode,  parce  qu’elle  est  à l’abri  du 
genre  d’inconvénient  que  nous  venons  de  signaler,  est  celle 
qui  a été  imaginée  par  M.  Bonijol  (fig.  35).  Cet  artiste  habile 


emploie,  au  lieu  de  cylindres  creux,  des  cylindres  pleins  de 
charbons  dans  le  sommet  desquels  est  implantée  une  forte  lige 
en  cuivre  recourbée  pour  être  mise  en  communication,  au  moyen 
d’un  godet  plein  de  mercure,  avec  une  lige  semblable  qui  est 
soudée  au  cylindre  de  zinc.  Le  haut  du  cylindre  de  charbon  est 
recouvert,  tout  autour  de  la  place  dans  laquelle  se  trouve  in- 
sérée la  tige  de  cuivre,  d’une  couche  faite  avec  une  cire  prépa- 
rée, de  façon  à pouvoir  pénétrer  assez  profondément  dans  les 
pores  de  la  partie  du  charbon  qu’elle  recouvre  et  à laquelle 
elle  adhère  fortement.  11  en  résulte  que  l’acide  ne  peut  point 
arriver  jusqu’à  la  lige  de  cuivre.  Il  est  évident  que,  dans  cette 
pile,  le  zinc  amalgamé  est  extérieur  au  charbon;  c’est  un  cy- 
lindre creux  qui  plonge  dans  le  bocal  de  verre  rempli  d’acide 
sulfurique  étendu  ; le  tube  poreux  est  placé  dans  l’intérieur  du 
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cylindre  de  zinc,  et  reçoit  lui-même  le  charbon  et  l’acide  ni- 
trique dans  lequel  celui-ci  doit  plonger. 

La  préparation  des  charbons  est  difficile  quand  il  s’agit  de 
cylindres  creux,  comme  dans  la  pile  de  Bunzen.  Il  faut  pour 
cela  des  moules  en  fer,  puis  du  coke  en  poudre  fine  qu’on 
pousse  par  une  ou  deux  opérations  à une  haute  température, 
après  l’avoir  mélangé  avec  du  sucre  ou  de  la  mélasse  pour  éta- 
blir un  liant  qui  donne  de  la  consistance  au  tout.  Dans  la  pile 
de  Bonijol,  on  peut  préparer  les  cylindres  de  charbon  de  la 
même  manière,  ce  qui  est  plus  facile,  parce  qu’ils  sont  pleins; 
mais  il  est  encore  plus  simple  de  prendre  des  morceaux  de  coke 
bien  recuits,  d’une  bonne  qualité  et  de  dimensions  suffisantes. 
On  les  taille  aussi  bien  qu’on  le  peut  en  forme  de  cylindre,  sans 
pouvoir,  il  est  vrai,  jamais  leur  donner  exactement  cette  forme , 
qui  du  reste  est  de  peu  d’importance. 

M.  Delœil  construit  actuellement  à Paris  des  piles  de  ce 
genre  dans  lesquelles  le  charbon  est  parfaitement  cylindrique 
et  a été  préparé  suivant  le  procédé  indiqué.  Une  disposition 
très-simple  permet  d’établir  d'avance  le  contact  entre  le  char- 
bon et  le  zinc  de  chaque  couple,  et  de  fixer  les  couples  eux- 
mêmes  sur  des  cadres  fixes,  de  telle  façon  que,  pour  mettre  la 
pile  en  activité,  il  n’y  a qu’à  soulever  une  table  en  bois  qui 
porte  les  vases  remplis  de  leur  liquide,  dans  lesquels  viennent 
plonger  le  charbon  et  le  zinc,  chacun  dans  celui  qui  lui  con- 
fient. 

Telles  sont  les  différentes  espèces  de  piles  dont  on  se  sert  le 
plus  ordinairement,  et  qui  toutes  se  trouvent  plus  ou  moins 
dans  les  cabinets  de  physique  et  dans  les  laboratoires  de  chi- 
mie. Il  y en  a cependant  encore  quelques  autres  dont  on  se  sert 
uniquement  dans  certaines  applications  pratiques,  et  dont  nous 
renvoyons  à parler  quand  nous  nous  occuperons  de  ces  appli- 
cations. 

Nous  ne  nous  occuperons  pas  davantage  actuellement  de 
quelques  combinaisons  voltaïques  qui  ont  un  intérêt  purement 
théorique  et  dont  la  description  trouvera  sa  place  quand  nous 
traiterons  la  théorie  de  la  pile.  Toutefois  nous  mentionnerons 
tacore,  comme  étant  d’un  emploi  assez  général,  la  pile  Smee, 
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dont  les  eouples  faits  de  zinc  amalgamé  et  de  lames  d’argent 
platiné,  c’est-à-dire  d’argent  recouvert  d’une  couche  de  poudre 
noire  de  platine,  plongent  dans  un  seul  et  même  liquide, 
l’acide  sulfurique  étendu,  et  conservent  cependant  une  con- 
stance remarquable. 

§ 7.  Énumération  de»  différente»  pile»  voltaïque»  et  con»ldé- 
ration  générale  qui  leur  est  commune  k tonte». 


En  résumé,  les  piles  voltaïques  que  nous  venons  de  décrire 
sont  : 

1*  La  pile  à colonne  de  Volta,  célèbre  parce  qu’elle  fut  la 
première  et  qu’elle  représente  la  forme  sous  laquelle  son  il- 
lustre inventeur  réalisa  son  idée. 

2°  La  pile  à auges  en  bois  et  à couples  métalliques  fixes, 
forme  sous  laquelle  fut  construite  la  grande  pile,  donnée,  en 
1806,  à l’École  polytechnique  par  l’empereur  Napoléon. 

3°  La  pile  à auges  indépendantes  en  verre  ou  en  porcelaine 
avec  couples  métalliques  mobiles , forme  sous  laquelle  fut 
construite  la  piles  de  deux  cents  couples  de  l'Institution  royale 
de  Londres,  au  moyen  de  laquelle  Davy  lit  les  grandes  décou- 
vertes qui  ont  immortalisé  son  nom. 

4“  La  pile  à auges  de  cuivre  de  Berzelius  qui  servit  essen- 
tiellement aux  premières  expériences  de  l'électro-magnétisme. 

5“  La  pile  à force  constante  de  Danicll  avec  diaphragmes  or- 
ganiques poreux  et  deux  liquides,  sulfate  de  cuivre  pour  le 
cuivre,  et  eau  acidulée  ou  salée  pour  le  zinc,  forme  éminem- 
ment utile  pour  les  expériences  de  longue  durée,  et  en  particu- 
lier pour  celles  qui  concernent  l’étude  des  effets  chimiques  du 
courant. 

6“  La  pile  à force  constante  de  Grave  dans  laquelle,  comme 
dans  celle  de  Dnniell,  on  fait  usage  de  deux  liquides  et  d’un 
diaphragme,  avec  celte  différence  que  le  cuivre  y est  remplacé 
par  le  platine,  le  sulfate  de  cuivre  par  l'acide  nitrique,  et  que 
le  diaphragme  poreux  y est  de  terre  dégourdie  non  vernie  ; pile 
de  toutes  la  plus  propre  à la  production  des  effets  du  courant 
électrique  à cause  de  son  énorme  puissance,  réunie  à une  con- 
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stance  qui,  quoique  moindre  que  dans  la  pile  de  Daniell,  est 
suffisante  pour  la  plupart  des  cas,  et  notamment  dans  l’ensei- 
gnement public. 

7*  La  pile  à force  constante  de  Bunzen,  qui  n’est  qu’une 
modification  de  celle  de  Grove,  par  la  substitution  du  charbon 
au  platine;  elle  est  plus  longtemps  constante,  mais  moins 
énergique  dans  ses  effets  que  celle  de  Grove.  Elle  est  également 
très-usitée,  surtout  en  Allemagne,  et  elle  se  trouve,  avec  celle 
de  Daniell,  aussi  bien  dans  l’atelier  de  l'industriel  que  dans  le 
cabinet  du  savant  et  du  professeur.  La  pile  de  Bonijol  et  celle 
de  Delteil  ne  diffèrent  de  celle  de  Bunzen  que  par  la  forme  et  la 
place  donnée  au  charbon. 

C'est  ici  le  moment  de  présenter  une  remarque  générale 
commune  à toutes  les  piles  et  dont  l’importance  n’échappera 
pa>  à ceux  qui  se  servent  de  ces  appareils.  11  s’agit  de  savoir 
exactement  ce  qui  détermine  dans  chacune  la  place  du  pôle 
positif  et  celle  du  pAle  négatif.  L’emploi  de  certaines  dénomina- 
tions fautives,  joint  à la  préoccupation  provenant  de  certaines 
théories,  a jeté  sur  ce  point,  si  simple  et  si  essentiel,  une 
obscurité  qui  ne  devrait  pas  exister  et  qu’il  est  indispensable 
de  faire  disparaître. 

11  entre  dans  la  construction  de  toutes  les  piles  dont  nous  avons 
parlé  (qu'elles  renferment  un  ou  deux  conducteurs  liquides), 
deux  solides  de  nature  différente,  l’un  plus  oxydable  que  l’autre, 
presque  toujours  le  zinc,  l’autre  moins  oxydable,  le  cuivre,  le 
platine  ou  le  charbon.  Ces  corps  solides,  que  nous  supposerons, 
pour  plus  de  facilité  dans  l’explication,  être  le  zinc  et  le  cuivre, 
sont  en  communication  métallique  deux  à deux,  de  manière  à 
former  des  couples  qui  se  suivent  et  qui  sont  séparés  les  uns  des 
autres  par  le  ou  par  les  deux  liquides.  On  a toujours  soin  de 
placer  les  deux  corps  solides  du  couple  dans  le  même  sens,  de 
façon,  par  exemple,  que,  dans  chaque  couple,  chaque  zinc  soit 
au-dessus  de  chaque  cuivre  si  la  pile  est  en  colonne,  ou  à droite 
de  chaque  cuivre  si  la  pile  est  horizontale. 

L'inverse  peut  également  avoir  lieu,  mais  il  faut  que  le  rang, 
quel  qu'il  soit,  que  les  deux  métaux  occupent  l’un  {>ar  rapport 
4 l'autre,  demeure  le  mente  dans  tous  les  couples.  11  résulte  de 
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là  que  dans  les  piles  horizontales,  les  seules  usitées  maintenant, 
chaque  cellule  contient,  outre  le  liquide,  les  deux  corps  solides 
de  nature  différente  et  jamais  les  deux  de  même  espèce.  Quant 
aux  deux  cellules  extrêmes,  elles  renferment,  l'une,  outre  le 
cuivre  du  couple  dont  le  zinc  plonge  dans  la  cellule  précédente, 
un  zinc  auquel  est  soudé  un  conducteur;  l'autre,  outre  le  zinc 
du  couple  dont  le  cuivre  plonge  dans  la  cellule  qui  la  suit,  un 
cuivre  auquel  est  également  soudé  un  conducteur.  Ce  sont  ces 
deux  conducteurs  qui  apportent  les  deux  électricités  produites 
par  l'appareil  et  accumulées  à ses  deux  extrémités  ou  pèles, 
qu’on  appelle  les  électrodes  de  la  pile;  l’un  est  l’électrode  positif 
et  l’autre  le  négatif. 

Dans  la  pile  à colonne,  le  zinc  extrême  est  encore  en  contact 
avec  un  cuivre  qui  lui-même  n’est  en  communication  avec  au- 
cun conducteur  liquide,  et  le  cuivre  extrême  avec  un  zinc  qui 
est  dans  le  même  cas;  mais,  dans  la  pile  horizontale,  on  sup- 
prime ce  cuivre  et  ce  zinc  que  l’expérience  a montré  n’ètre 
d’aucune  utilité.  Cette  suppression  ne  change  point  la  nature 
des  pôles,  de  sorte  que,  tandis  que  dans  la  pile  à colonne  c’est 
à une  plaque  de  cuivre  qu'est  le  pôle  négatif,  et  à une  plaque  de 
zinc  le  pôle  positif,  dans  les  piles  horizontales  c’est  au  dernier 
zinc  que  se  trouve  le  pôle  négatif,  et  au  dernier  cuivre  le  pôle 
positif.  Il  est  résulté  souvent  de  cette  circonstance  quelque  con- 
fusion, surtout  quand,  au  lieu  d’employer  les  mots  de  positif  et 
de  négatif,  on  a voulu  désigner  les  pôles  par  les  noms  des  mé- 
taux, tels  que  pôle  zinc  et  pôle  cuivre.  11  ne  faut  donc  pas  lier  à 
la  nature  de  la  substance  qui  termine  la  pile  à chacune  de  ses 
extrémités,  la  nature  de  l’électricité  qui  s'y  trouve  accumulée, 
car,  comme  on  vient  de  le  voir,  on  pourrait  faire  de  graves 
erreurs.  11  faut  la  lier  à l’ordre  suivant  lequel  sont  placées  1p# 
substances  solides,  et  se  rappeler  que  le  pôle  positif  est  toujours 
à celle  des  extrémités  de  la  pile  vers  laquelle  les  zincs  de  chaque 
couple  sont  tournés,  et  le  pôle  négatif  à celle  vers  laquelle  tous 
les  cuivres  sont  tournés  ; et  cela,  quelle  que  soit  la  matière  dont 
la  pile  se  termine,  que  ce  soit  par  une  plaque  de  zinc  ou  par 
une  plaque  de  cuivre.  Si  les  zincs  de  chaque  couple  sont  tour- 
nés à gauche  d'une  personne  qui  regarde  la  pile  et  les  cuivres, 
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par  conséquent  à la  droite  de  la  pile,  le  pôle  positif  sera  à celles 
des  extrémités  de  l’appareil  qui  est  à la  gauche  de  l’observa- 
teur, et  le  négatif  à celle  qui  est  à sa  droite.  Si  la  pile  au  lieu 
detre  rangée  sur  une  même  ligne  droite  revient  sur  elle-même  et 
est  disposée  dans  une  direction  quelconque,  on  n’a  qu'à  regarder 
de  quel  côté  sont  tournés  tous  les  zincs,  et  se  rappeler  que  le 
pôle  positif  est  de  ce  côté  comme  aussi  que  le  pôle  négatif  est 
du  côté  où  sont  tournés  les  cuivres.  De  celte  manière,  on  est 
sur  de  ne  jamais  faire  d’erreur. 

Enfin,  il  est  bon  de  savoir  que  pour  les  effets  dynamiques,  on 
peut  faire  usage  quelquefois  d'une  pile  composée  d'un  seul 
couple;  ainsi  la  première  pile  à hélice  de  M.  Harc  (fig.  30)  ne  se 
composait  que  d’un  couple  à grandes  surfaces;  et  comme  ce 
couple  était  éminemment  propre  à produire  les  effets  d’incan- 
descence des  fils  métalliques,  l’auteur  l’avait  nommé  dèjlagra- 
tenr.  Dans  le  cas  d’un  seul  couple,  on  a une  auge  unique  dans 
laquelle  plongent  séparément  les  deux  corps  solides  qui  ne 
sont  point  en  contact  immédiat.  De  chacun  d’eux  part  un  con- 
ducteur métallique,  et  la  substance  conductrice  placée  entre  ces 
deux  conducteurs  est  traversée  par  un  courant  électrique.  Si 
cette  substance  est  un  fil  fin  de  métal,  il  s’échauffe  et  peut  rou- 
gir pourvu  que  le  couple  soit  fort  ; si  c’est  de  l’eau  acidulée, 
elle  est  décomposée;  mais  ce  dernier  phénomène  ne  peut  avoir 
lieu  qu’autant  que  le  couple  unique  est  un  couple  de  Grove  ou 
de  Hunzen.  Dans  le  cas  de  la  décomposition  de  l’eau  par  un  seul 
couple,  ou  voit  l’hydrogène  s’accumuler  autour  du  lil  de  pla- 
tine qui  part  du  zinc  du  couple  et  l’oxygène  autour  de  celui  qui 
part  du  platine  ou  du  charbon.  Ainsi  l’électricité  négative  part 
du  zinc  et  la  positive  du  platine  ou  du  charbon.  C’est  au  reste 
re  qui  a lieu  également,  ainsi  que  nous  venons  de  le  voir  dans 
une  pile  de  plusieurs  couples,  si  l’on  a soin  de  supprimer  le 
cuivre  en  contact  avec  le  dernier  zinc  et  le  zinc  en  contact  avec 
le  dernier  cuivre  que  Yolta  avait  cru  nécessaires  et  qui  se  trou- 
vaient dans  sa  pile  à colonnes,  mais  que  nous  avons  dit  être 
parfaitement  inutiles,  et  qui  n’existent  jamais  dans  les  piles  à 
auge. 

U est  important  de  ne  pas  oublier  que,  lorsqu’il  s'agit  d’une 
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pile  composée  de  plusieurs  couples,  ce  qu’on  nomme  le  couple 
n’est  pas  l’ensemble  des  deux  métaux  qui  plongent  dans  la 
même  cellule,  mais  qu'il  est  formé  des  deux  métaux  en  contact 
métallique,  immergés  chacun  dans  des  cellules  différentes,  de 
manière  que  la  même  cellule  renferme  deux  métaux  apparte- 
nant à deux  couples  différents;  taudis  que,  lorsque  la  pile  est 
composée  d’un  seul  couple,  nécessairement  les  deux  métaux  de 
ce  couple  unique  plongent  dans  la  même  cellule,  et  le  contact 
est  établi  entre  eux  par  le  conducteur  que  traversent  les  deux 
électricités  pour  se  réunir  l’une  avec  l’autre. 

Nous  n’avons  point,  dans  ce  qui  précède,  apprécié  d’uue  ma- 
nière exacte  le  mérite  comparatif  de  chaque  espèce  de  pile; 
cette  appréciation,  qui  trouvera  sa  place  plus  tard,  exigerait  en 
effet,  pour  être  bien  faite,  qu'on  tint  compte  à la  fois  et  de  l’in- 
tensité des  effets  et  de  la  dépense  de  l’appareil,  dépense  qu’on 
estime  parla  consommation  plus  ou  moins  rapide  du  zinc  et  des 
acides.  11  existe,  d’ailleurs,  un  élément  important  qui  doit  en- 
trer en  ligne  de  compte,  c’est  le  temps.  La  même  quantité  d’é- 
lectricité dont  le  développement  correspond  à une  même  dé- 
pense de  l’appareil,  peut  produire  des  effets  très-différents  selon 
qu  elle  est  dégagée  dans  un  temps  plus  long  ou  plus  court. 
Cette  différence  dépend  de  la  nature  des  effets.  Aussi  le  poinl 
auquel  nous  venons  de  loucher  ne  peut  être  traité  maintenant  ; 
il  pourra  être  développé  avec  plus  de  connaissance  de  cause 
quand,  après  avoir  étudié  en  détail  les  différents  phénomènes 
que  produit  l’électricité  dynamique,  nous  nous  occuperons 
d’une  manière  plus  approfondie  que  nous  n’avons  pu  le  faire 
dans  cette  première  partie  des  sources  mêmes  de  l’électricité,  et 
par  conséquent  de  la  théorie  des  appareils  qui  la  produisent. 

§ 8.  Plie»  à tension,  plie  Mckt,  et  «-1er troncop»  à plie  oiche. 

Les  effets  dynamiques  de  l'électricité  n’exigent  pas,  pour  être 
produits,  l'emploi  d'uu  grand  nombre  de  couples;  plusieurs 
d’entre  eux  se  manifestent  d’une  manière  très-énergique,  même 
avec  un  seul  couple.  Mais  il  u’en  est  pas  de  même  des  effets  sta- 
tiques; pour  qu'il  puisse  y avoir  une  accumulation  un  peu 
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forte  d'électricité  positive  et  d’électricité  négative  à chacun  des 
pèles  d une  pile,  il  faut  que  la  pile  soit  composée  d'un  nombre 
de  couples  considérable  et  que  ses  différentes  parties  soient 
aussi  isolées  que  possible.  Cet  isolement  est  souvent  difficile  à 
obtenir  à cause  de  la  présence  du  liquide  dont  la  pile  doit  être 
nécessairement  chargée;  en  effet,  le  liquide,  si  l’on  n’a  pas  soin 
de  prendre  beaucoup  de  précautions,  risque  d’établir  entre  les 
cellules  qui  le  renferment  une  communication  autre  que  celle 
qui  résulte  du  contact  des  plaques  métalliques  de  chaque  cou- 
ple, la  seule  qui  doive  exister.  M.  Gassiot  a réussi  en  se  servant 
de  cellules  de  verre  supportées  elles-mêmes  sur  des  tiges  de 
verre,  afin  de  rendre  l’isolement  plus  complet,  à obtenir  avec 
une  pile  de  Grove  de  1 00  couples  des  effets  de  tensions  assez 
considérables.  Il  a également  construit  une  pile  de  3,520 
couples  zinc  et  cuivre  chargée  uniquement  avec  de  l’eau  pure, 
et  dont  les  cellules  sont  des  verres  ordinaires  recouverts  d’une 
couche  de  vernis  à la  gomme  laque,  afin  de  rendre  l’isolement 
plus  parfait. 

Cette  pile,  depuis  plusieurs  années  qu’elle  est  montée,  donne 
constamment  des  étincelles  électriques  à chacun  de  ses  pôles 
qui  sont  isolés.  La  seule  précaution  à prendre,  c’est  de  remettre 
de  temps  en  temps  de  l’eau  dans  les  auges  pour  remplacer  celle 
qui  se  perd  par  évaporation.  Nous  verrons  plus  tard  que  l’air 
dissous  dans  l'eau  joue  un  rôle  important  dans  ces  piles  où  il 
remplace,  jusqu'à  un  cerlaiu  point  les  acides,  en  oxydant  les 
plaques  de  zinc. 

la  pile  à eau,  c'est  ninsi  que  M.  Gassiot  l'a  nommée,  ne 
donue  que  des  ell'els  dynamiques  très-faibles  comparés  aux 
effets  statiques  ou  de  tension.  11  en  est  de  même  de  la  pile  sèche 
qui  ne  manifeste  l’électricité  qu’à  l étal  statique.  Dans  cette 
pile,  dont  la  première  idée  appartient  à Delas,  mais  qui,  sous 
» forme  actuelle,  est  due  à Zumboni,  le  conducteur  liquide  est 
remplacé  par  du  papier  ; circonstance  qui  l’a  fait  nommer  pile 
sèche;  cependant  ce  nom  lui  a été  improprement  donné,  car 
elle  œ fonctionne  que  parce  que  le  papier,  substance  hygro- 
métrique , est  toujours  plus  ou  moins  humide  ; elle  ne  mar- 
cherait pas  s’il  était  absolument  sec.  Le  zinc  est  remplacé  dans 
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cette  pile  par  de  l'étain,  et  le  cuivre  par  du  peroxyde  de  manga- 
nèse. On  la  construit  en  prenant  du  papier  étamé  d'un  seul  côté; 
sur  la  surface  du  papier  non  élamée  on  étend,  avec  un  pinceau, 
une  couche  de  peroxyde  de  manganèse  en  poudre,  dont  on  fait 
une  pâte  aussi  fluide  que  possible  en  la  dissolvant  avec  du  lait, 
et  qu’on  fait  tenir  au  moyen  d’un  peu  de  gélatine  ou  d'amidon. 
Quand  cette  couche  est  bien  sèche , on  découpe  en  disques 
égaux,  au  moyen  d'un  emporte-pièces,  les  feuilles  de  papier 
ainsi  recouvertes.  Puis  on  place  tous  ces  disques  les  uns  au- 
dessus  des  autres,  en  ayant  soin  de  les  mettre  tous  dans  le 
même  ordre,  de  façon  qu’on  ait  toujours  étain  et  peroxyde  de 
manganèse  en  contact,  puis  papier  et  de  nouveau  étain  et 
peroxyde  de  manganèse,  et  ainsi  de  suite.  On  en  entasse  de  cette 
façon  plusieurs  milliers  et  on  construit  ainsi  une  colonne,  soit 
pile  semblable  pour  la  forme  à la  première  pile  de  Volta,  et 
dont  l’une  des  extrémités  est  négative  et  l’autre  positive.  La 
pile  se  termine  nécessairement  à ses  deux  extrémités  par  une 
surface  métallique  isolée,  à l’une,  l’extrémité  négative,  par  la 
couche  d’étain,  à l’autre,  l’extrémité  positive,  par  celle  de 
peroxyde  de  manganèse. 

La  pile  sèche  ne  peut,  en  général,  développer  aucun  courant 
électrique  quand  on  réunit  ses  pôles  par  un  corps  conducteur; 
elle  ne  peut  produire  qu’une  série  de  petites  étincelles  prove- 
nant de  la  réunion  des  deux  électricités  qui  s’accumulent  lente- 
ment à chacune  de  ses  extrémités.  Cependant  en  donnant  une 
grande  surface  aux  disques  et  en  n’en  mettant  qu'un  nombre 
limité,  M.  Delezenne  a obtenu,  avec  ces  piles,  quelques  effets  de 
courant,  tels  en  particulier  que  la  décomposition  de  l’eau  ; il 
employait  une  pile  de  300  couples  de  270  centimètres  carrés  de 
surface  chacun. 

Le  principal  usage  qu’on  fasse  des  piles  sèches,  c’est  de  les 
appliquer  à la  construction  d'un  électroscope  qui  est  de  tous  le 
plus  sensible,  et  qui  a de  plus  sur  les  autres  l'avantage  d’indi- 
quer la  nature  de  l’électricité  en  même  temps  que  sa  présence. 
Cet  électroscope,  dit  de  Bohnenberg,  du  nom  de  son  inventeur 
(fig.  36),  consiste  en  deux  piles  sèches  placées  verticalement  sur 
un  pied  en  bois,  à une  distance  de  10  à 12  centimètres  l'une 
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de  l'autre  ; chacune  des  piles  se  termine  supé- 
rieurement par  une  boule  de  métal  d’un  diamètre 
égal  ou  supérieur  à celui  des  disques  dont  elles 
sont  formées.  Cette  boule  se  charge  de  l’électri- 
cité accumulée  au  pôle  de  la  pile  au-dessus  de 
laquelle  elle  est  placée  ; on  dispose  les  piles  de 
façon  que  les  pôles  supérieurs  soient,  pour  l’une 
le  positif,  pour  l’autre  le  négatif.  On  recouvre 
les  deux  piles  d’une  cloche  en  verre,  percée  d’un 
trou  dans  sa  partie  supérieure.  On  introduit, 
par  cette  tubulure,  une  tige  en  métal,  portant  Fig.  36. 
une  seule  feuille  d’or  battu,  dont  l’extrémité  inférieure  doit 
pouvoir  osciller  entre  les  deux  boules  positive  et  négative  des 
piles  sèches.  Les  précautions  pour  isoler  la  tige  de  métal  qui 
porte  la  feuille  d’or  et  les  autres  parties  de  l’appareil  sont,  du 
reste,  les  mêmes  que  pour  les  autres  électroscopes.  Dès  que, 
par  l'approche  d’une  source  d’électricité,  la  feuille  d'or  est  élec- 
trisée, elle  se  porte  vers  l’une  ou  l’autre  des  deux  boules  sui- 
vant la  nature  de  l’électricité  dont  elle  est  chargée,  vers  la 
boule  négative,  si  l’électricité  qu’elle  possède  est  positive  et 
réciproquement.  On  a donc  immédiatement  perception  à la  fois 
de  la  présence  de  l’électricité  et  de  sa  nature. 

L’instrument  est  si  sensible,  qu’il  est  affecté  à la  distance  de 
plus  d’un  mètre  par  l'électricité  d’un  bâton  de  verre  ou  d’un 
bâton  de  cire  ; il  risque  même  quelquefois,  si  l’on  n’y  prend  pas 
garde,  de  donner  de  fausses  indications  par  l’excès  même  de 
sa  sensibilité.  En  effet,  si  les  deux  piles  sèches  sont  trop  rappro- 
chées, et  si  la  feuille  d’or  n’est  pas  exactement  entre  les  deux 
boules,  il  suffit  du  plus  léger  mouvement  qui  la  porte  plus  près 
de  l'une  des  deux,  pour  qu’elle  soit  attirée  par  cette  boule,  lors 
même  qu’elle  n’est  pas  électrisée,  comme  le  serait  tout  corps 
léger.  On  pourrait  donc  facilement  être  induit  en  erreur  et 
croire  à la  présence  d’une  électricité  qui  n’existe  pas,  si  l’on  ne 
prenait  les  plus  grandes  précautions.  On  a réussi  même  à ob- 
tenir ainsi  un  mouvement  continu;  car  une  fois  en  mouve- 
ment, la  feuille  d’or  ou  tout  autre  corps  ayant  touché  l’une  des 
boules,  se  charge  de  son  électricité,  puis  en  est  repoussée  pour 
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être  attirée  par  l’autre  qu’elle  vient  toucher  et  dont  elle  prend 
l’électricité;  puis  elle  en  est  repoussée  et  retourne  à la  pre- 
mière, et  ainsi  de  suite.  Pour  obtenir  ce  mouvement  oscillatoire 
continu,  il  vaut  mieux  employer  un  corps  léger,  tel  qu’une 
petite  houle  ou  un  disque  en  clinquant,  suspendu  à un  fil  de 
cocon  ; la  feuille  d’or  risque  de  rester  quelquefois  adhérente  k 
la  boule  avec  laquelle  elle  vient  en  contact,  malgré  la  force  ré- 
pulsive de  son  électricité  et  de  celle  de  la  houle  qui  n’est  pas 
suffisante  pour  vaincre  cette  adhésion. 

L’espérance  qu’on  avait  fondée  sur  les  piles  sèches,  imagi- 
nées d’abord  par  lleluc,  en  1810,  puis  perfectionnées  par  Zam- 
boni,  qui  a donné  son  nom  à celle  que  nous  venons  de  décrire, 
ne  se  sont  point  réalisées.  Non-seulement  elles  sont  très-bor- 
nées dans  leur  application,  puisqu'elles  ne  donnent  naissance 
qu’à  de  l’électricité  statique,  sauf  le  cas  exceptionnel  et  difficile 
à réaliser,  que  nous  avons  cité  où  elles  produisent  un  courant  à 
peine  sensible;  mais  de  plus,  elles  n’ont  pas  même  l’avantage 
d’être  d’une  durée  bien  longue.  Au  bout  de  quelques  années, 
elles  ne  marchent  plus,  et  il  faut  les  remplacer  par  d’autres 
dans  les  appareils,  dans  la  construction  desquels  on  les  fait 
entrer.  Ce  défaut  de  durée  lient,  comme  nous  le  verrons  en 
nous  occupant  de  la  théorie  générale  des  piles  voltaïques,  à ce 
que  le  papier  finit  par  perdre,  en  partie,  sa  faculté  hygromé- 
trique, et  surtout  à ce  que  l’étain  s’oxyde. 
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attractions  et  répulsions  électriques. 

$ 1.  Balance  f-lrrt  rlqnr  de  Coulomb. 

Après  avoir  exposé  les  phénomènes  généraux  que  présente 
1 électricité  et  nous  être  familiarisés  avec  l’étude  de  cet  agent, 
examinons  de  plus  près  ses  propriétés  en  commençant  par  celles 
qui  se  rapportent  à l’électricité  statique. 

Occupons-nous  d’abord  des  répulsions  et  des  attractions  que 
manifestent  les  corps  électrisés.  11  est  facile  de  s’apercevoir , 
au  moyen  des  appareils  dont  nous  avons  fait  usage  pour  dé- 
montrer l’existence  de  ces  répulsions  et  de  ces  attractions,  que 
I énergie  avec  laquelle  elles  ont  lieu  est  d'autant  plus  grande, 
que  les  deux  corps  entre  lesquels  elles  s’exercent  sont  plus  rap- 
prochés. Ainsi,  dans  le  cas  de  l’attraction,  on  voit  d’abord  les 
deux  boules  électrisées  se  rapprocher  lentement,  puis  prendre 
un  mouvement  plus  rapide,  et  enfin  se  précipiter  l’une  sur 
l’autre.  U en  est  de  même  pour  la  répulsion  ; on  voit  les  deux 
boules,  quand  elles  sont  chargées  de  la  même  électricité,  se  fuir 
avec  d’autant  plus  de  vivacité  qu’on  tend  davantage  à les  rap- 
procher l'une  de  l'autre. 

Pour  déterminer  la  loi  à laquelle  est  soumise  cette  intluence 
de  la  distance,  il  faut  faire  usage  d'un  instrument  imaginé  par 
Coulomb,  qu'il  est  nécessaire  aussi  de  connaître,  pour  pouvoir 
découvrir  les  autres  lois  auxquelles  est  soumise  l’électricité  sta- 
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tique.  Cet  instrument  est  la  balance 
électrique , soit  balance  de  torsion 
(fig.  37).  Elle  consiste  en  une  cage  de 
verre  cylindrique  ou  cubique,  surmontée 
dans  sa  partie  supérieure  d'un  tube  verti- 
cal de  40  à 50  centimètres  de  hauteur  ; la 
cage  elle-même  peut  avoir  30  à 40  centi- 
mètres de  diamètre  et  même  davantage. 
Le  haut  du  tube  est  fermé  par  une 
pièce  en  laiton  qui,  semblable  au  cou- 
Fi6-  37  • verele  d’une  tabatière , peut  tourner 

à frottement  juste  autour  de  l'ajustage , également  en  lai- 
ton, qui  est  iixé  au  tube  lui-même.  Une  division  circulaire 
permet  de  mesurer  de  combien  de  degrés  on  fait  tourner  la 
pièce  mobile  qui  peut  ainsi  décrire  plusieurs  circonférences  de 
cercle.  Celte  pièce  porte  intérieurement  une  pince  métallique 
verticale  adaptée  exactement  à son  centre  et  à laquelle  est  fixé, 
par  une  de  ses  extrémités,  un  fil  très-fin  d’argent  ou  de  platine 
qui  est  tendu  à son  autre  extrémité  par  un  poids  en  laiton.  Le 
lil  doit  être  assez  long  pour  que  son  extrémité  inférieure  abou- 
tisse environ  à la  moitié  de  la  hauteur  de  la  cage  de  verre;  il 
est  eu  général  de  60  centimètres  environ.  Le  poids  de  laiton  qui 
tend  le  fil  est  traversé  par  une  aiguille  horizontale  en  verre  ou 
en  gomme  laque,  dont  l’une  des  branches  est  très-courte  et 
dont  l’autre  de  8 à 12  centimètres  de  longueur,  suivant  la 
grandeur  de  la  cage , porte  à son  extrémité  une  petite  boule 
de  moelle  de  sureau  doré  ou  un  petit  disque  métallique  de 
clinquant.  Une  division  circulaire  tracée  autour  de  la  cage  de 
verre  sert  à mesure  les  espaces  angulaires  que  parcourt  celle 
aiguille.  La  déviation  qu’elle  affecte  quand  elle  n’est  sollicitée 
par  aucune  force  dépend  de  la  position  qu’on  donne  au  cou- 
vercle mobile  qui  porte  le  fil  auquel  elle  est  suspendue.  On  a 
soin  que  le  0"  de  la  division  tracée  sur  la  cage  se  trouve  coïn- 
cider nvec  la  direction  qu’affecte  l’aiguille,  quand  le  couvercle 
lui-même  est  au  0°  de  la  division  tracée  sur  sa  propre  circou- 
féreuce.  De  cette  manière,  les  points  de  départ  ou  les  0”  des 
deux  divisions  correspondent.  Enfin  on  introduit  verticalement 
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par  une  ouverture  faite  dans  le  couvercle  de  la  cage  une  tige 
isolante  en  verre  ou  en  gomme  laque  portant  une  balle  ou  un 
disque  parfaitement  semblable  à la  balle  ou  au  disque  qui 
sont  à l’extrémité  de  l’aiguille  mobile  ; on  combine  le  lieu  de 
l'ouverture  de  la  cage  et  la  longueur  de  la  tige,  de  façon  que  la 
balle  ou  le  disque  qui  sont  à son  extrémité  soient  en  contact 
avec  la  balle  ou  le  disque  de  l’aiguille,  lorsque  l'aiguille  elle- 
même  est  dans  la  direction  qui  correspond  au  0°  de  la  di- 
vision. 

La  tige  isolante  peut  être  enlevée  et  remise  facilement  en 
place  au  moyen  de  la  pièce  à laquelle  elle  est  fixée  par  son 
extrémité  supérieure,  et  qui  sert  en  même  temps  à l’assujettir 
dans  l'ouverture  pratiquée  au  couvercle  de  la  cage  de  verre. 

$ t.  DAtrrminatlon  de  I»  loi  que  suivent,  nvec  la  distance, 
lea  attractions  et  les  répulsion»  électriques. 


On  commence,  pour  faire  l’expérience,  par  enlever  la  tige 
isolante,  puis  on  donne  à la  balle  qui  la  termine  de  l’électri- 
cité vitrée  ou  résineuse  en  la  touchant  avec  un  corps  électrisé. 
On  la  remet  immédiatement  en  place;  elle  partage  aussitôt  son 
électricité  avec  la  balle  de  l’aiguille  mobile.  Celle-ci  est  alors 
repoussée,  et  l'aiguille  décrit  un  arc  de  cercle  plus  ou  moins 
grand,  suivant  l'énergie  de  la  répulsion.  Après  quelques  oscil- 
lations, elle  se  fixe  dans  une  certaine  positiou,  à 36°  par  exemple 
du  point  de  départ,  c’est-à-dire  du  0°  de  la  division.  Si  l’aiguille 
s'arrête  à cette  distance  et  ne  décrit  pas  un  arc  plus  grand , 
c'est  que,  à 36°  de  distance,  il  y a équilibre  entre  les  deux 
forces,  la  force  répulsive  qui  existe  entre  la  balle  électrisée  fixe 
et  la  balle  électrisée  mobile,  et  la  force  de  torsion  du  fil  métal- 
lique auquel  l'aiguille  est  suspendue  et  qui  tend  à la  ramener 
à son  point  de  départ.  Puisque  l’aiguille  prend  une  position 
fixe  après  avoir  décrit  un  arc  de  36°,  cela  prouve  que  la  force 
avec  laquelle  le  fil  tordu  d’un  angle  de  36°  tend  à se  détordre 
est  précisément  égale  à celle  avec  laquelle  les  deux  balles  se 
repoussent  à la  distance  de  36°. 

Cherchons  maintenant  quelle  serait  la  force  qui  ferait  équi- 
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libre,  et  par  conséquent  serait  égale  à celle  avec  laquelle  elles 
se  repousseraient  si  elles  étaient  à une  plus  petite  distance,  à 
18",  par  exemple,  au  lieu  de  36°,  c’est-à-dire  à une  distance 
moitié  moindre.  Pour  cela , tournons  le  couvercle  métallique 
auquel  est  fixée  l’extrémité  supérieure  du  fil  qui  porte  l'aiguille, 
de  manière  à obliger  cette  aiguille  de  se  rapprocher  de  son 
point  de  départ,  d’obliger,  par  conséquent , la  balle  mobile  de 
se  rapprocher  de  la  fixe.  Nous  verrons  que,  pour  qu’il  n'y  ait 
plus  qu’un  arc  de  18*  entre  les  deux  balles,  il  faut  tourner  en 
haut  le  couvercle  de  126°,  ce  qui  fait  que  le  fil  a été  tordu  par 
en  haut  de  128°;  mais  puisque  l’aiguille  n’est  pas  au  0®  de  sa 
division,  mais  qu’elle  reste  fixée  à 18"  au  delà,  il  en  résulte  que 
le  fil  est  tordu  en  bas  de  18®  et  en  haut  de  126®,  ce  qui  fait  en 
tout  une  torsion  de  144®.  La  force  donc  qui  fait  équilibre  ou 
qui  est  égale  à celle  avec  laquelle  les  deux  balles  se  repoussent 
quand  elles  sont  à f8®  de  distance,  est  la  force  avec  laquelle  un 
(il  tordu  de  144"  tend  à se  détordre.  On  opérerait  de  même 
pour  déterminer  la  force  avec  laquelle  les  deux  balles  se  repous- 
sent quand  l’arc  qui  les  sépare  ne  serait  plus  que  de  9°.  On  trou- 
verait qu’il  faut  tordre  le  lil  par  le  haut  de  567®,  ce  qui  fait 
576*  de  torsion  en  tout,  en  ajoutant  les  9®  dont  il  est  tordu  par 
le  bas,  puisque  l'aiguille  est  maintenue  à 9°  au  delà  de  son  0* 
de  torsion.  Ainsi  la  force  avec  laquelle  les  deux  halles  se  repous- 
sent quand  elles  ne  sont  plus  qu’à  9®  de  distance  l’une  de 
l'autre,  est  représentée  par  une  torsion  de  576®. 

L’expérience  avait  prouvé  à Coulomb  que  les  forces  de  tor- 
sion sont  proportionnelles  aux  angles  de  torsion , en  d'autre.- 
termes,  que  la  force  qu’il  faut  employer  pour  tordre  un  fil  d’un 
certain  angle,  ou  celle  avec  laquelle  il  tend  à se  détordre,  est 
proportionnelle  à cet  angle;  c’est-à-dire  que  si  l'angle  devient 
double,  triple,  moitié,  un  quart,  la  force  devient  également 
double,  triple,  moitié,  un  quart  de  ce  qu’elle  était.  Ainsi  les 
forces  qui  font  équilibre  ou  qui  sont  égales  aux  forces  avec  les- 
quelles les  balles  électrisées  se  repoussent  aux  distances  36®,  18®, 
9",  sont  entre  elles  comme  les  angles  de  torsion  36®,  144®,  576®. 
Mais  ces  angles  sont  eux-mèines  entre  eux  comme  1 : 4 : 16; 
d’où  l’on  peut  conclure  que  si  les  distances  sont  entre  elles 
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comme  i : 1/2  : 1/4;  les  forces  répulsives  sont  entre  elles 
comme  1 : 4 : 16.  Il  est  donc  exact  de  dire  que  la  force  arec 
laquelle  deux  corps  électrisés  se  repoussent  est  inversement  pro- 
portionnelle au  carré  de  la  distance  qui  les  sépare. 

On  prouve  de  la  même  manière  que  la  force  avec  laquelle 
deux  corps  qui  ont  des  électricités  différentes  s'attirent  est  inver- 
sement proportionnelle  au  carré  de  ta  distance  qui  les  sépare. 
Dans  ce  cas , il  faut,  après  avoir  donné  à la  balle  de  l’aiguille 
mobile  au  moyen  de  l’autre  balle  une  certaine  électricité,  en- 
lever cette  dernière , et  lui  donner  l’électricité  contraire.  Mais 
avant  de  remettre  en  place  la  balle  qui  est  destinée  à rester 
toujours  fixe  au  0°  de  la  division,  il  est  nécessaire  de  donner  à 
l’aiguille  mobile  une  autre  position  qui  empêche  que  le  contact 
R ait  lieu  immédiatement  entre  la  balle  qui  la  termine  et  la 
balle  fixe  qui  a une  électricité  contraire;  car,  sans  cela,  ces 
deux  balles  se  touchant,  les  deux  électricités  se  neutraliseraient 
immédiatement  et  aucun  efTet  n’aurait  plus  lieu.  Oans  ce  but 
on  tourne  le  couvercle  métallique  auquel  est  fixé  le  fil  de  tor- 
sion, et,  de  cette  manière,  on  amène  l’aiguille  mobile  à se  tenir 
quand  elle  n’est  sollicitée  par  aucune  force,  et  que  le  fil  est, 
par  conséquent,  sans  torsion  à il>°  ou  50°  du  0"  de  sa  division. 
C'est  alors  qu’on  introduit  la  balle  qui  doit  rester  fixe  au  0®  et 
qui  est  chargée  d'une  électricité  contraire  à celle  qui  a été 
donnée  déjà  à la  balle  mobile  avant  qu’on  lui  fît  changer  de 
place.  Il  y a aussitôt  attraction  entre  ces  deux  balles,  mais 
elles  sont  empêchées  de  venir  en  contact  par  l’efTet  de  la  torsion 
du  fil  qui  résulte  du  déplacement  de  la  balle  mobile.  Elles  se 
maintiennent  donc  à une  certaine  distance  l’une  de  l’autre,  dis- 
tance à laquelle  il  y a équilibre  entre  la  force  de  torsion  qui 
tend  à les  séparer  et  l'attraction  qui  règne  entre  elles  et  qui 
t^nd  à les  rapprocher. 

•*n  augmente  ou  on  diminue  la  tension  de  manière  à main- 
tenir l’équilibre  à d'autres  distances.  On  a ainsi  des  distances 
'ariables  entre  les  balles  et  des  angles  de  torsion  correspon- 
dants à ces  distances , et  c’est  des  rapports  qui  régnent , d’une 
part  entre  ces  distances,  d’autre  part  entre  ces  angles,  qu’on 
tire,  comme  pour  le  cas  de  la  répulsion , la  loi  que  nous  avons 
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énoncée.  11  faut  seulement  prendre  garde  qu’en  faisant  varier  les 
torsions  on  n’amène  pas  les  deux  balles  à une  distance  l’une  de 
l’autre  assez  faible  pour  que  l’attraction  l'emportant  sur  la 
force  de  torsion,  elles  viennent  subitement  en  contact,  auquel 
cas  les  deux  extrémités  s'étant  neutralisées,  tout  serait  à recom- 
mencerDans  toutes  les  expériences  qui  précèdent,  l’électri- 
cité que  possèdent  les  balles  risque  de  se  dissiper  plus  ou  moins 
vite  par  l’effet  de  l’imparfait  isolement  des  supports  et  de  l'hu- 
midité de  l'air.  Il  faut,  pour  éviter  cet  inconvénient,  dessécher, 
autant  que  possible,  l’intérieur  de  la  balance  de  torsion  en  y 
plaçant  du  chlorure  de  calcium  ou  d’autres  corps  qui  absorbent 
l'humidité,  faire  les  expériences  aussi  vite  que  possible,  et  cher- 
cher enfin  à tenir  compte  de  la  déperdition  de  l’électricité,  en 
prenant  la  moyenne  entre  les  résultats  des  mêmes  expériences 
faites  à des  époques  un  peu  différentes  2. 

§ 3.  Influence  de  In  quantité  absolue  d'électricité  sur  le» 
attraction!)  et  les  répnlstona. 


Après  avoir  trouvé  les  lois  qui  lient  les  attractions  et  les 
répulsions  électriques  avec  la  distance  mutuelle  des  deux  corps 
électrisés,  il  restait  à déterminer  la  loi  suivant  laquelle  la  force 
attractive  ou  répulsive  dépend  des  quantités  d’électricité  accu- 
mulées sur  chaque  corps.  Pour  y parvenir,  Coulomb  est  parti 
du  principe  évident  par  lui-même  que  si  deux  corps,  par  exem- 
ple deux  sphères  conductrices  isolées,  de  même  grandeur  et 
parfaitement  semblables  en  tout  point,  sont  mises  en  contact, 
elles  se  partagent  également  les  électricités  qu’elles  possèdent. 
De  telle  sorte  que  si  l’une  des  sphères  isolées  est  électrisée  et 

1 Voir  pour  le*  calculs  la  note  A. 

’ Coulomb  a confirme  les  lois  qu’il  avait  trouvées  par  la  balance  (le  torsion  par 
une  méthode  toute  différente,  qui  consiste  n faire  osciller  devant  un  globe  isolé 
et  électrisé  une  aiguille  horizontale  terminée  par  une  petite  boule  chargée  de  la 
même  électricité  que  le  globe  ou  d’une  électricité  différente.  On  compte  le  nombre 
des  oscillations  dans  un  temps  donné  à différentes  distances,  et  on  en  déduit,  par 
la  formule  du  pendule,  l’influence  de  la  distance  sur  l’intensité  de  la  force. 

Nous  développerons  plus  en  détail  celte  méthode  à l’occasion  des  attractions 
et  des  répulsions  magnétiques. 
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que  l’autre  ne  le  soit  pas,  elles  ont  après  le  contact  la  même 
quantité  d'électricité  chacune,  savoir  : la  moitié  de  ce  qu’avait 
celle  qui  seule  était  électrisée.  Ce  point  étant  admis,  on  observe 
la  force  de  torsion  qui,  à une  certaine  distance,  fait  équilibre 
à la  force  répulsive  ou  attractive  des  deux  balles  de  la  balance 
qui  sont  semblables  et  chargées  de  la  même  quantité  d’électri- 
cité. On  a une  troisième  balle  parfaitement  semblable  aux  deux 
autres,  isolée  comme  elles,  mais  non  électrisée.  On  touche  avec 
celle  balle  la  balle  fixe  de  la  balance  ; ce  contact  lui  enlève  la 
moitié  de  son  électricité,  d’après  le  principe  que  nous  venons  de 
poser,  la  balle  mobile  gardant  la  totalité  de  la  sienne.  On  cher- 
che alors  de  nouveau  la  force  de  torsion  nécessaire  pour  faire  à 
la  même  distance  équilibre  à la  force  attractive  ou  répulsive  des 
deux  balles  de  la  balance,  et  on  trouve  que  cette  force  n'est  plus 
que  la  moitié  de  ce  qu’elle  était  précédemment.  En  réduisant 
ensuite  également  à la  moitié  par  le  même  procédé  l’électricité 
de  la  balle  mobile,  on  trouve  que  la  force  de  torsion  n’est  plus 
que  le  quart  de  ce  qu’elle  était  dans  l’origine.  Il  en  est  de  même 
si,  sans  rien  changer  à l'état  électrique  de  la  balle  mobile,  on 
diminue  encore  une  seconde  fois  de  moitié  l’électricité  de  la 
balle  fixe,  c’est-à-dire  si  on  la  réduit  au  quart  de  ce  qu’elle  était 
primitivement.  Ces  expériences  prouvent  donc  que,  la  distance 
restant  la  même,  les  attractions  et  les  répulsions  sont  en  raison 
composée  des  quantités  d' électricité,  dont  les  deux  corps  sont  char- 
gés ; ou,  ce  qui  revient  au  même,  (pie  la  force  attractive  ou  ré- 
pulsive est  le  produit  de  ces  deux  quantités. 

Il  est  facile,  en  effet,  de  voir  qu’il  n v a qu’un  produit  qui 
puisse  devenir  moitié  moindre  lorsque  l’un  des  facteurs  dimi- 
nue de  moitié,  devenir  quatre  fois  moindre  lorsque  les  deux 
facteurs  diminuent  chacun  de  moitié  ou  qu’un  des  deux  seule- 
ment devient  le  quart  de  ce  qu’il  était,  l’autre  ne  changeant 
pas.  Ce  résultat  a été  vérifié  par  Coulomb  au  moyen  d’un  grand 
nombre  d’expériences  qui  ont  été  faites  avec  des  quantités  abso- 
lues d’électricité  très-différentes  les  unes  des  autres. 

La  loi  que  nous  venons  d'établir,  réunie  à celle  qui  régit  la 
distance,  permet  de  donner  à l’expression  de  la  force  attractive 
et  répulsive  qui  règne  entre  deux  corps  électrisés  cette  forme 
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E E 

très-simple  F=  -^p-,  en  appelant  F la  force,  E et  E'  les  quan- 
tités d’électricité  dont  les  deux  corps  sont  chargés,  et  D la  dis- 
tance qui  règne  entre  eux. 

$ 4.  filet  tromètre»  de  tonilon. 

La  connaissance  des  deux  lois  auxquelles  sont  soumises  les 
attractions  et  les  répulsions  électriques  a fourni  aux  physiciens 
un  excellent  électromètre  dans  la  balance  de  torsion.  Four  l’ap- 
pliquer à cet  usage  on  fait  communiquer  la  balle  fixe  au  moyeu 
d’une  tige  métallique  logée  daus  Taxe  du  tube  isolant  qui  la 
porte,  avec  une  petite  sphère  métallique  située  extérieurement, 
à la  cage  de  verre  qui  renferme  tout  l’appareil.  Cette  sphère  est 
mise  en  communication  comme  pour  les  électroscopes  ordi- 
naires avec  la  source  d’électricité.  L’électricité  arrive  à la  balle 
fixe  et  à la  mobile  qui  est  en  contact  avec  elle  au  O de  tor- 
sioD,  et  les  charge  également.  11  y a immédiatement  répulsion 
entre  les  deux  balles  ; au  moyen  de  la  torsion  on  les  ramène  à 
une  distance  déterminée,  toujours  la  même  pour  des  expériences 
comparatives.  Les  angles  de  torsion  nécessaires  pour  ramener 
les  balles  à la  distance  constante,  représentent  dans  chaque 
expérience  les  forces  répulsives  qui  sont  proportionnelles  Mais 
ces  forces  étant  le  produit  des  deux  quantités  égales  d’électri- 
cité dont  les  balles  sont  chargées , il  est  clair  que  chacune  de 
ces  quantités  elles-mêmes  est  proportionnelle  aux  raciues  car- 
rées des  forces  répulsives  ou  des  angles  de  torsion  correspou- 

E7  E'J 

dants.  On  a en  effet  dans  ce  cas  F—  77,.  et  dans  l’autre  F'  — . .. 

JJ*  D 

d’où  K : E'  = x F : y F\  Ainsi  si  l’angle  est  quatre  fois  plus  grand 
dans  une  expérience  que  dans  l’autre,  cela  signifie  que  la  quan- 
tité d’électricité  que  possède  chacune  des  balles,  et  par  con- 
séquent celle  de  la  source  qui  a été  mise  en  communication  avec 
elles,  est  deux  fois  plus  grande.  11  faut  avoir  soin,  après  chaque 
expérience  et  avant  d’en  recommencer  une  autre,  de  décharger 
les  deux  balles  de  la  balance  en  les  mettant  en  communication 
avec  le  sol  au  moyen  d’une  tige  métallique  que  l’on  tient  à la 
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main.  Sans  celte  précaution,  l’électricité  qui  serait  restée  après 
une  expérience  compliquerait  et  rendrait  fautifs  les  résul- 
tés de  la  suivante.  On  peut,  il  est  vrai,  ne  pas  décharger  la 
balle  mobile  et  lui  laisser  une  quantité  constante  d'électricité, 
en  ayant  soin  d’éviter  qu’elle  ne  vienne  en  contact  avec  la  balle 
fixe.  Alors  cette  dernière  seule  est  mise  en  communication  avec 
la  source  et  les  angles  de  torsion  où  les  forces  répulsives  sont 
alors  simplement  proportionnelles  aux  quantités  d’électricité 
dont  elle  se  charge,  quantités  qui  ne  sont  variables  que  pour 
elle.  Ce  mode  d'opérer  est  plus  facile  et  il  n'exige  aucun  calcul; 
aussi  est-il  plus  usité,  quoiqu’il  soit  n.oins  sûr,  à cause  de  la 
perte  d’électricité  qu’éprouve  toujours  plus  ou  moins  la  balle 
mobile  pendant  la  durée  des  expériences,  malgré  le  soin  qu'on 
a de  prendre  les  précautions  que  nous  avons  déjà  indiquées  à 
t occasion  de  la  balance  de  torsion. 

La  balance  électrique  de  Coulomb,  employée  comme  électro- 
metre,  n'indique  pas,  il  est  vrai , immédiatement  la  nature  de 
'-leclricité  ; détermination  qu’on  peut  obtenir  du  reste  facile- 
ment par  les  mêmes  moyens  qu’on  emploie  pour  les  autres 
dretroseopes.  Mais  la  grande  supériorité  de  cet  instrument, 

< wl  qu’il  peut  seul  donuer  une  mesure  exacte  des  forces  élec- 
triques, et  qu  il  est  susceptible  en  outre  d’une  grande  sensibi- 
lité. Pour  augmenter,  lorsque  c’est  nécessaire,  cette  sensibilité, 
d but  que  le  fil  métallique  dont  la  torsion  doit  mesurer  les 
forces  soit  aussi  fin  que  possible  et  aussi  long  que  le  permet  la 
'vnstruction  de  l’appareil.  Un  a soin  en  même  temps  que  l’ai- 
S tulle  en  verre  ou  eu  gomme  laque  qui  porte  la  balle  mobile 
toit,  ainsi  que  cette  balle  elle-même,  d’une  grande  légèreté. 
(,n  finit  par  avuir  ainsi  un  appareil  d’une  délicatesse  remarqua- 
ble. Il  peut  même  devenir,  de  tous  les  électroscopes,  le  plus 
Wicat,  sauf  peut-être  celui  à piles  sèches,  si  on 
remplace  le  fil  métallique  qui  porte  l’aiguille  mo-  ' 

bée  par  un  fil  de  cocon  dédoublé;  ou  lui  donne  alors 
°oe  forme  légèrement  différente  et  plus  simple 
bg.  38).  Mais  le  fil  de  soie  écrue  n’obéissaut  pas  aux  , 
fois  de  la  torsion , comme  les  fils  de  métal,  l’appa- 
ruiu’est  plus  un  électromèlre,  il  devient  un  simple  ■w- 
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électroscope.  Il  suffit,  dans  ce  cas,  d'une  force  égale  à 1/60,000 
de  grain  pour  faire  parcourir  à l’aiguille  une  circonférence 
tout  entière  ; par  conséquent  un  arc  d’un  degré  parcouru  par 
cette  aiguille  correspond  à une  force  équivalente  seulement  à 
1/21,600,000  de  grain.  On  voit  par  cet  exemple  quelle  force 
minime  on  peut  parvenir  à mesurer  et  par  conséquent  jusqu'à 
quel  point  on  peut  réussir  à découvrir  les  plus  légères  traces 
d’électricité. 

$ 5.  Objections  à la  généralité  des  lois  précédentes. 

Avant  de  terminer  ce  chapitre , nous  devons  ajouter  que  la 
généralité  des  deux  lois  trouvées  par  Coulomb  a été  contestée 
par  un  physicien  anglais,  M.  Harris.  Ce  savant  a fait  un  grand 
nombre  d’observations  au  moyen  d’un  appareil  de  son  inven- 
tion nommée  balance  bifle,  dans  lequel  l’aiguille  mobile  est 
portée  par  deux  fils  en  soie  écrus  dont  les  points  d’attache,  très- 
rapprochés  l’un  de  l’autre,  sont  à égale  distance  de  son  centre 
de  gravité.  Dès  que  l’aiguille  mobile  est  chassée  de  sa  position 
d’équilibre,  les  deux  fils  ne  peuvent  plus  garder  leur  position 
verticale  et  s’inclinent  en  sens  opposé  plus  ou  moins,  sui- 
vant l’intensité  de  la  force  qui  chasse  l’aiguille;  il  en  résulte 
nécessairement  que  celle-ci  s’élève.  La  position  nouvelle  qu’elle 
prend  est  donc  celle  où  il  y a équilibre  entre  la  force  électrique 
et  la  force  avec  laquelle  la  pesanteur  tend  à la  ramener  à sa 
position  normale,  force  qu’il  est  facile  de  calculer.  La  pesanteur 
remplace  dans  la  balance  bible  de  M.  Harris  la  force  de  torsion 
de  la  balance  de  Coulomb.  Quant  à la  légère  torsion  que  peu- 
vent éprouver  les  fils  de  soie,  il  n’est  pas  nécessaire  d’y  avoir 
égard,  l'expérience  ayant  prouvé  (pue  son  effet  est  complètement 
nul.  Le  même  physicien  s'est  aussi  servi  d’une  simple  balance 
très-délicate  dans  laquelle,  au  moyen  de  poids  placés  dans  l’un 
des  bassins,  il  faisait  équilibre  aux  attractions  électriques  agis- 
sant sur  un  disque  üxé  à l’autre  bassin. 

C'est  avec  ces  appareils  et  en  variant  beaucoup  ses  expérien- 
ces que  M.  Harris  a trouvé  que  la  loi  de  l’inverse  du  carré  de 
la  distance  ne  se  soutient  exactement  que  lorsque  les  balles  ou 
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les  disques  sont  chargés  d’une  égale  quantité  d'électricité,  lors- 
que cette  quantité  n'est  pas  trop  faible  et  lorsque  enfin  la  dis- 
tance angulaire  qui  les  sépare  est  supérieure  à 9®.  Autrement, 
et  surtout  si  les  charges  électriques  des  deux  corps  sont  très- 
différentes,  la  force  devient  inverse  de  la  simple  distance  entre 
certaines  limites.  Les  mêmes  causes  modifient  également  la 
seconde  loi  qui  établit  le  rapport  qui  existe  entre  les  quantités 
d'électricité  et  les  forces  répulsives  ou  attractives.  Ainsi,  dans 
une  expérience,  les  quantités  respectives  d’électricité  étant  suc- 
cessivement sur  chacun  des  deux  disques  à la  fois  1 et  2,  les 
forces  répulsives  correspondantes  au  lieu  d’être  1 et  4 ont  été 
1 et  5.  Cet  écart  de  la  loi  tenait  à l'intensité  absolue  trop  faible 
de  l'électricité.  Mais  il  est  encore  bien  plus  sensible  quand  il  y 
a inégalité  dans  les  charges  électriques  des  deux  corps  et  que 
cette  inégalité  est  très-grande. 

Ces  exceptions  aux  lois  de  Coulomb  ne  sont  qu’apparentes  ; 
elles  tiennent  à ce  qu’il  se  passe  chez  des  corps  électrisés  qui 
sont  en  présence  des  modifications  importantes  dans  leur  état 
électrique,  par  l’effet  d’influences  dont  nous  étudierons  l'ac- 
tion plus  loin;  iufluences  qui  sont  d'autant  plus  sensibles  que 
lescharges  électriques  sont  plus  différentes.  Elles  tiennent  aussi 
à ce  que  très-probablement  les  lois  dont  il  s’agit  ne  sont  géné- 
rales que  pour  des  points  presque  mathématiques  et  non  pour 
des  corps  de  formes  et  de  dimensions  quelconques.  Or,  on  con- 
çoit qu’elles  doivent  l’être  quand  on  emploie,  comme  Coulomb 
l’a  fait,  de  petites  sphères  égales  pour  corps  électrisés;  car, 
ainsi  qu’on  le  démontre  en  mécanique,  l’action  d’une  sphère  est 
toujours  la  même  que  celle  qu’exercerait  son  centre  en  suppo- 
sant que  toutes  les  forces  dont  la  sphère  est  douée  fussent  con- 
centrées à ce  centre.  Nous  croyons  donc  qu’on  peut  considérer 
comme  générales  les  lois  de  Coulomb  et  que , dans  les  cas  où 
elles  semblent  ne  pas  l’ètre,  elles  peuvent  être  regardées  comme 
s éloignant  d’autant  moins  de  la  vérité,  que  les  corps  ont  de 
plus  petites  dimensions  et  que  leurs  formes  se  rapprochent  plus 
de  la  forme  sphérique. 

M.  Harris  a encore  trouvé  que  lorsqu’une  quantité  d'électri. 
cité  est  constante,  la  force  attractive  est  inverse  du  carré  des 
i.  à 
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surfaces  sur  lesquelles  l’électricité  est  répartie,  et  que  quand  ce 
sont  les  surfaces  qui  sont  constantes,  la  force  est  proportionnelle 
aux  carrés  des  quantités  d’électricité.  Ce  qu’il  y a d’assez  re- 
marquable, c'est  que  la  distance  à laquelle  une  décharge  entre 
deux  balles  chargées  d’électricités  contraires  peut  avoir  lieu, 
est  simplement  proportionnelle  aux  quantités  d’électricité,  tan- 
dis que  les  forces  attractives  sont  proportionnelles  aux  carrés 
de  ces  forces. 

Le  même  physicien  a aussi  constaté  que  la  force  attractive 
entre  deux  corps  électrisés  ne  dépend  que  de  la  forme  des  deux 
surfaces  opposées  et  nullement  de  celle  du  reste  du  corps  ; ainsi 
deux  cônes  opposés  par  leur  base  s'attirent  comme  deux  disques 
circulaires  égaux  à ces  bases,  deux  hémisphères  comme  deux 
sphères  du  même  diamètre  ; l’attraction  entre  deux  surfaces 
circulaires  l’une  plus  grande  que  l’autre  est  la  même  qu’entre 
deux  gurfaces  égales  à la  plus  petite  des  deux;  elle  est  encore 
la  même  entre  un  anneau  et  un  disque  qu’entre  deux  anneaux 
de  même  diamètre.  Ces  résultats  peuvent  se  résumer  en  la  loi 
suivante:  c’est  que  l’attraction  est  directement  proportion- 
nelle au  nombre  des  points  qui  sont  immédiatement  opposés 
les  uns  aux  autres,  et  inverse  du  carré  de  leurs  distances 
respectives. 

Nous  ne  terminerons  pas  ce  chapitre  sans  ajouter  que  M.  Ma- 
rié Davy  vient  de  continuer,  par  de  nouvelles  expériences  faites 
avec  beaucoup  de  soin,  l’exactitude  de  la  loi  de  Coulomb  consta- 
tée par  M.  Harris;  seulement  il  a démontré  que,  pour  qu’elle 
soit  rigoureusement  vraie  pour  deux  sphères,  il  faut  que  les 
distances  de  ces  sphères  dépassent  neuf  ou  dix  fois  leur  rayon, 
ce  qui  montre  que  pour  des  points  physiques  dont  l’étendue  est 
très-petite,  on  a,  à toutes  les  distances,  la  loi  de  l'inverse  du 
carré,  que  par  conséquent  cette  loi  est  bien  la  loi  élémentaire 
des  attractions  et  des  répulsions  électriques  ; ce  que  confirment 
d'ailleurs  indirectement  tous  les  résultats  obtenus  par  M.  Marié 
Davy. 
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CHAPITRE  II. 


MSTRIMTION  DE  !.' ÉLECTRICITÉ  A LA  SURFACE  DES  CORPS  CONDUC- 
TEURS ISOLÉS. 


$ 1.  Tendance  de  l’électricité  à »e  porter  à la  surface  des 
corps  conducteurs  isolés. 

Ce  qui  caractérise  un  corps  conducteur,  c’est  la  facilité  avec 
laquelle  l'électricité  s’y  propage.  Dès  qu’on  touche  un  point 
quelconque  d’un  conducteur  isolé  avec  un  corps  électrisé,  aussi- 
tôt tous  les  points  du  conducteur  sont  eux-mêmes  électrisés,  et 
dès  qu’on  fait  communiquer  avec  le  sol,  en  le  touchant  avec  la 
main  ou  de  toute  autre  manière,  un  point  d’un  conducteur 
isolé  et  électrisé,  aussitôt  ce  point  et  tous  les  autres  n'ont  plus 
d’électricité.  Mais  cette  électricité,  qui  se  répand  ainsi  sur  tous 
les  points  de  la  surface  du  conducteur  isolé,  ne  pénètre  point 
dans  l'intérieur,  et  sa  diffusion  ne  dépend  que  de  la  surface  du 
corps.  C'est  ce  qu’avait  prouvé  Coulomb  par  une  suite  d'expé- 
riences dans  lesquelles  il  observait  la  force  répulsive  entre  les 
deux  balles  de  la  balance  de  torsion,  avant  et  après  avoir  tou- 
rbe la  balle  fixe  avec  une  troisième  balle  isolée  et  non  électrisée 
«t  de  même  grandeur  exactement.  Que  cette  dernière  fût  pleine 
mi  vide,  de  cuivre,  de  plomb,  ou  d'un  métal  quelconque,  de 
lwis,  de  liège  ou  de  moelle  de  sureau,  elle  enlevait  toujours  à 
«lie  avec  laquelle  elle  était  mise  en  contact  la  même  quantité 
d électricité,  c’est-à-dire  la  moitié  de  ce  qu’elle  possédait  ; et  la 
preuve,  c'est  que  la  force  répulsive  était  réduite  à la  moitié  de 
« qu’elle  était  auparavant.  Ainsi  donc,  dans  le  contact  de  deux 
qiberes  isolées,  l’électricité  se  partage  également  entre  elles 
pourvu  qu’elles  soient  faites  toutes  deux  d’une  matière  conduc- 
trice, quelle  que  soit  d’ailleurs  leur  densité  qu’elles  soient 
pleines  ou  creuses.  C’est  une  preuve  que  l’électricité  ne  se  porte 
qu'à  la  surface  des  corps,  car  si  elle  se  portait  aussi  dans  les 
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particules  intérieures,  la  balle  pleine  devrait  en  prendre  plus 
que  la  creuse,  et  si  elle  se  portait  dans  une  plus  grande  pro- 
portion dans  les  particules  d’une  espèce  que  dans  celles  d’une 
autre,  la  balle  de  métal  ne  devrait  pas  prendre  la  même  quan- 
tité d’électricité  que  celle  de  moelle  de  sureau. 

Si,  au  lieu  de  toucher  la  balle  fixe  de  la  balance  avec  une 
sphère  de  même  surface,  on  la  touche  avec  une  sphère  d’une 
surface  double,  on  réduit  son  électricité  au  tiers  de  ce  qu’elle 
était  primitivement,  ainsi  que  le  prouve  la  diminution  de  la  force 
répulsive.  Cette  expérience  est  une  nouvelle  preuve  que  la 
charge  électrique  se  porte  toute  à la  surface  dans  les  corps  con- 
ducteurs isolés,  car  la  petite  balle  n’a  perdu  les  deux  tiers  de 
son  électricité  que  parce  qu’elle  a été  en  contact  avec  un  globe 
d’une  surface  double  de  la  sienne  et  que  la  totalité  de  son  élec- 
tricité s'est  répartie  entre  les  deux  sphères  d’inégales  gran- 
deurs proportionnellement  à leurs  surfaces  respectives. 

Une  expérience  encore  plus  directe  démontre  cette  tendance 
de  l’électricité  à se  porter  aux  surfaces.  Une  sphère  métallique 
isolée  est  électrisée;  on  l’enveloppe  de  deux  hémisphères  mé- 
talliques creux  (fig.  39) , qui  la  recouvrent  exactement  de  ma- 


Kig.  39. 


nière  à devenir  sa  véritable  surface.  Ces  hémisphères  sont  fixés 
à des  manches  isolants  au  moyen  desquels  on  les  tient.  Après  en 
avoir  enveloppé  la  sphère  électrisée  on  les  enlève  ; on  ne  trouve 
plus  alors  la  moindre  trace  d’électricité  sur  la  sphère,  comme 
on  peut  en  avoir  la  preuve  en  la  touchant  avec  un  électroscope 
sensible.  Par  contre,  les  hémisphères  sont  électrisés  quoiqu’ils 
ne  le  fussent  point  avant  l’expérience;  ils  ont  donc  pris  à la 
sphère  toute  l’électricité  qu’elle  possédait.  Enlever  les  hémi- 
sphères c’est  enlever  la  surface  de  la  sphère,  et  puisqu’en  enle- 


Digitized  by  Google 


DISTRIBUTION  DE  L’ÉLECTRICITÉ.  69 

vanl  les  hémisphères  on  enlève  toute  l’électricité,  on  a la  preuve 
que  c'est  bien  à la  surface  que  toute  la  charge  électrique  s’est 
portée. 

Pour  démontrer  ce  principe  important  d'une  manière  plus 
générale  et  plus  complète,  on  se  sert  d’un  petit  appareil 
nommé  plan  cT épreuve.  11  consiste  en  un  petit  disque  de  clin- 
quant ou  de  papier  doré  fixé  à l’extrémité  d’un  fil  isolant  de 
gomme  laque  ou  de  verre.  La  longueur  de  cette  tige  et  le  sup- 
port qui  la  porte  sont  calculés  de  façon  que  le  petit  disque 
puisse  remplacer,  dans  la  balance  de  torsion,  la  balle  fixe  de 
l'appareil  et  agir  comme  elle,  lorsqu'il  est  électrisé,  sur  le 
disque  ou  la  balle  fixée  à l'extrémité  de  l’aiguille  mobile.  On 
touche  avec  le  plan  d’épreuve  un  point  de  la  surface  d’un 
corps;  et  si  ce  point  est  électrisé,  on  s’en  aperçoit  immédiate- 
ment, parce  que  le  plan  d’épreuve  porté  à la  balance  agit  sur 
l'aiguille  mobile.  On  constate,  par  cette  manière  d’opérer, 
que  quelque  mince  que  soit  son  enveloppe,  une  sphère  métal- 
lique creuse  ne  présente  pas  la  plus  légère  trace  d’électricité 
sur  sa  surface  intérieure,  lors  même  que  sa  surface  extérieure 
est  fortement  électrisée.  On  introduit  également  le  plan  d’é- 
preuve dans  un  cylindre  ou  un  corps  creux  de  forme  quel- 
conque, de  manière  qu’il  en  touche  la  surface  intérieure  ; il  en 
ressort , sans  trace  d’électricité,  tandis  que  , s’il  est  mis  en 
contact  avec  la  surface  extérieure,  il  prend  une  charge  élec- 
trique bien  prononcée. 

Voici  encore  quelques  expériences  de  Faraday  qui  démontrent 
d'une  manière  élégante  le  même  principe.  Un  cylindre  fait  avec 
mie  gaze  mélallique  ou  d’un  treillis  de  fil  de  fer  à mailles  très- 
peu  serrées  est  placé  sur  un  disque  métallique  horizontal  qui 
repose  sur  un  support  isolant  ; on  lui  communique  de  l’électri- 
cité par  sa  surface  intérieure;  le  plan  d'épreuve  indique  que  la 
surface  extérieure  est  seule  électrisée,  malgré  la  facilité  avec  la- 
quelle les  deux  surfaces  peuvent  communiquer  l’une  avec 
l'autre.  Un  animal  tel  qu'une  souris,  placé  intérieurement,  n'é- 
prouve aucune  commotion,  lors  même  qu'on  électrise  très-forte- 
ment l'appareil  tout  entier  et  qu'on  en  tire  de  vives  étincelles  '. 

1 X.  Faraday  recouvre  dan»  scs  court  tes  éleclroscopet  k feuilles  d'or  les  plut 
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lin  cylindre  métallique  creux  est  placé  sur  un  disque  métallique 
isolé,  d’un  diamètre  un  peu  plus  grand  que  le  sien  ; il  est  élec- 
trisé, et  sa  surface  extérieure  seule  donne  des  signesd’électricité. 
On  l’entoure  extérieurement  de  petites  colonnes  en  laiton,  plus 
bautesque  lui  et  qui  reposent,  par  leur  base,  sur  le  même  dis» |ue 
métallique;  toute  l’électricité  se  porte  aussitôt  sur  la  surface 
extérieure  de  ces  petites  colonnes.’ Une  troisième  expérience  con- 
siste à fixer  à un  fil  de  métal  isolé  et  tourné  en  forme  de  cercle 
un  sac  de  mousseline  conique,  ce  qui  fait  une  coiffe  à papillons. 

On  l’électrise  ; on  ne  trouve  avec  le  plan 
d’épreuve  l'électricité  que  sur  la  surface 
extérieure.  Au  moyen  de  deux  fils  iso- 
lants de  soie  fixés  au  sommet  du  cône, 
l’un  en  dedans,  l’autre  en  dehors,  on  re- 
tourne le  sac  sans  lui  faire  perdre  l’élec- 
tricité dont  il  est  chargé , de  manière 
que  la  surface  qui  était  extérieure  de- 
î-'ig-  tu.  vienne  intérieure,  et  réciproquement  ; et 

c’est  toujours  la  surface  qui  est  en  dehors  qui  se  trouve  seule 
chargée  d’électricité  (fig.  40). 

$ 2,  Réaction  électrique  de»  point»  d'»»r  inrhcf. 

11  est  donc  bien  prouvé  que  c’est  à la  surface  extérieure  d'un 
corps  conducteur  que  se  porte  toute  l’électricité  dont  il  est 
chargé.  Chaque  point  de  cette  surface  aura  une  certaine  quan- 
tité d’électricité,  ce  qu’on  nomme  une  certaine  réaction  élec- 
trique,, expression  par  laquelle  on  désigne  l’état  d’un  point  ou 
d’une  surface  électrisée,  qui  dans  l’état  statique  n’exerce  point 
d’action,  mais  serait  virtuellement  capable  d'en  exercer  une. 
La  réaction  électrique  de  chaque  point  de  la  surface  d’un  coq* 
conducteur  doit  dépendre,  pour  une  même  quantité  d’électri- 


sensibles  de  Blets  de  coton  ou  de  lin,  à mailles  très-làches,  pour  les  mettre  a 
l'abri  de  l’influence  de  l'électricité  ambiante.  Malgré  le  voisinage  de  puissante: 
machines  électriques  en  activité,  les  électroscopes  n'éprouvent  aucun  effet,  l’élec- 
tricité qui  leur  arrive  se  portant  en  entier  sur  la  surface  extérieure  du  tissu  qui 
I es  enveloppe. 
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cité  douDée  à ce  corps,  de  l'étendue  de  sa  surface  et  lui  être  in- 
verse, puisque  toute  l’électricité  se  porte  uniquement  à la  sur- 
face. On  peut  prouver  directement  par  l'expérience  ce  principe 
évident  de  lui-mème,  au  moyen  d'un  ruban  métallique  qui  est 
enroulé  autour  d'un  axe  métallique 
isolé.  Un  électroscope  composé  de  ) 
deux  balles  de  moelle  de  sureau  1 1 | 
suspendues  à des  lils  de  lin  est  fixé 
a l’extrémité  de  l'axe  métallique 
itig.  41  ).  On  électrise  le  tout,  l’élec- 
troscope  diverge  fortement.  On  dé- 
roule le  ruban  au  moyen  d’un  fil 
de  soie  isolant  fixé  à son  extrémité  libre;  les  balles  de  l’élec- 
troscope  se  rapprochent  et  vienneut  presque  en  contact.  On 
enroule  de  nouveau  le  ruban  au  moyen  d’une  mauivclle  iso- 
lante fixée  à l’extrémité  de  l'axe  ; aussitôt  les  balles  de  l'élec- 
troscope  recommencent  à diverger.  Cette  double  opération, 
quou  peut  répéter  plusieurs  fois  sans  que  l'électricité  se  dis- 
ape,  si  l'air  est  bien  sec  et  les  supports  bien  isolants,  montre 
que  la  réaction  électrique  du  point  de  la  surface  auquel  est  fixé 
leieclroscope  est  d'autant  moindre,  que  la  surface  totale  est 
plus  grande,  et  réciproquement  d'autant  plus  forte,  que  la  sur- 
face est  plus  petite.  La  masse  du  corps  reste  la  même;  sa  sur- 
face seule  varie  ; mais  comme  l’électricité  ne  se  porte  qu'à  la 
surface,  il  est  clair  que  la  même  quantité  d’électricité,  en  se 
rvpartissant  sur  une  surface  plus  grande,  donne  à chacun  des 
points  dont  elle  se  compose  une  réaction  électrique  moindre 
que  celle  que  possédaient  chacun  des  points,  lorsque  la  surface 
était  plus  petite. 

S 3.  Distribution  do  l'électricité  sur  les  points  des  surfaces 
de  formes  différentes. 

La  réaction  électrique  d'un  point  ne  dépend  pas  seulement 
pour  une  même  surface  de  l'intensité  absolue  de  l’électricité, 
avais  aussi  de  la  forme  générale  de  la  surface  à laquelle  ce  point 
appartient.  L’influence  de  cette  forme  sur  la  manière  dont  l’é- 


Fig.  41 
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lectricité  se  répartit  sur  une  surface  a été  l’objet  de  recherches 
nombreuses  et  intéressantes  de  Coulomb.  C’est  encore  en  lou- 
chant successivement  avec  le  plan  d’épreuve  les  divers  points 
de  la  surface  d’un  corps  conducteur  électrisé  et  en  le  portant 
chaque  fois  à la  balance  de  torsion,  qu’il  est  parvenu  à déter- 
miner les  lois  que  suit  la  distribution  de  l’électricité.  En  effet, 
quand  le  plan  d’épreuve  est  tangent  à un  point  de  la  surface, 
il  se  confond  avec  le  point  qu’il  touche,  il  devient  lui-même 
partie  de  la  surface,  et  prend  par  conséquent  la  même  charge 
d’électricité  qu'avait  l’élément  qu’il  recouvre.  Quand  on  a en- 
levé le  plan,  c’est  donc  comme  si  on  avait  découpé  sur  la  sur- 
face un  élément  de  même  étendue  que  lui  et  qu’on  l’eût  porté  à 
la  balance  avec  l’électricité  qu’il  avait  quand  il  faisait  partie  de 
la  surface.  Par  conséquent,  lorsqu’on  veut  opérer,  on  com- 
mence par  charger  le  disque  de  l’aiguille  mobile  de  la  même 
électricité  que  celle  du  corps  soumis  à l’expérience;  puis  on 
touche  avec  le  plan  d'épreuve  un  point  de  la  surface  du  con- 
ducteur électrisé,  on  porte  le  plan  à la  balance  de  torsion  ; on 
détermine  l’angle  de  torsion  nécessaire  pour  établir  l’équilibre 
à une  distance  constante;  ensuite  on  le  retire,  on  le  décharge 
de  son  électricité;  on  le  porte  sur  un  autre  point  de  la  surface 
du  même  corps  conducteur;  il  en  prend  l’électricité,  on  le  porte 
de  nouveau  à la  balance;  on  détermine  l’angle  nécessaire  pour 
établir  l’équilibre  toujours  à la  même  distance.  Le  rapport  qui 
existe  entre  cet  angle  et  le  précédent  exprime  le  rapport  qui 
existe  entre  les  deux  charges  électriques  qu'a  prises  successive- 
ment le  plan,  par  conséquent  entre  les  charges  électriques  des 
deux  portions  de  la  surface  qu’on  a touchées  successivement. 

Appliquant  cette  méthode  à déterminer  la  distribution  de 
l'électricité  sur  les  surfaces  des  conducteurs  isolés  de  formes  di- 
verses, on  arrive  aux  résultats  suivants  : 

Sphère.  On  trouve  que  les  angles  de  torsion  sont  tous  égaux, 
quel  que  soit  le  point  qu'on  touche,  d'où  l'on  conclut  que  la  dis- 
tribution de  l’électricité  est  uniforme  sur  une  surface  sphé- 
rique. 

Ellipsoïde.  Cette  uniformité  n’existe  plus  dès  que  la  surface 
sphérique  devient  légèrement  sphéroldale;  l’expérience  donne 
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des  angles  de  torsion  plus  grands  quand  le  plan’d’épreuve  a tou- 
ché un  point  de  la  surface  d’un  ellipsoïde  de  révolution  voisin 
des  extrémités  du  grand  axe  que  lorsque  le  point  touché  est 
voisin  des  extrémités  du  petit  axe.  La  réaction  électrique  est  la 
plus  grande  aux  extrémités  mêmes  du  grand  axe,  la  plus  petite 
aux  extrémités  du  petit  ; et  la  différence  entre  les  deux  réac- 
tions est  d'autant  plus  considérable  qu’il  y a plus  de  différence 
entre  la  longueur  des  deux  axes. 

Cylindres.  Un  cylindre  de  3 centimètres  de  diamètre  et  de  85 
de  longueur  terminé  par  deux  demi-sphères,  touché  successive- 
ment par  le  plan  d'épreuve  au  milieu  et  à l’une  de  ses  extré- 
mités, manifeste  des  réactions  électriques  dont  la  première  est  à 
la  seconde  comme  1 est  à 2,30.  En  comparant  le  point  milieu 
du  cylindre  avec  un  point  pris  à 25  centimètres  de  l’extrémité, 
on  trouve  cjue  le  rapport  des  réactions  électriques  est  comme  1 
à 1,25. 11  résulte  de  là  que  la  réaction  électrique  varie  peu  du 
milieu  du  cylindre  jusqu’à  5 centimètres  de  ses  extrémités  et 
qu’elle  croit  à partir  de  cette  distance  jusqu’à  l’extrémité  même 
où  elle  a son  maximum. 

Surfaces  planes  et  corps  prismatiques.  — Des  lames  minces, 
dont  la  longueur  est  au  moins  double  de  la  largeur,  pré- 
sentent une  réaction  électrique  à peu  près  constante  du  mi- 
lieu jusqu’à  2 ou  3 centimètres  de  l’extrémité;  celte  réaction 
va  en  croissant  à partir  de  cette  distance  jusqu'à  l’extrémité 
même.  Aux  extrémités  de  la  lame,  la  réaction  est  double  de 
f*  qu’elle  est  au  milieu,  et,  si  l’on  place  le  plan  d’épreuve  sur  le 
prolongement  de  la  lame,  elle  est  quadruple.  Dans  un  pla- 
teau circulaire,  la  réaction  électrique  va  en  croissant  du  centre 
vers  les  bords;  cependant  cet  accroissement  ne  devient  bien 
sensible  qu’à  deux  ou  trois  centimètres  du  bord  ; à un  centi- 
mètre du  bord  la  réaction  est  double  de  ce  qu’elle  est  au  centre, 
elle  est  triple  au  bord  même.  L’augmentation  de  l’électricité 
vers  les  extrémités  a lieu  aussi  dans  les  corps  prismatiques, 
surtout  quand  ils  sont  très-allongés.  Elle  existe  également  vers 
leurs  arêtes. 

Sphères  en  contact.  — Si  les  sphères  sont  égales,  la  distribu- 
tion de  l’électricité  ressemble  beaucoup  à ce  qu’elle  est  sur  un 
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cylindre.  Ainsi,  dans  une  série  de  24  globes  mis  en  contact  sur 
une  même  ligne  droite,  la  réaction  électrique  varie  très-peu  des 
globes  du  milieu  à ceux  qui  précèdent  les  derniers,  mais  consi- 
dérablement des  deux  extrêmes  à ceux  qui  les  suivent  immédiate- 
ment. Ainsi  la  réaction  électrique  du  globe  extrême  est  à celle  du 
globe  du  milieu  comme  i ,75 : 1 ,00.  Avec  deux  sphères  égales  en 
contact,  l’électricité  va  en  croissant  à partir  du  point  de  contact, 
où  elle  est  nulle  jusqu’aux  extrémités  du  diamètre  commun  qui 
passe  par  ce  point,  extrémités  où  elle  est  à son  maximum.  Si  les 
sphères  en  contact  vont  en  diminuant  de  grandeur  à partir 
d’une  extrémité  à l’autre,  la  réaction  électrique  va  en  augmen- 
tant à partir  de  la  plus  grosse  jusqu’à  la  plus  petite  où  elle  est 
la  plus  considérable. 

Pouvoir  des  pointes.  — La  réaction  électrique  est  si  considéra- 
ble à l’extrémité  d’une  pointe  que  l’électricité  s’en  échappe  pour 
se  porter  à travers  l’air  vers  les  corps  les  plus  voisins,  ou  pour  se 
répandre  simplement  dans  l’atmosphère.  Cet  effet  des  pointes  est 
une  conséquence  de  la  distribution  de  ) 'électricité.  On  a vu,  en 
effet,  que  dans  un  ellipsoïde  la  réaction  électrique  est  plusgraude 
à l’extrémité  du  grand  axe  qu’à  l’extrémité  du  petit,  et  que  la 
différence  est  d'autant  plus  considérable  que  les  deux  axes  diffè- 
rent plus  l’un  de  l'autre,  il  en  est  de  même  pour  un  cylindre 
qui,  lorsqu’il  est  extrêmement  long  par  rapport  à son  diamètre, 
présente  à ses  extrémités  une  réaction  électrique  très-grande. 
Dans  ce  cas,  comme  dans  celui  de  l’ellipsoïde  très-allongé,  cette 
réaction  peut  devenir  telle  que  l’électricité  s’échappe.  C’est  exac- 
tement cequi  arrive  avec  une  pointe,  qu'on  peut  regarder  comme 
élaut  l’extrémité  ou  d’un  ellipsoïde  ou  d'un  cylindre  très-al- 
longé, ou  même  d'une  série  de  sphères  en  contact  dont  les  di- 
mensions vont  graduellement  en  décroissant. 

Coulomb  a varié  considérablement  ses  expériences  sur  la  dis- 
tribution de  l'électricité  dans  les  corps  conducteurs  isolés  ; les 
résultats  remarquables  par  leur  exactitude  autant  que  par  leur 
nombre  auquel  il  est  parvenu  ont  servi  plus  tard  de  base  aux 
travaux  théoriques  qui  ont  été  faits  sur  ce  sujet. 
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§ 4.  Méthode*  pour  tenir  compte  de  1»  déperdition  de 
l'électricité. 

Les  expériences  sur  la  distribution  de  l’électricité  sont  su- 
jettes à une  source  d’erreurs  dont  il  faut  savoir  tenir  compte  et 
qui  provient  de  ce  qu’on  ne  peut  toucher  en  même  temps  les 
deux  points  d’uD  corps  conducteur  électrisé  dont  on  veut  com- 
parer les  réactions  électriques;  or,  pendant  le  temps  qui  s’est 
écoulé  entre  l'instant  où  l’on  a touché  l’un  des  points  et  celui 
où  l’on  a touché  l’autre,  une  partie  de  l’électricité  dont  le  corps 
est  chargé  s’est  écoulée,  soit  par  l’air  qui  est  toujours  plus  ou 
moins  humide,  soit  par  les  supports  qui  ne  sont  jamais  des  iso- 
lants parfaits.  Il  en  résulte  que  l’expérience  donne  pour  le  se- 
cond point  touché  une  réaction  électrique  relativement  plus 
faible  que  celle  qui  devrait  être  accusée. 

Coulomb  a cherché  à tenir  compte  de  cette  cause  d’erreur  en 
évaluant  d’avance  ce  que  doit  être  la  déperdition.  11  a distingué 
dans  ce  but  la  part  de  la  déperdition  qui  est  due  à l’air  ambiant 
et  celle  qui  provient  de  l’imperfection  dans  la  faculté  isolante 
des  supports.  Quant  à l'influence  de  la  première  cause,  il  a 
trouvé  qu’elle  dépendait  du  degré  d’humidité  de  l’air,  et  il  est 
parvenu  à dresser  des  tables  qui  donnent  pour  chaque  degré  de 
l’hygromètre  la  déperdition  correspondante  de  l’électricité,  c’est- 
a-dire  le  rapport  qui  existe  entre  la  quantité  que  le  corps  perd 
dans  une  minute  et  celle  qui  lui  reste  après  cette  minute.  Pour 
évaluer  la  part  des  supports  dans  la  déperdition  de  l’électricité, 
il  a fait  diverses  expériences  avec  des  fils  de  diverses  substan- 
ces, telles  que  des  fils  de  soie,  de  verre,  de  cire  et  de  gomme  la- 
que, etc-,  etc.,  tous  de  même  diamètre  et  de  longueurs  varia- 
bles. Il  a découvert  que  la  faculté  isolante  de  ces  fils  varie  pour 
chacune  avec  l'intensité  de  l’électricité  et  leur  propre  longueur, 
qu’il  existe  par  conséquent  un  certain  degré  d'intensité  de  l’é- 
lectricité pour  lequel  ils  sont  isolants  parfaits , mais  que  ce 
degré  dépend  de  leur  longueur  et  de  leur  nature.  Ainsi  uu 
hl  de  gomme  laque  isole  une  quantité  d’électricité  dix  fois 
plus  forte  que  celle  que  peut  isoler  un  fil  de  soie  de  même 
diamètre.  Un  fil  d’une  nature  quelconque  isole  une  quantité 
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qui  est  proportionnelle  à la  racine  carrée  de  sa  longueur. 

Ces  lois  ne  sont  point  générales , car  elles  ne  se  vérifient  que 
si  les  supports  sont  longs  et  minces  comme  des  fils;  de  plus, 
elles  sont  souvent  altérées  par  la  faculté  qu’ont  les  supports 
d’une  certaine  nature,  telle  que  ceux  de  verre,  d’attirer  l’humi- 
dité de  l’air  sur  leur  surface,  ce  qui  détruit,  ou  du  moins  dimi- 
nue notablement  leur  faculté  isolante. 

Pour  tenir  compte  de  la  déperdition  de  l'électricité,  il  vaut 
donc  mieux  se  servir  d’une  autre  méthode,  qui  est  celle  que 
Coulomb  a employée  de  préférence  dans  ses  expériences  : c’est 
la  méthode  des  alternatives  ou  des  moyennes.  Voici  en  quoi  elle 
consiste  : on  touche  d’abord  un  des  points  de  la  surface  du  corps 
électrisé  avec  le  plan  d’épreuve  qu’on  porte  à la  balance  de  tor- 
sion , puis,  au  bout  d’un  certain  temps,  aussi  court  que  pos- 
sible, on  touche  un  autre  point  et  on  opère  de  même;  on  touche 
une  seconde  fois  le  premier  point  au  bout  d’un  temps  égal  à 
celui  qui  s’est  écoulé  entre  les  deux  premières  expériences;  on 
prend  la  moyenne  des  deux  angles  de  torsion  qu’on  a obtenus 
en  touchant  deux  fois  le  premier  point  de  la  surface;  cet  angle 
moyen  est  le  même  que  celui  qu'on  aurait  obtenu  directement 
par  l’expérience,  si  on  avait  pu  toucher  le  premier  point  au 
même  instant  où  l’on  a touché  le  second.  En  cfTet,  la  déperdi- 
tion de  l’électricité  étant  approximativement  uniforme  pendant 
un  certain  temps,  il  a dû  s’en  perdre  la  même  proportion  dans 
l’intervalle  qui  a séparé  la  troisième  expérience  de  la  seconde 
que  dans  celui  qui  a séparé  la  première  de  la  seconde.  La 
moyenne  des  résultats  de  la  premièreet  de  la  troisième  expérience 
représente  donc  une  expérience  faite  avec  un  état  électrique 
semblable  à celui  sous  l’influence  duquel  a été  faite  la  seconde. 

Parmi  les  expériences  de  Coulomb  dont  nous  avons  déjà  parlé, 
je  choisis  la  suivante,  qui  fera  bien  comprendre  la  méthode 
des  alternatives.  Il  s’agit  d’une  lame  d'acier  isolée,  longue  de 
HO  centimètres,  large  de  2 centimètres  1/2  et  épaisse  d’un  mil- 
limètre. Le  plan  d'épreuve  avait  2 centimètres  1/2  de  largeur. 
Coulomb  applique  d’abord  le  plan  d’épreuve  au  milieu  de  la 
lame,  puis  à 2 centimètres  1/2  de  distance  de  l’extrémité,  et  if 
obtient  les  résultats  suivants  : 
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Touché  au  milieu 370° 

— à 2 cent.  1/2  de  l'extrémité 140° 

— au  milieu,  une  deuxième  fois 330° 

— à 2 cent.  1/2  de  l’extrémité,  une  deuxième  fois.  303" 

— au  milieu,  une  troisième  fois 320" 

Moyenne 340°  417" 


d'où  l'on  conclut  que  le  rapport  entre  les  réactions  électriques 
du  milieu  de  la  lame  et  de  la  partie  qui  est  à 2 centimètres  \ /2 
du  bord  est  de  340  à 417,5,  ou  de  1 à 1,23. 

$ 5.  Emploi  do  plan  d’épreuve  dans  lea  expériences 
précédentes. 

L’emploi  du  plan  d’épreuve  pour  déterminer  les  quantités 
relatives  d’électricité  qui  se  trouvent  sur  les  différents  points  de 
la  surface  du  conducteur  électrisé  a donné  lieu  à diverses  re- 
marques et  à quelques  objections  que  nous  ne  pouvons  passer 
sous  silence.  Nous  avons  admis  que  ce  plan,  devenant  pour 
ainsi  dire  partie  de  la  surface  sur  laquelle  il  est  superposé,  l’en- 
lever, c’est  enlever  cette  partie  de  la  surface  avec  l’électricité 
dont  elle  est  chargée.  Cette  manière  d’envisager  le  rôle  du  plan 
d'épreuve  est  contestée.  Coulomb  admet  qu’il  se  charge  en  to- 
talité d’une  quantité  d'électricité  double  de  celle  que  possède  la 
partie  de  la  surface  avec  laquelle  on  le  met  en  contact,  de  telle 
façon  que  chacune  de  ses  deux  faces  en  a autant.  Il  appuie  son 
assertion  sur  le  fait  que  si  on  touche  une  sphère  électrisée  et 
isolée  avec  un  disque  isolé  mais  non  électrisé  dont  l’une  des 
deux  surfaces  soit  égale  à celle  de  la  sphère,  celle-ci  n’a  plus, 
apres  le  contact,  que  le  tiers  de  l’électricité  qu  elle  avait  primi- 
tivement, le  disque  en  a donc  pris  le  double  de  ce  qui  reste, 
effet  qui  est  dù  à ce  que  ses  deux  surfaces,  qui  sont  chacune 
égales  à celle  de  la  sphère,  se  chargent  également  d’électricité. 
C'est,  suivant  Coulomb,  le  cas  du  plan  d’épreuve,  qui  n’est  lui- 
même  qu’un  disque. 

Observons  cependant  que  si  ce  disque  est  assez  petit  pour  se 
confondre  avec  l’élément  de  la  surface  sur  lequel  il  est  appliqué 
et  dont  il  devient  ainsi  partie  intégrante,  la  première  manière 
d'envisager  son  effet  est  plus  exacte  que  la  seconde,  qui  suppose 
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un  disque  de  même  surface  que  le  corps  avec  lequel  il  est  nais 

en  contact. 

Mais,  quelle  que  soit  la  quantité  absolue  d’électricité  que 
prenne  le  plan  d’épreuve,  la  chose  importante,  c'est  qu'il  en 
prenne  une  quantité  toujours  proportionnelle  à la  réaction 
électrique  de  la  partie  de  la  surface  avec  laquelle  il  est  mis  en 
contact.  Or,  c’est  ce  qui  se  passe,  ainsi  que  le  prouvent  plu- 
sieurs expériences  de  Coulomb,  notamment  la  suivante.  On 
a deux  cylindres  conducteurs , isolés , parfaitement  sembla- 
blables.  On  électrise  l'un  des  deux,  et  on  détermine,  avec  le 
plan  d’épreuve,  le  rapport  qui  existe  entre  la  réaction  électri- 
que d’un  point  situé  au  milieu  de  sa  longueur  et  celle  d'un 
point  situé  à son  extrémité.  On  touche  ensuite  le  cylindre  élec- 
trisé avec  celui  qui  ne  l’est  pas;  il  est  évident  que  l’électricité 
totale  doit  se  partager  complètement  également  entre  les  deux  ; 
par  conséquent  celui  qui  a été  électrisé  n’a  plus  en  chacun  de 
ses  points  que  la  moitié  de  l’électricité  qu’il  avait  primitive- 
ment ; mais  le  rapport  entre  les  réactions  électriques  du  point 
pris  au  milieu  et  du  point  situé  à l’extrémité,  doit  être  resté  le 
même.  Le  plan  d’épreuve  confirme  cette  conclusion;  preuve 
que,  quelle  que  soit  la  quantité  absolue  d’électricité,  il  en 
prend  bien  une  quantité  proportionnelle  à celle  que  possède  la 
partie  de  la  surface  sur  laquelle  on  l'applique. 

Ajoutons  que  la  quantité  absolue  d’électricité  qu’emporte 
le  disque  est  toujours  très-petite  par  rapport  à celle  que  pos- 
sède le  corps  électrisé  ; de  sorte  qu’on  peut,  sans  erreur  sensi- 
ble, affirmer  que  le  contact  du  plan,  lorsqu’il  n’a  été  répété 
qu’un  nombre  de  fois  peu  considérable,  ne  modifie  nullement 
l’état  électrique  du  corps. 

D’autres  objections  à l’emploi  du  plan  d’épreuve  ont  été 
faites  par  Harris;  de  nombreuses  expériences  lui  ont  prouvé 
que  la  quantité  d’électricité  enlevée  à la  surface  d’un  corps 
électrisé,  au  moyen  d'un  petit  disque  isolé  et  mince,  peut 
être  influencée  par  la  position  du  point  d’application,  indépen- 
damment de  la  quantité  d’électricité  possédée  par  ce  corps  au 
point  touché , de  sorte  que  la  même  quantité  peut  exister  en 
deux  points  différents,  et  cependant,  le  plan  d’épreuve  se  char- 
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ger  inégalement  quand  il  est  mis  en  contact  avec  ces  deux 
points.  11  peut  même  arriver  que,  par  l'effet  de  l’action  des 
points  voisins,  le  plan  d’épreuve  ne  se  charge  nullement,  lors 
même  que  1 élément  de  la  surface  avec  laquelle  il  est  mis  en 
contact  est  fortement  électrisé.  Ces  singulières  anomalies  tien- 
nent aux  effets  de  l’action  à distance,  soit  de  l’induction, 
qu’exercent  les  corps  électrisés  sur  ceux  qui  ne  le  sont  pas; 
phénomènes  dont  l’étude  fait  l'objet  du  chapitre  suivant. 

Mais  avant  de  terminer  celui-ci,  ajoutons  que  les  objections 
de.M.  Harris  ne  s'appliquant  qu'à  des  cas  exceptionnels,  ne  peu- 
vent ébranler  la  confiance  que  les  «avants  accordent  aux  résul- 
tats obtenus  par  Coulomb,  dans  lesquels  il  s'agit  de  la  distri- 
bution de  l’électricité  dans  les  corps  conducteurs  de  forme 
régulière.  Peut-être,  lorsqu’il  s’agit  de  corps  de  forme  irrégulière 
ou  de  plusieurs  corps  en  contact,  y aurait-il  une  nouvelle  élude 
s faire,  mais  quel  procédé  employer  si  l’on  est  obligé  de  rejeter 
celui  du  plan  d’épreuve?  Je  me  permettrai  d’en  indiquer  tin, 
qui,  « il  u’a  pas  la  préeisiou  ni  la  sensibilité  de  ce  dernier,  a du 
moins  l'avantage  de  faire  voir  aux  yeux  d’une  manière  immé- 
diate la  loi  que  suit  la  distribution  de  l’électricité.  Il  consiste  à 
prendre  un  électroscoiM  simple,  soit  pendule  électrique  dont  la 
balle  très-petite  et  très-légère  est  chargée  de  la  même  électri- 
cité que  le  corps,  dont  on  l’approche.  On  voit  alors,  en  la  pré- 
sentant aux  différents  points  de  la  surface  du  corps,  qu’elle  est 
plus  ou  moins  repoussée  suivant  les  points  en  face  desquels  on 
la  place.  Ainsi,  avec  un  ellipsoïde,  la  distance  à laquelle  elle 
est  repoussée  va  en  croissant  à partir  de  l’extrémité  du  petit 
axe  jusqu'à  l’extrémité  du  grand.  Avec  une  sphère,  elle  est 
partout  également  repoussée.  Les  plus  légères  différences  dans 
ta  réaction  électrique  sont  accusées  d'une  manière  très-sensi- 
ble par  ce  procédé  qui,  quoiqu’il  ne  soit  pas  lui-même  à l’abri 
des  objections  que  présente  l’emploi  du  plan  d’épreuve,  serait 
peut-être  susceptible  d’être  utilement  perfectionné. 
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ÉLECTRICITÉ  PAR  INFLUENCE. 

$ 1 . Développement  de  l’électricité  par  influence  dam  un 
eonductcnr  iaolé. 

Si  l’on  présente  à un  corps  conducteur  isolé  un  corps  élec- 
trisé, on  développe  dans  le  premier  des  signes  électriques,  lors 
même  que  les  deux  corps  sont  à une  distance  plus  ou  moius 
grande  l'un  de  l’autre.  Ces  signes  électriques  disparaissent 
dès  qu’on  éloigne  le  corps  électrisé.  Ce  phénomène  constitue 
le  développement  de  l’électricité  à distance  par  influence  ou  par 
induction. 

Pour  faire  l’expérience  avec  soin,  on  prend  un  cylindre  île 
métal  isolé  I!  (lig.  42),  et  on  attache  à différents  points  de  sa  sur- 


Fig.  4i. 


face  de  petits  élcctroseopes  à balle  de  sureau.  On  approche  gra- 
duellement de  ce  cylindre  un  autre  corps  électrisé,  la  sphère  A, 
par  exemple,  en  ayant  soin  que  le  cylindre  soit  placé  de  façon 
que  ce  soit  l’une  de  ses  extrémités  qui  regarde  le  corps  électrise. 
Quand  le  cylindre  n’est  plus  qu’à  quelques  centimètres  de  dis- 
tance du  corps  électrisé,  on  voit  les  élcctroseopes  diverger,  du 
moins  ceux  qui  sont  placés  à ses  deux  extrémités,  car  les  élee- 
troscopes  qui  sont  attachés  aux  points  intermédiaires  divergent 
d’autant  moins  qu’ils  sont  plus  éloignés  des  deux  bouts,  et  il  en 
est  même  qui  ne  divergent  pas  du  tout.  Si  on  éloigne  le  corps 
électrisé,  les  balles  des  éleclroscopes  retombent  dans  une  pc»i- 
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tion  naturelle,  et  toute  trace  d électricité  disparaît.  Ou  rapproche 
de  nouveau  les  corps  électrisés;  la  divergence  recommence  de 
la  même  manière. 

Ce  n’est  pas  tout.  Si  pendant  que  les  électroscopes  divergent 
oq  approche  d’eux  la  balle  électrisée  d’un  électroscope  simple, 
on  s’aperçoit  que  l’électricité  qu’ils  accusent  n’est  point  la  même 
à l'une  des  extrémités  du  cylindre  qu’à  l’autre.  A l’extrémité  la 
plus  voisine  du  corps  électrisé,  elle  est  de  nature  contraire  à 
celle  de  ce  corps,  négative  si  la  première  est  positive;  à l'extré- 
mité la  plus  éloignée,  elle  est  de  même  nature.  Pour  mieux 
connaître  l'état  électrique  du  cylindre  pendant  qu’il  est  sous 
I influence  du  corps  électrisé,  il  faut  toucher  successivement  les 
différents  points  de  sa  surface  avec  le  plan  d’épreuve  dont  nous 
nous  sommes  servi  pour  étudier  la  distribution  de  l’électricité, 
dn  trouve  ainsi  que  les  deux  électricités  contraires  sont  à leur 
maximum  aux  deux  extrémités  du  cylindre , qu  a partir  de  cette 
extrémité  elles  vont  chacune  en  diminuant  d’intensité  jusqu'à 
un  point  où  elles  sont  nulles,  et  qu’on  nomme  par  cette  raison 
point  neutre.  Le  point  neutre  n’est  jamais  au  milieu  du  cylin- 
dre; sa  position  dépend  de  la  distance  à laquelle  les  deux  corps 
sont  placés  l’un  par  rapport  à l’autre  et  de  l’intensité  de  la 
charge  électrique;  mais  il  est,  en  tout  cas,  toujours  plus  rap- 
proché de  l’extrémité  la  plus  voisine  du  corps  électrisé. 

Voici  une  expérience  d’un  physicien  allemand,  M.  Mohr,  qui 
x étudié  avec  beaucoup  de  soin  ce  sujet,  déjà  bien  éclairci  par 
les  recherches  de  Coulomb.  Le  cylindre  isolé  avait  65  centimè- 
tres de  longueur;  le  corps  électrisé  fut  placé  à la  distance  d’un 
centimètre  de  l’une  des  extrémités  du  cylindre;  le  point  neutre 
se  trouva  sur  la  surface,  à une  distance  d’un  centimètre  seule- 
ment de  cette  extrémité.  Ainsi  l’électricité  négative  (le  corps 
dec  Irisé  étant  positif)  n'occupait  qu’une  partie  de  la  surface  du 
cylindre  longue  d’un  centimètre,  tandis  que  la  positive  occupait 
l autre  partie,  longue  de  64  centimètres.  Une  augmentation 
dans  la  distance  respective  des  deux  corps,  comme  une  dimi- 
nution dans  la  charge  électrique  du  corps  électrisé,  aurait 
changé  ces  proportions  et  augmenté  l’espace  occupé  par  l’élec- 
tricité négative,  et  diminué  par  conséquent  celui  qu’occupait  la 
i.  B 
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positive,  sans  que  toutefois  jamais  ce  dernier  pût  cesser  d'être 

supérieur  au  premier. 

Dans  les  expériences  qui  précèdent , il  faut  avoir  soin  de  pla- 
cer le  corps  électrisé  à une  distance  suffisante  du  conducteur 
isolé  pour  qu'il  ne  passe  dans  le  second  aucune  portion  de  l'é- 
lectricité du  premier.  Si  en  effet  cette  distance  est  trop  petite, 
on  voit  partir  une  étincelle  entre  les  deux  corps,  preuve  qu’une 
partie  de  l’éleclricilé  de  l’un  a passé  dans  l’autre.  Il  peut  môme 
arriver,  si  l’air  est  humide,  que  ce  passage  d’électricité  ait  lieu 
graduellement  d’une  manière  invisible;  alors  le  corps  conduc- 
teur isolé  est  électrisé  par  communication , et  non  plus  par  in- 
fluence, ce  dont  on  s'aperçoit  facilement;  car  après  avoir  été 
soustrait  à l’influence  du  corps  électrisé,  au  lieu  de  revenir  à 
l’état  naturel , il  se  trouve  chargé  d'une  électricité  de  môme 
nature  que  celle  de  ce  corps. 

Mais,  si  en  prenant  les  précautions  nécessaires  pour  que 
cette  transmission  d’électricité  n’ait  pas  lieu , on  fait  commu- 
niquer avec  le  sol  le  conducteur  isolé  pendant  qu’il  est  sou- 
mis à l'influence,  on  le  trouve  chargé,  après  que  l'influence 
a cessé,  d’un  excès  d’électricité  de  nature  contraire  à celle  du 
corps  électrisé,  négative  si  celui-ci  est  positif.  Il  faut  avoir  soin 
seulement  de  supprimer  la  communication  du  conducteur  isolé 
avec  le  sol  avant  de  le  soustraire  à l'influence,  car,  sans  cela, 
son  électricité  négative  s’écoulerait  comme  la  positive. 

Une  remarque  importante  à faire,  c'est  que  le  corps  électrisé 
n’éprouve,  pendant  qu’il  électrise  par  influence  un  conducteur, 
d'autre  perle  de  son  électricité  que  celle  qui  résulte  de  l’imper- 
fection des  supports  isolants  et  du  contact  de  l’air  et  par  consé- 
quent celle  qu'il  subirait  s'il  était  seul.  C'est  ce  qu'il  est  facile 
de  constater  en  touchant  avec  le  plan  d'épreuve  le  corps  élec- 
trisé au  môme  point  avant  qu’il  ait  exercé  son  action  inductrice 
et  après  qu’elle  a eu  lieu. 

Ces  phénomènes  sont  une  conséquence  naturelle  de  la  théorie 
desdeux  fluideséleclriquesque  n<  >us  a vous  déjà  exposée.  Ces  deux 
fluides,  éminemment  subtils,  sont  doués  de  la  propriété  que  les 
luoléculesdel'un  attirent  les  molécules  de  l'autre,  tandis  que  les 
molécules  du  môme  fluide  se  repoussent  mutuellement.  Il  faut 
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admettre  qu’ils  préexistent  l’un  et  l’autre  dans  un  eorps  conduc- 
teur puisqu'on  peut  les  y faire  apparaître  sans  communiquer 
aucune  électricité  à ce  corps.  Mais  ils  y préexistent  en  propor- 
tion telle,  qu’abandonnés  à eux-mêmes,  ils  se  neutralisent  1 un 
1 autre  sans  cependant  se  détruire.  Ils  constituent  ce  qu’on  ap- 
pelle le  fluide  neutre,  et  le  corps  qui  ne  possède  que  ce  fluide 
est  dit  être  dans  l'état  électrique  naturel , tandis  qu’il  est  positif 
ou  vitré  s’il  possède  un  excès  d'électricité  positive,  négatif  ou 
résineux  s’il  possède  un  excès  d’électricité  négative. 

Uuand  on  présente  à un  conducteur  isolé  qui  est  à l’état  na- 
turel un  corps  électrisé  positivement,  l’électricité  positive  de  ce 
corps  décompose  le  fluide  neutre  du  conducteur,  attire  la  néga- 
tive et  repousse  la  positive.  Les  deux  électricités  pouvant  che- 
miner librement  dans  le  conducteur,  la  négative  se  porte  dans 
la  partie  la  plus  voisine  du  corps  électrisé  qui  l’attire,  et  la  po- 
sitive est  repoussée  dans  la  partie  la  plus  éloignée.  Mais  au 
moment  où  l’on  enlève  le  corps  électrisé,  les  deux  électricités 
développées  dans  le  conducteur  ne  sont  plus  soumises  qu’à  leur 
attraction  mutuelle,  et,  comme  elles  sont  en  égale  proportion, 
elles  se  neutralisent  et  reconstituent  le  fluide  neutre.  Si  on  tou- 
che le  conducteur  pendaut  qu’il  est  sous  l’influence  du  corps 
dectrisé,  son  électricité  positive,  chassée  dans  le  sol  parcelle  de 
même  nature  que  possède  le  corps  électrisé,  ne  se  retrouve  plus 
apres  que  l’influence  a cessé,  pour  reconstituer  avec  la  néga- 
tive le  fluide  neutre.  C’est  pourquoi  le  conducteur  présente  un 
excès  d’électricité  négative. 

Après  avoir  montré  comment  les  phénomènes  d’induction 
rentrent  dans  la  théorie,  revenons-y  encore,  soit  pour  les  étu- 
dier sous  différentes  formes,  soit  pour  expliquer  quelques  faits  * 
particuliers  qui  en  dépendent. 

J)  X.  Développement  de  l’éloctrletté  par  influence  dam 
plusieurs  conducteurs  successifs. 

Observons  d’abord  que  l’on  peut,  au  moyen  d’un  seul  corps 
électrisé,  développer  de  l’électricité  par  influence  dans  un  Irès- 
frand  nombre  de  conducteurs  isolés,  tels  que  des  cylindres  mé- 
talliques. On  n'a  qu’à  les  placer  les  uns  à la  suite  des  autres  sur 
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la  même  ligne,  de  manière  que  les  extrémités  de  chacun  d'eux 
soient  à la  même  distance  des  extrémités  de  celui  qui  le  précède 
et  de  celui  qui  le  suit.  On  approche  de  l’extrémité  antérieure 
du  premier  le  corps  électrisé,  par  exemple  une  sphère  métal- 
lique positive.  Aussitôt  chaque  cylindre  isolé  se  trouve  électrisé 
positivement  dans  celle  de  ses  extrémités  la  plus  éloignée  de 
la  sphère,  négativement  dans  l’extrémité  la  plus  rapprochée. 

Si  l’on  touche  avec  la  main  le  dernier  des  cylindres,  on  fait 
écouler,  dans  le  sol,  sou  électricité  positive,  et  il  arrive  le  plus 
souvent  que  l’électricité  négative  de  ce  dernier,  rendue  plus 
libre  par  le  départ  de  la  positive  qui  la  retenait,  se  réunit  à 
travers  l’air  sous  forme  d’étincelle  avec  la  positive  de  l’avant- 
dernier,  la  négative  de  celui-ci  avec  la  positive  du  suivant,  et 
ainsi  de  suite  jusqu'au  premier  dont  l’électricité  négative  se 
combine  avec  la  positive  de  la  sphère  électrisée.  Ces  étincelles, 
qui  s'échappent  ainsi  simultanément  à travers  l’air,  sont  un 
signe  de  la  neutralisation  des  électricités  contraires;  d’où  il 
résulte  que  chacun  des  corps  après  que  le  phénomène  a eu  lieu, 
est  revenu  à son  état  naturel.  Si  l’on  enlève  la  sphère  électrisée 
sans  avoir  fait  communiquer  avec  le  sol  aucun  des  cylindres,  la 
neutralisation  des  deux  électricités,  au  lieu  de  s’opérer  de  l’un 
à l’autre,  se  fait  dans  chacun  d’eux  séparément,  et  ils  se  retrou- 
vent encore  ainsi  dans  l’état  naturel,  sans  qu'il  y ait  eu  d’effets 
extérieurs  sensibles. 

$ 3.  1-lflVI*  «le*  pointe*  «Inn*  le*  phénomène*  «l'Induction  et 
dan*  la  machine  électrique. 

L’effet  des  pointes  dans  les  phénomènes  d’induction  est  très- 
remarquable.  Nous  avons  vu  que  la  forme  en  pointe  déter- 
mine, dans  la  partie  du  conducteur  qui  la  possède,  une  charge 
on  réaction  électrique  tellement  plus  considérable  que  dans  le 
reste  de  la  surface,  que  l’électricité  le  plus  souvent  s’en  échappe 
pour  se  porter,  soit  dans  l’air,  soit  sur  les  conducteurs  les  plus 
voisins.  Aussi  quand  on  présente  à un  conducteur  terminé  en 
pointe  et  isolé  un  corps  électrisé,  l’électricité  de  nature  con- 
traire, que  l'induction  développe  dans  le  conducteur,  s'accumu- 


Digitized  by  Google 


ÉLECTRICITÉ  PAR  IM  FLUENCE.  85 

lant  à sa  pointe,  en  sort  pour  neutraliser  à travers  l'air  celle  du 
corps  électrisé  ; c’est  ainsi  qu’on  peut  décharger  le  conducteur 
d'une  machine  électrique  ou  l’empêcher  de  se  charger,  en  lui 
présentant  à une  distance  de  20  à 30  centimètres  ou  plus  grande 
encore,  une  pointe  métallique  qu’on  tient  à la  main.  Dans  le 
jeu  de  la  machine  électrique  il  se  passe  un  phénomène  du  même 
genre.  Chaque  partie  du  plateau  de  verre  que  le  frottement  a 
électrisée  va  passer  successivement  devant  les  pointes  du  con- 
ducteur isolé  de  la  machine  dont  elle  décompose,  par  influence, 
l'électricité  naturelle,  attirant  la  négative  et  repoussant  la  po- 
sitive. La  négative  accumulée  aux  pointes  en  sort  pour  neutra- 
liser la  positive  du  plateau  qui,  passant  de  nouveau  entre  les 
coussins,  reprend,  par  le  frottement  qu’il  y éprouve,  l’électri- 
cité positive  qu’il  a perdue.  Quant  à l’électricité  positive  du 
conducteur,  privée  de  la  négative  qui  est  sortie  par  les  pointes, 
elle  ne  peut  reformer  du  fluide  neutre  et  reste  par  conséquent 
en  excès;  c’est  pourquoi,  après  un  certain  nombre  de  tours,  le 
conducteur  isolé  de  la  machine  se  trouve  chargé  d’électricité 
positive.  Ce  n’est  donc  point,  comme  on  le  dit  souvent  par  er- 
reur, l’électricité  positive  du  plateau  de  verre  qui  a passé  dans 
le  conducteur,  c’est  la  négative  du  conducteur  qui  est  sortie 
par  les  pointes  et  y a laissé  la  positive  avec  laquelle  elle  for- 
mait le  fluide  neutre  et  dont  elle  a été  séparée  par  l’influence 
du  plateau.  Cette  action  inductrice  continue  à accumuler  de 
l'électricité  positive  dans  le  conducteur  jusqu’à  ce  que  chaque 
point  de  la  surface  de  celui-ci  ait  une  réaction  égale  à celle 
qu'acquiert  chaque  point  de  la  surface  du  verre  par  son  frotte- 
ment contre  les  coussins.  En  effet,  lorsqu’on  a atteint  celte  li- 
mite, il  n’y  a pas  de  raison  pour  que  ce  ne  soit  pas  aussi  bien 
l’électricité  du  conducteur  qui  agisse  sur  le  plateau  que  l’élec- 
tricité du  plateau  sur  le  conducteur.  11  y a donc  équilibre  et  le 
rernducteur  ne  se  charge  plus  ; on  comprend  donc  que  la  charge 
du  conducteur  doive  être  d’autant  plus  forte  que  la  réaction 
électrique,  déterminée  sur  le  plateau  parle  frottement,  est  plus 
énergique;  énergie  qui  dépend  elle-même  de  la  qualité  du 
Terre,  de  celle  des  frottoirs,  de  la  manière  dont  ils  sont  plus  ou 
moins  bien  ajustés,  du  degré  de  sécheresse  de  l’air  et  du  plus 
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ou  moins  de  soins  qu’on  prend  pour  dessécher  et  nettoyer  la 
surface  du  plateau  lui-même. 

$ 4.  Action  à diotance  par  influence  «or  le»  électro»ropom. 

C’est  aussi  au  développement  de  l'électricité  par  influence 
qu’on  doit  rapporter  le  fait  qu’il  n’est  pas  nécessaire,  pour  agir 
sur  un  électroscope,  de  le  toucher  avec  un  corps  électrisé,  mais 
qu’il  suffit  d’en  approcher  ce  corps  à quelque  distance.  En  effet, 
celui-ci,  par  son  influence,  décompose  l’électricité  naturelle  de 
la  partie  métallique  de  l’électroscope  située  extérieurement,  at- 
tire, près  de  lui,  l’électricité  de  nom  contraire  à la  sienne  et 
repousse  celle  de  même  nom  dans  les  feuilles  d’or,  les  brins  de 
paille,  ou  autres  substances  légères  qui  sont  en  communication 
avec  cette  partie  métallique.  L’électroscope  se  trouve  ainsi 
chargé  pendant  qu’il  est  sous  l’influence  du  corps  électrisé  de  la 
même  électricité  que  celle  que  possède  ce  corps  ; mais  pour  qu’il 
la  conserve,  il  faut  alors  le  toucher  avec  le  corps  lui-même.  Ce- 
pendant, si  pendant  qu’il  est  soumis  à l’action  inductrice  on  le 
touche  avec  le  doigt  en  un  point  quelconque  de  sa  partie  métal- 
lique extérieure,  on  le  trouve  ensuite  chargé  d’une  électricité 
contraire  à celle  du  corps  électrisé,  pourvu  qu’on  ait  eu  soin 
d’ôter  le  doigt  avant  d’éloigner  ce  corps.  En  effet,  l’électricité 
de  même  nom  obéissant  à l’action  répulsive,  au  lieu  d’avoir  été 
chassée  dans  les  feuilles  d’or,  s’est  écoulée  dans  le  sol  par  l’in- 
termédiaire du  corps  et  du  doigt  de  l’observateur.  Il  est  donc 
resté  dans  l’instrument,  quand  il  a été  soustrait  à l’action  in- 
ductrice, un  excès  d’électricité  contraire  qui  a fait  diverger  ses 
feuilles  d’or.  C’est  une  manière  plus  expéditive  et  plus  com- 
mode de  charger  l’électroscope ; mais  il  faut,  quand  on  l’em- 
ploie, ne  pas  oublier  que  l’électricité  qu’il  accuse  est  de  nature 
contraire  à celle  du  corps  avec  lequel  on  agit  sur  lui. 

§ 5.  Klrrlrophorr. 

Un  instrument  fondé  sur  le  principe  du  développement  de 
l’électricité  par  influence  qui  peut,  avec  avantage,  remplacer 
dans  bien  des  cas  la  machine  électrique,  est  celui  imaginé  par 
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Voila  qui  l'a  nommé  èlectrophore . Il  se  compose  d'au  gâteau  de 
résine  coulé  dans  un  moule  circulaire  de  bois  ou  de  métal  d'un 
diamètre  quelconque.  Un  disque  de  métal  ou  de  bois,  revêtu 
d'étain  et  d'un  diamètre  moindre  que  celui  du  gâteau,  est  muni 
d'un  mancbe  isolant  fixé  à son  centre  perpendiculairement  à sa 
surface.  Ce  disque  est  entouré  d'un  rebord  arrondi,  afin  d’éviter 
les  arêtes  vives  par  lesquelles  l'électricité  ris- 
querait de  s’écouler  (fig.  43).  On  électrise  le 
gâteau  de  résine,  en  battant  sa  surface  avec 
une  peau  de  chat  ; puis  on  pose  sur  lui  le  dis- 
que métallique,  en  le  tenant  par  le  manche 
isolant,  on  le  touche  avec  le  doigt,  et  lors- 
qu'on l'enlève  on  le  trouve  chargé  d’élec- 
tricité positive.  On  peut  répéter  l’expérience  un  très-grand 
nombre  de  fois  et  même  à plusieurs  jours  de  distance,  sans 
qu’il  soit  nécessaire  d’électriser  de  nouveau  le  gâteau.  Celui-ci 
garde  très  longtemps,  à cause  de  sa  faculté  isolante  et  de  son 
peu  de  tendance  à attirer  l’humidité  de  l’air,  l’électricité  rési- 
neuse qu’on  a développée  sur  sa  surface.  11  faut  seulement 
«voir  soin  de  laisser  reposer  sur  lui  le  disque  métallique  dont 
l»  présence  empêche  la  déperdition  de  l’électricité  qui  résulte- 
rait du  contact  de  l'air.  Il  n'est  pas  nécessaire  d’ajouter  que 
c'est  l’ électricité  résineuse  du  gâteau  qui,  décomposant  l'élec- 
tricité naturelle  du  disque  métallique,  chasse  la  négative  dans 
le  sol  par  l’intermédiaire  du  doigt,  et  attire  la  positive  qu’on 
retrouve  dans  le  disque  dès  qu’on  l’enlève.  Si  on  le  soulève 
sans  l'avoir  préalablement  touché  avec  le  doigt,  on  le  trouve 
alors  chargé,  non  d'électricité  positive,  mais  d’une  certaine 
quantité  d’électricité  négative  qu’il  a prise  au  gâteau  par  sim- 
ple communication.  Cette  quantité  est  toujours  très-faible  à 
cause  de  la  difficulté  que  l’électricité  éprouve  à quitter  la  ré- 
sine. 

L'électricité  positive  dont  le  disque  se  charge  est  assez  éner- 
gique pour  donner  de  fortes  étincelles;  aussi  s’en  sert-on  pour 
enflammer  les  gaz  et  pour  un  grand  nombre  d’expériences.  On 
a même  un  appareil  nommé  lampe  électrique,  dans  lequel  un 
jel  d’hydrogène  est  enflammé  par  l'étincelle  que  donne  un 


Fig.  t3. 


Digitized  by  Google 


88  ÉLECTRICITÉ  STATIQUE. 

électrophore  dont  le  disque  métallique  est,  au  moyen  d’un  cor- 
don de  soie  fixé  au  robinet  qui  donne 
issue  au  gaz,  détaché  du  gâteau  de 
résine  par  le  même  mouvement  qui 
ouvre  le  robinet.  Un  conducteur  isolé 
que  vient  toucher  le  disque  quand  il 
est  soulevé  par  le  mouvement  du  ro- 
binet, est  terminé,  vers  le  jet  d’hvdro- 
gène,  par  une  pointe  fine  placée  vis- 
à-vis  , et  à une  très-petite  distance 
d'une  pointe  semblable,  communi- 
quant avec  le  sol.  C’est  entre  ces  deux 
pointes  que  passe  l’étincelle  électrique 
qui  rencontre  ainsi  et  enflamme  le  jet 
de  gaz  hydrogène.  Ce  gaz  est  lui- 
même  reproduit  dans  l’appareil , à 
mesure  qu’il  s’en  écoule,  au  moyen 
d’un  bâton  de  zinc  sur  lequel  agit  de 
1 eau  acidulée  par  de  l’acide  sulfurique  (fig.  44).  Il  faut  avoir 
soin  d électriser  de  temps  à autre,  avec  une  peau  de  chat,  le 
gâteau  de  résine  et  de  coller  sur  celui-ci  une  petite  bande  d’é- 
tain en  communication  avec  le  sol  et  que  touche  le  disque  mo- 
bile quand  il  repose  sur  le  gâteau  afin  de  perdre  son  électricité 
négative. 

S * B6I«*  do  l’Influence  dan*  le*  attractions  électrique*. 

Le  phénomène  primitif  de  l’électricité,  celui  de  l’attraction  des 
corps  légers  par  un  corps  électrisé,  est  un  véritable  phénomène 
d induction.  Il  n’y  a pas  d’attraction  pas  plus  que  de  répulsion 
entre  un  corps  électrisé  et  un  corps  qui  ne  l’est  pas;  il  n’y  en 
a qu  entre  des  corps  électrisés  tous  les  deux.  Aussi,  quand  on 
présente  un  bâton  de  cire  frotté  à des  corps  légers,  tels  que  des 
morceaux  de  papier  ou  des  balles  de  sureau,  le  bâton  de  cire 
décompose  leur  électricité  naturelle,  repousse  dans  le  sol  leur 
électricité  négative;  ceux-ci,  gardant  alors  un  excès  d’électri- 
cité positive,  obéissent  à l’attraction  que  doit  exercer  un  corps 
électrisé  négativement  sur  un  corps  électrisé  positivement. 


Fig-  44. 
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A l'appui,  on  peut  citer  les  faits  suivants  : le  premier,  c’est 
que  si  les  corps  légers  sont  d’une  matière  isolante,  ils  ne  sont 
pas  attirés  par  un  corps  électrisé , parce  que  leur  électricité 
naturelle  ne  peut  pas  être  décomposée  aussi  facilement  que 
lorsqu'ils  sont  conducteurs  ; le  second  fait,  c’est  que  si  les  brins 
de  papier  ou  les  autres  corps  légers  reposent  sur  une  surface 
isolante,  telle  qu’une  plaque  de  verre  ou  de  résine,  ils  ne  sont 
plus  aussi  facilement  attirés,  parce  que  celle  de  leurs  deux 
électricités  qui  est  repoussée  ne  peut  plus  les  quitter  pour  se 
rendre  dans  le  sol;  alors  l’autre  électricité  ne  peut  que  diffici- 
lement l'emporter  par  sa  puissance  attractive  sur  la  force  ré- 
pulsive de  la  première.  Pour  qu’il  n’y  ait  point  d'attraction  du 
tout,  il  est  nécessaire  que  les  corps  légers  soient  minces  et  pe- 
tits; des  balles  de  sureau,  si  leur  diamètre  dépasse  trois  ou 
quatre  millimètres,  sont  attirées  quand  on  approche  très-près 
d'elles  le  corps  électrisé,  lors  même  qu’elles  sont  placées  sur 
nne  surface  isolante,  parce  que  l’électricité  contraire  à celle 
que  possède  le  corps,  est  dans  une  partie  de  leur  surface  sensi- 
blement plus  rapprochée  de  ce  corps  que  celle  où  se  trouve  ac- 
cumulée l’électricité  de  même  nom. 

l'ne  expérience  assez  intéressante  et  assez  élégante,  qui  rentre 
dans  l’explication  que  nous  venons  de  donner,  consiste  à placer 
-ur  un  disque  de  métal,  muni  d’un  pied  qui  communique  avec 
le  sol , des  petites  balles  de  sureau  ou  de  liège,  de  recouvrir  le 


tout  d’une  cloche  de  verre  dont  la  partie  supérieure  ouverte  est 
manie  d’une  boite  à cuir  à travers  laquelle  passe  à frottement 
juste  une  tige  qui  porte  à sou  extrémité  infé-  jQ) 

rieure  un  disque  de  métal  semblable  au  pre- 
mier. On  place  ce  disque  à une  distance  de  10 
* iÜ  centimètres  du  premier;  on  arrive  dans  S \ 
chaque  cas  à trouver  par  le  tâtonnement  la  J 

distance  la  plus  convenable.  On  fait  commu-  . 1 

niquer  la  tige  et  par  conséquent  le  disque  l*.*.' 

‘npéneur  avec  le  conducteur  d’une  machine 
électrique  en  activité  (fig.  45);  l'électricité 
positive  attire,  par  l'effet  d’induction  que^F^j^^" 


Fig.  i5 


nous  venons  d'expliquer,  les  petites  balles  de  sureau  qui,  en 
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arrivant  en  contact  avec  la  surface  inférieure  du  disque  con- 
stamment positif,  se  déchargent  de  l'électricité  négative  qu'elles 
avaient  acquise  par  influence  et  en  prennent  de  la  positive 
par  communication  ; ce  qui  fait  qu'immédiatement  repoussées 
elles  retombent  sur  le  disque  inférieur  qui,  communiquant  avec 
le  sol,  leur  enlève  leur  électricité  positive.  Revenues  à leur 
état  naturel , leur  électricité  naturelle  est  de  nouveau  décom- 
posée, elles  sont  attirées  et  repoussées  encore;  elles  exécutent 
ainsi,  aussi  longtemps  que  l’électricité  de  la  machine  arrive  au 
disque  supérieur,  ces  mouvements  alternatifs  en  se  heurtant  de 
mille  manières.  Cette  expérience,  qui  semble  n'ètre  qu’un  simple 
jouet , doit  la  célébrité  dont  elle  jouit  à ce  qu’elle  a donné  nais- 
sance à une  théorie  de  la  grêle  imaginée  par  Volta  et  que  nous 
aurons  occasion  d'exposer  plus  loin.  On  peut 
faire  l'expérience  plus  simplement  en  se  ser- 
vant d’une  cloche  de  verre  dont  on  électrise 
la  surface  intérieure  en  touchant  ses  différents 
points  avec  le  conducteur  d' une  machine  élec- 
trique en  activité.  Puis  on  la  renverse  sur  une 
table  au-dessus  d’un  tas  de  petites  balles  de 
sureau  qui  se  mettent  aussitôt  à danser  dans 
l’intérieur  de  la  cloche,  attirées  et  repoussées 
Kig.  46.  qu’elles  sont  successivement  par  sa  surface 
qui,  à cause  de  sa  faculté  isolante,  garde  longtemps  l'électricité 
qu’on  lui  a donnée  (lig.  46). 

On  remplace  quelquefois  les  balles  de  sureau  par  des  mor- 
ceaux de  liège  auxquels  on  donne  une  forme  quelconque  ; par 
exemple,  celle  de  petits  bons  hommes;  c’est  ce  qu’on  nomme 
la  danse  des  pantins  ; il  suffît  daus  ce  cas  de  placer  deux  dis- 
ques dont  l'un  communique  avec  le  conducteur  de  la  machine, 
et  l’autre  avec  le  sol  parallèlement  l’un  à l’autre  à une  distance 
de  vingt  centimètres  environ,  mais  qui  peut  être  plus  ou  moins 
grande,  suivant  la  force  de  la  machine;  c’est  entre  ces  deui 
disques  que  s'opère  le  mouvement.  On  peut  également  rempla- 
cer les  pantins  par  une  feuille  d'or  battu  qu'on  voit  alors  volti- 
ger entre  les  disques  de  métal  ;fig.  47). 

LTn  appareil  fondé  sur  le  même  principe  et  qui  a quelque 


Digitized  by  Google 


ÉLECTRICITÉ  PAR  INFLIKNCE.  91 

importance , parce  qu'il  sert  daus  plusieurs  pays  à accuser  la 
présence  d’un  nuage  électrisé,  est  le  carillon 
tltciriqve  (fig.  48).  Une  petite  boule  métalli- 
que, fixée  à l’extrémité  d’un  cordon  de  soie 
dont  l'autre  extrémité  est  attachée  à un  sup- 
port horizontal  qui  fait  partie  de  l’appareil, 
est  suspendue  entre,  un  timbre  qui  communi- 
que avec  le  sol  et  un  timbre  semblable  qui  est 
mis  en  communication  par  son  support  avec 
la  source  d’électricité,  par  exemple,  le  conduc- 
teur de  la  machine  électrique;  la  petite  balle  F‘g- 
«cille  entre  les  deux  timbres  comme  la  balle  de  sureau  entre  les 
•leux  disques  et  elle  fait  entendre  par  ses  chocs 
répétés  une  suite  de  sous  musicaux.  Le  même 
appareil  porte  quelquefois  plusieurs  balles  de 
métal  semblables  à la  précédeute  et  pareille- 
ment suspendues,  ainsi  que  le  nombre  de  tim- 
bres nécessaires  pour  que  les  mouvements  de 
ra-et-vient  puissent  s’opérer.  Le  tout  est  dis- 
pose de  façon  qu’il  y ait  alternativement  un  tim-  Kig.  i«. 
bre  et  une  boule  de  métal , et  que  des  deux  timbres  entre  les- 
quels chaque  boule  se  trouve  placée,  l’un  communique  avec 
^ et  l'autre  avec  un  support  isolé  destiné  à lui  transmettre 
I électricité. 

8 Q«elqne*  effet*  remarquable*  de  l’électricité  pur 
Influence.  * 

l’armi  les  nombreuses  expériences  auxquelles  le  développe- 
ment de  l’électricité  par  influence  donne  naissance,  nous  cite- 
rons encore  quelques-unes  qui  ont  un  intérêt  d'application. 

A peu  de  distance  du  conducteur  d’une  machine  électrique 
eu  activité , on  fait  tomber  sur  un  plateau  isolé  en  communi- 
cation avec  un  électroscope , des  gouttes  d’eau  provenant  d'un 
récipient  métallique  que  l’on  tient  à la  main  ou  qu’on  fait  com- 
muniquer avec  le  sol  d’une  autre  manière.  Les  gouttes  d’eau 
*ccu?enl  après  leur  chute  une  électricité  de  nature  contraire  à 
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celle  du  conducteur.  Ce  même  effet  est  produit  d’une  manière 
encore  plus  sensible  en  dirigeant  sur  le  plateau  métallique  le 
jet  d’eau  d'une  fontaine  de  compression  qu’on  tient  à la  main, 
en  ayant  soin  que  le  jet  passe  près  du  conducteur  de  la  machine. 
Dans  ces  expériences,  les  gouttes  d'eau  qui  sortent  du  vase  ont, 
avant  de  se  séparer  du  jet , leur  électricité  naturelle  décom- 
posée par  l’influence  du  conducteur  ; leur  électricité  positive  est 
chassée  dans  le  sol,  la  négative  reste  dans  l’eau  et  affecte  par 
conséquent  l’électroscope.  M.  le  professeur  Bailli  a obtenu  le 
même  résultat  en  substituant  à l’électricité  de  la  machine, 
l’électricité  positive  dont  l’atmosphère  dans  les  jours  sereins 
est  constamment  chargée.  11  a recueilli  dans  un  récipient  isolé 
et  en  communication  seulement  avec  un  électroscope  les  gouttes 
d’eau  qui  tombaient  d'un  jet  d’eau  très-élevé,  et  il  les  a trou- 
vées chargées  d'électricité  négative;  c’était  un  effet  d’induction 
produit  par  l'électricité  positive  de  l’air.  11  est  probable  que 
l’électricité  négative  que  Volta,  Trallès  et  d'autres  physiciens 
ont  trouvée  dans  l’eau  qui  tombe  des  cascades  naturelles,  a la 
même  origine  et  qu’elle  n'est  pas  due,  comme  on  avait  paru  le 
croire,  à ce  que  le  globe  terrestre  lui-même  d’où  partent  ces 
gouttes  serait  négatif.  Du  moins  on  ne  peut  pas  tirer  cette  con- 
clusion de  l’observation  que  nous  venons  de  rapporter , puis- 
qu’elle s’explique  très-naturellement  par  la  seule  intervention 
de  l’électricité  positive  de  l'atmosphère. 

Parmi  les  effets  remarquables  d’influence  que  peut  exercer 
l’électricité  dont  l’air  est  constamment  chargé,  nous  citerons  en- 
core l’obsïrvation  faite  par  M.  Peltier,  qu'il  suffit  d'élever  ou 
d’abaisser  brusquement  un  électroscope  pour  le  charger  d’élec- 
tricité positive  ou  négative.  C'est  probablement  à la  même  cause 
que  doivent  être  attribués  les  phénomènes  électriques  observés 
récemment  par  M.  Palagi,  qui  a remarqué  qu’il  suffit  de  rappro- 
cher ou  d'éloigner  l'un  de  l'autre  deux  corps,  pour  les  charger 
d'électricité  négative  ou  positive.  Nous  reviendrons  sur  ce» 
expériences  en  nous  occupant  de  l’électricité  atmosphérique. 

Un  autre  effet  de  l'induction  électrique  assez  remarquable  est 
celui  que  présentent  les  corps  organisés  qui  y sont  soumis.  Gal- 
vani  a remarqué  le  premier  qu’une  grenouille  vivante  ou  tuée 
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depuis  moins  de  quatre  ou  cinq  heures,  suspendue  à quelque 
distance  du  conducteur  d’une  machine  électrique,  mais  sans 
communication  directe  avec  lui,  éprouve  de  vives  commotions 
quand  on  charge  le  conducteur,  et  encore  plus,  quand,  après  qu'il 
a été  électrisé,  on  le  décharge  eu  tirant  une  étincelle.  Ces  commo- 
tions sont  dues,  la  première  à la  décomposition  de  l’électricité 
naturelle  qui  se  fait  dans  le  corps  de  l’animal  par  l’influence  de 
l’électricité  positive  de  la  machine , la  seconde  bien  plus  vive , 
à la  recomposition  subite  des  deux  électricités  qui  s’opère  dans 
la  grenouille  elle-même  quand  la  cause  de  l'induction  vient  à 
cesser  brusquement  par  la  décharge  du  conducteur  de  la  ma- 
chine. Les  commotions  de  cette  espèce  qui  impriment  au  corps 
de  l'animal  comme  une  sorte  de  convulsion  s’appellent  choc  en 
retour.  En  présence  d’une  puissante  machine,  un  homme  éprouve 
des  secousses  analogues;  lorsque  deux  personnes  sont  placées 
près  du  conducteur,  si  l’une  tire  des  étincelles,  l’autre  éprouve 
chaque  fois  à l'instant  même  une  violente  commotion  sans 
qu'aucune  trace  d’électricité  ne  passe  entre  elle  et  le  conduc- 
leur;  c’est  là  encore  l’effet  du  choc  en  retour  ; quand  nous  nous 
occuperons  des  effets  de  la  foudre,  nous  verrons  qu’un  nuage 
orageux  peut  agir  de  la  même  manière  et  foudroyer  aussi  bien 
par  le  choc  en  retour  que  par  le  choc  direct. 

Indépendamment  de  cet  effet,  une  personne  placée  près  du 
conducteur  d'une  machine  électrique  éprouve  pendant  qu'on  la 
charge  des  sensations  extraordinaires  au  visage  et  aux  mains; 
ses  cheveux  se  hérissent  plus  ou  moins  fortement , une  toile 
d'araignée  semble  couvrir  son  visage;  ces  effets  sont  tous  dus 
à la  décomposition  de  l’électricité  naturelle  du  corps  de  l’obser- 
vateur par  l'influence  à distance  et  à l’écoulement  des  deux 
électricités  séparées , l’une  dans  le  sol,  l’autre  à travers  l’air 
vers  le  conducteur  électrisé. 
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5 1.  Principe  de*  électricité*  dl**imaléea. 

Nous  avons  étudié,  dans  le  chapitre  précédent,  les  effets  d’in- 
duction en  ne  nous  occupant  que  du  corps  sur  lequel  elle  s'o- 
père. Mais  celui  qui  la  produit  éprouve  lui-même  un  genre 
d'influence  qui  résulte  de  l'actiou  qu'exerce  sur  sa  propre  élec- 
tricité l’électricité  qu’il  a développée  dans  le  conducteur  rap- 
proché. Cette  double  influence  mutuelle  des  deux  électricités 
donne  naissance  aux  phénomènes  de  l’électricité  dissimulée. 
Nous  nous  servirons,  pour  les  étudier,  d'un  appareil  composé 
■de  deux  disques  métalliques  parfaitement  semblables,  de  20  a 
30  centimètres  de  diamètre,  placés  verticalement  chacun  sur  ua 
support  isolant  en  verre  ; les  deux  supports  sont  eux-mêmes  fixés 
par  leur  extrémité  inférieure  sur  une  pièce  mobile  à coulisse, 
de  telle  façon  qu’avec  une  manivelle,  ou  par  tout  autre  moyen, 

on  peut  éloigner  ou  rapprocher 
aussi  près  que  possible  les  deui 
disques,  dont  les  faces  demeu- 
rent toujours  parfaitement  paral- 
lèles. Chaque  disque  porte  ua 
électroscope  à balles  de  sureau. 
Nous  appellerons  l’un  des  dis- 
flR'  ques  A et  l’autre  B (fig.  49).  Ou 

électrise  A et  on  approche  B,  dont  l'électricité  naturelle  est  aus- 
sitôt décomposée  par  l’influence  de  À,  que  nous  supposerons 
positif.  On  touche  B avec  le  doigt  pour  donner  issue  à son  élec- 
tricité positive;  aussitôt  l’éleetroscope  de  B cesse  de  diverger,  et 
celui  de  A n’éprouve  plus  qu’une  divergence  très-faible.  Mais 
si  1 on  éloigne  A et  B l’un  de  l’autre  en  ayant  soin  de  ne  pas  les 
toucher,  on  voit  aussitôt  les  deux  électroscopes  diverger  forte- 
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ment;  celui  de  B indique  de  l’électricité  négative,  celui  de  A de 
la  positive.  On  rapproche  de  nouveau  les  deux  disques  l’un  de 
l'autre;  de  nouveau  la  divergence  de  l’électroscope  de  B cesse, 
et  celle  de  l’électroscope  de  A diminue.  Le  même  phénomène 
peut  se  reproduire  plusieurs  fois,  si  l’air  est  bien  sec  et  les  sup- 
ports bien  isolants  ; car,  sans  cette  précaution , la  déperdition 
Je  l'électricité  dont  les  disques  sont  chargés  s’opérerait  rapide- 
ment, et  les  effets  cesseraient  bien  vite.  La  disparition  de  l’élec- 
tricité totale  de  B et  de  la  plus  grande  partie  de  celle  de  A n’est 
qu'apparente,  puisqu'il  suffit  d’éloigner  les  deux  disques  l’un 
Je  l'autre  pour  que  ces  deux  électricités  reparaissent  avec  toute 
leur  intensité;  aussi  on  dit  qu’elles  sont  dissimulées  quand  elles 
sont  dans  cet  état  latent  qui  résulte  de  la  proximité  des  disques. 
Cet  état  est  attribué  à la  tendance  que  les  deux  électricités  au- 
raient à se  porter  l’une  vers  l’autre  en  vertu  de  leur  attraction 
mutuelle,  tendance  à laquelle  elles  ne  peuvent  obéir  à cause  de 
la  résistance  qu’oppose  à leur  réunion  la  couche  d’air  isolante 
interposée,  mais  qui  les  porte  en  entier  sur  les  portions  des  sur- 
faces des  deux  disques  qui  sont  en  regard;  elles  sont  comme 
neutralisées  l’une  par  l’autre;  nous  disons  comme , parce  que  si 
dles  étaient  en  effet  neutralisées  elles  ne  reparaîtraient  plus 
'éparéroent  quand  on  éloignerait  les  deux  disques.  Le  nom 
J électricités  dissimulées  qu’on  a donné  à cet  état,  pour  le  dis- 
'iogoer  de  celui  d'électricités  neutralisées,  n’exprime,  en  réa- 
lité, qu’un  fait  qui  découle  immédiatement  du  principe  du  dé- 
veloppement de  l’électricité  par  influence.  Aussi  aurions-nous 
pu  nous  borner  à le  signaler  dans  le  chapitre  précédent,  si  l’im- 
portance des  deux  instruments,  dont  il  est  l’origine,  ne  nous 
•vajt  pas  engagé  à leur  consacrer  un  chapitre  distiuct. 

Nous  avons  dit  que  tandis  que,  à l’état  dissimulé,  la  totalité 
Je  l'électricité  de  B n'était  plus  sensible,  une  petite  partie  de 
'die  de  À restait  apparente.  On  nomme  cette  portion  Y électri- 
fié libre.  Elle  provient  de  ce  que  A n’a  pu , à cause  de  la  dis- 
tance qui  le  sépare  de  B,  développer  par  influence  dans  B une 
quantité  d’électricité  négative  aussi  considérable  que  celle  qu’il 
P°**ede  lui-même.  Il  en  résulte  que,  tandis  que  cette  dernière 
Peut,  malgré  la  distance  et  parce  qu’elle  est  la  plus  forte,  dissi- 
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muler  toute  la  négative  de  B,  celle-ci,  plus  faible,  ne  peut,  à 
sou  tour,  dissimuler  toute  la  positive  de  À;  il  en  reste  donc  sur 
A une  certaine  proportion  qui  n'est  pas  dissimulée,  mais  qui 
sert,  avec  celle  qui  l’est,  à dissimuler  toute  l’électricité  négative 
de  B.  On  touche  A avec  le  doigt;  aussitôt  la  petite  quantité  d’é- 
lectricité libre  qu'il  possédait  disparaît  ; la  dissimulée  ne  s’écoule 
point  dans  le  sol,  étant  retenue  par  l’action  de  B;  au  même  in- 
stant où  l’électroscope  de  A cesse  de  diverger,  celui  de  B diverge 
à son  tour,  preuve  que  l’électricité  de  B n’est  plus  dissimulée 
en  totalité,  ce  qui  provient  de  ce  que  A a perdu  une  partie  de 
son  électricité.  Une  partie  de  l’électricité  de  B est  ainsi  devenue 
libre  à son  tour,  sans  toutefois  qu’il  y ait  eu  diminution  dans 
la  quantité  totale  d’électricité  que  possédait  ce  disque,  quantité 
qui  continue  à dissimuler  la  même  proportion  de  celle  de  A. 
Cette  proportion  est  devenue  la  totalité  depuis  qu’on  a ôté  à A 
sa  partie  libre.  Si  maintenant  on  touche  B,  on  enlève  la  partie 
de  l’électricité  qui  était  devenue  libre  sur  ce  corps;  alors  une 
partie  de  celle  qui  était  dissimulée  sur  A par  l’action  de  la  tota- 
lité de  l’électricité  de  B devient  libre  : ce  double  effet  se  maui- 
feste  par  l’absence  des  divergences  dans  l’électroscope  de  B et 
l’apparition  d’une  légère  divergence  dans  celui  de  A.  On  peut 
encore  ôter  à A cette  nouvelle  dose  d’électricité  libre  et  en  faire 
naître  immédiatement  une  sur  B,  puis  toucher  encore  B,  et  ainsi 
de  suite,  jusqu’à  ccqu’ayant  ainsi  graduellement  fait  passer  toute 
l’électricité  dissimulée  de  chacun  des  disques  à l’état  de  liberté 
par  de  petites  doses  successives,  on  les  ait  complètement  dé- 
chargés. C’est  ce  qu’ou  appelle  la  recomposition  lente  des  deui 
électricités.  La  recomposition  subite  est  celle  qui  a lieu  quand, 
en  réunissant  les  deux  disques  par  les  deux  branches  d’un  exci- 
tateur, on  permet  aux  deux  élëctricités  dissimulées  de  se  réunir 
immédiatement  à travers  une  couche  mince  d'air,  ce  qu’elles 
font  en  donnant  naissance  à une  étincelle  qui  jaillit  avec  beau- 
coup d’éclat  et  de  bruit. 

La  dissimulation  des  électricités  est  d'autant  plus  complète 
que  les  disques  sont  plus  rapprochés  l’un  de  l’autre,  ce  qui  tient 
à ce  que  l'attraction  mutuelle  des  deux  électricités  devient  d’au- 
tant plus  forte  que  la  distance  est  plus  faible.  Mais  il  faut  laisser 
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une  couche  d’air  suffisamment  isolante,  et  par  conséquent  suffi- 
samment épaisse,  pour  s'opposer  à la  réunion  directe,  sous  forme 
detincelle,  des  deux  électricités  opposées.  Aussi  la  distance  à la- 
quelle on  peut  approcher  les  deux  disques  l’un  de  l’autre  dépend- 
elle  de  l'intensité  de  la  charge  électrique  donnée  à A et  du  degré 
d'humidité  de  l’air  et  par  conséquent  de  sa  faculté  isolante. 

Toutefois,  on  peut  obtenir  des  effets  beaucoup  plus  prononcés 
eD  remplaçant  la  couche  d’air  par  une  substance  telle  que  le 
verre  on  la  résine  parfaitement  isolante,  lors  même  qu’elle  est 
en  lame  très-mince.  11  est  facile  alors  d’approcher  les  disques  à 
une  très-petite  distance  l'un  de  l’autre,  sans  que  l’on  risque 
d'opérer  la  neutralisation  des  deux  électricités.  Il  en  résulte 
que  A développe  par  induction  dans  II  une  beaucoup  plus 
grande  quantité  d'électricité  négative  ; et  à son  tour,  une  beau- 
coup plus  forte  proportion  de  l'électricité  de  A est  dissimulée. 
Dans  l'application,  le  choix  de  cette  substance  isolante  et  l’é- 
paisseur à lui  donner  dépendent  du  but  qu’on  se  propose.  Ce 
but  est  double  et  a donné  naissance  aux  deux  appareils  connus 
sous  le  nom  de  condensateur  et  de  bouteille  de  Leyde.  Commen- 
çons par  exposer  le  principe  commun  sur  lequel  ils  reposent; 
nous  passerons  ensuite  aux  différences  qui  les  caractérisent 
quant  au  but  et  par  conséquent  quant  à la  forme  qu’on  leur  a 
donnée. 

$ *.  Théorie  du  eondrnauteur  et  de  la  bouteille  de  l.ejde. 


Nous  avons  vu  qu’avec  une  machine  électrique,  un  conduc- 
teur ne  peut  prendre  une  charge  électrique  plus  forte  que  celle 
qui  imprime  aux  différents  points  de  sa  surface  une  réaction 
électrique  égale  à celle  du  plateau.  Il  en  est  de  même  avec 
toute  source  d’électricité.  La  charge  varie  donc  avec  la  réaction 
électrique  de  la  source,  mais  on  peut  augmenter  la  quantité 
totale  d’électricité  accumulée  sur  un  conducteur  isolé  par  l’effet 
d une  même  source  en  étendant  la  surface  de  ce  couducteur. 
En  effet,  comme  l’électricité  dont  est  chargé  un  couducteur 
peut  lüirement  s’y  mouvoir,  il  suffit  d’en  toucher  un  point  pour 
qu'elle  s'y  porte  toute,  et  comme  chaque  élément  de  la  surface 
l.  7 
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a la  même  réaction  électrique , savoir  celle  de  la  source,  plus 
cette  surface  sera  étendue,  plus  il  y aura  d’éléments  lyanl  U 
même  réaction  électrique , plus  par  conséquent  sera  considé- 
rable la  somme  totale  d'électricité.  C’est  d’après  ce  principe 
que  Yolta  avait  imaginé  un  système  de  conducteurs  électriques 
terminés  par  des  demi-sphères,  et  suspendus  au  moyeu  de  cor- 
dons de  soie  isolants  ; il  les  mettait  en  communication  avec  le 
conducteur  d’une  machine  électrique  en  activité,  et  il  accumu- 
lait ainsi  par  le  moyen  d’une  même  machine  une  quantité 
d’électricité  d'autant  plus  grande  que  l’ensemble  de  ces  con- 
ducteurs présentait  une  surface  plus  considérable  : il  nommait 
ces  conducteurs  conducteurs  secondaires.  Ce  procédé  avait  l'in- 
convénient d’exiger  un  développement  embarrassant  de  con- 
ducteurs, en  outre  celui  de  répartir  une  quantité  donnée  d’é- 
lectricité sur  une  très-grande  surface,  et  de  l’exposer  par  là  à 
une  déperdition  rapide  par  le  coutact  de  l’air.  Le  principe  des 
électricités  dissimulées  a fourni  le  moyen  d’atteindre  le  même 
but,  tout  en  évitant  les  inconvénients  que  nous  venons  d'indi- 
quer, et  cela  en  permettant  d’accumuler  sur  une  même  surface 
une  quantité  d’électricité  plus  considérable  que  celle  dont  elle 
se  chargerait  naturellement. 

Pour  bien  concevoir  la  manière  dont  on  obtient  ce  résultat, 
reprenons  l’appareil  qui  nous  à servi  à démontrer  le  principe 
et  mettons  le  disque  A en  communication  avec  la  source  d’élec- 
tricité. Chacun  des  points  de  ce  disque  prendra  une  réaction 
électrique  égale  à celle  de  la  source  ; approchons  le  disque  B et 
touchons-le  avec  le  doigt.  Aussitôt,  conformément  à ce  que 
nous  avons  vu,  la  plus  grande  proportion  de  l'électricité  de  A 
sera  dissimulée,  il  n’y  restera  qu’une  quantité  libre  qui,  se  ré- 
pandant sur  toute  la  surface,  y déterminera  en  chacun  de  ses 
points  une  réaction  électrique  bien  inférieure  à la  primitivp  ; 
mais  A,  en  communication  avec  la  source,  pourra  y reprendre 
de  l’électricité  en  quantité  suffisante  pour  que  la  réaction  élec- 
trique, en  chacun  des  points  de  sa  surface,  devienne  de  nou- 
veau égale  à celle  de  la  source;  nouvelle  décomposition  de 
l’électricité  naturelle  de  B,  nouvelle  dissimulation  de  celle  de 
A ; à chaque  opération  la  quantité  qui  demeure  libre  de- 
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vient  plus  grande  parce  que,  comme  elle  est  une  même  pro- 
portion de  l’électricité  totale  pour  une  même  distance  des  deux 
disques,  plus  la  quantité  absolue  ou  totale  devient  considé- 
rable, plus  la  quantité  proportionnelle  s'accroît  aussi.  Lors 
donc  que  cette  quantité  libre  est  devenue  telle,  qu’à  elle 
seule  elle  donne  à chacun  des  points  du  disque  A une  réaction 
électrique  égale  à celle  de  la  source,  alors  on  est  parvenu  à la 
limite  de  l'accumulation  possible.  Le  disque  A contient,  dans 
ce  moment,  une  quantité  d'électricité  totale  composée  de  deux 
éléments,  savoir  : la  portion  dissimulée  et  la  portion  libre  dont 
la  réaction  est  égale  à celle  de  la  source  et  qui  serait  celle  dont 
le  disque  se  serait  chargé,  s’il  n’avait  pas  été  sous  l'influence  de 
B,  c’est-à-dire  s’il  était  resté  dans  les  conditions  ordinaires. 

Un  a donc  réussi  à condenser  dans  A une  quantité  d’électri- 
cité beaucoup  plus  considérable  que  celle  qu’on  y aurait  accu- 
mulée en  le  mettant  simplement  en  communication  avec  la 
source.  Il  suffit  ensuite  d’éloigner  A de  B pour  rendre  libre  la 
partie  dissimulée  qui  s’ajoute  alors  à celle  qui  ne  l'est  pas  et 
pour  obtenir  ainsi  sur  chaque  élément  de  la  surface  de  A, 
une  réaction  électrique  bien  supérieure  à celle  de  la  source  avec 
laquelle  pourtant  on  la  charge.  Le  pouvoir  condensant  de  l'ap- 
pareil est  le  rapport  qui  existe  entre  la  quantité  totale  d’électri- 
cité dont  se  charge  le  plateau  quand  il  est  sous  l’influence  de 
B et  celle  dont  il  se  charge  quand  il  n’est  pas  sous  cette  in- 
fluence. Four  obtenir  ce  rapport  il  suffit  de  déterminer  uvec  le 
plan  d'épreuve  et  la  balance  de  torsion,  la  réaction  électrique 
d'un  point  de  la  surface  de  A quand  sous  l’influence  de  B il  n’y 
i qu’une  faible  portion  de  son  électricité  qui  soit  libre  et  quand 
hors  de  cette  influence,  la  totalité  de  l'électricité  dont  il  est 
chargé  est  devenue  libre.  Ce  mode  de  détermination  ne  peut 
pas  s'appliquer  au  cas  où  l’électricité  que  l’appareil  possède  est 
tres-faible,  cas  le  plus  important;  car  la  portion  qui  est  libre 
est  trop  peu  considérable  pour  que  le  plan  d’épreuve  puisse  en 
être  sensiblement  affecté.  Dans  ce  cas  il  vaut  mieux,  quand  on 
a séparé  les  deux  disques,  les  toucher  successivement  avec  le 
plan  d'épreuve  et  déterminer  ainsi  le  rapport  qui  existe  entre 
leurs  charges  totales.  Au  moyen  de  ce  rapport  et  par  un  calcul 


Digitized  by  Google 


100  ÉLECTRICITÉ  STATIQUE, 

très-simple,  on  arrive  à trouver  celui  qui  existe  entre  l'électri- 
cité totale  dont  le  disque  A est  chargé  et  la  quantité  d’électricité 
qu’il  conserve  à l’étal  libre  quand  il  est  sous  l’iufluence  de  B; 
ce  qu’on  voulait  connaître  *. 

Le  pouvoir  condensant  est  d’autant  plus  grand,  que  la  cou- 
che isolante  qui  sépare  les  deux  disques  est  plus  mince  ; mais 
il  ne  faut  pas  qu’elle  soit  assez  mince  pour  que  les  électricités 
puissent  se  réunir  à travers  cette  couche.  C’est  ici  qu’il  faut 
distinguer  les  deux  buts  qu’on  se  propose  avec  les  appareils 
condensateurs.  L’un  de  ces  buts  est  de  chercher  à rendre  sen- 
sibles, par  leur  action  sur  l’électroscope,  des  sources  d’électri- 
cité dont  la  réaction  serait  trop  faible  pour  agir  directement 
sur  lui  ; il  faut  donc  une  couche  isolante  aussi  mince  que  pos- 
sible, parce  que  d’une  part  il  faut  que  la  condensation  soit  la 
plus  forte  possible  et  que  d’autre  part  on  ne  risque  pas,  si  la 
matière  de  la  couche  est  très-isolante,  que  les  deux  électricités 
soient  assez  intenses  pour  vaincre  sa  résistance;  ce  genre  d’ap- 
pareil a pris  le  nom  particulier  de  condensateur.  Le  second  but 
est  d’accumuler,  avec  une  source  donnée  aussi  puissante  que 
possible,  une  quantité  d’électricité  aussi  considérable  qu’on  le 
peut,  afin  de  produire  de  grands  effets.  11  faut  alors  que  la 
couche  isolante  soit  assez  épaisse  et  Isolante  pour  opposer  un 
obstacle  suffisant  à la  tendance  énergique  qu’ont  les  deux 
électricités  à se  réunir.  On  emploie  dans  ce  cas  du  verre,  parce 
que  sa  structure  homogène  fait  qu’on  ne  court  pas  le  risque 
qu’il  présente,  comme  une  couche  mince  de  vernis  isolant,  des 
solutions  de  continuité  et  parce  qu’en  même  temps  il  conserve, 
lors  même  qu’il  est  très-mince,  sa  faculté  isolante.  Ce  second 
genre  d’appareil  se  nomme  , suivant  la  forme  particulière 
qu’on  lui  donne,  tableau  magique  ou  bouteille  de  Leyde. 

§ 3.  Condensateur. 

Le  condensateur  a été  imaginé  par  Volta  ; il  a été  primitive- 
ment formé  d’un  disque  en  bois  recouvert  de  taffetas  gommé  et 

1 Voyi,  pour  le»  développements  mathématiques  relatifs  à I électricité  con- 
densée, la  note  B. 
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d'un  disque  métallique  muni  d’un  manche  isolant  qu'on  pose 
sur  le  disque  en  bois.  Le  plateau  métallique  est  mis  en  commu- 
nication avec  la  source  d'électricité;  il  joue  le  rôle  du  disque  A, 
le  plateau  en  bois  joue  celui  du  disque  B,  et  le  taffetas  gommé 
est  la  couche  isolante  mince  qui  empêche  la  recomposition  im- 
médiate des  deux  électricités  accumulées  sur  les  deux  plateaux. 
Ouand  le  plateau  métallique  a été  chargé  on  l'enlève  et  on  le 
porte  à l’électroscope  qui  indique  la  nature  et  jusqu’à  un  cer- 
tain point  l'intensité  de  l’électricité  de  la  source. 

Le  condensateur  le  plus  généralement  usité  est  celui  à 
lame  d'or  ainsi  nommé,  parce  qu’il  est  adapté  à un  électros- 
cope  à lames  d’or  (fig.  50).  11  se  compose 
de  deux  plateaux  métalliques  bieu  dressés 
de  15  centimètres  au  moins  et  de  30  au 
plus  de  diamètre.  L’un  de  ces  plateaux  est 
vissé  sur  le  prolongement  extérieur  de  la 
tige  métallique  de  l’électroscope  qui  porte 
les  feuilles  d’or;  l’autre  est  muni  d'un 
manche  isolant  fixé  verticalement  à son 
centre  et  est  placé  sur  le  premier  de  ma- 
nière à le  recouvrir  exactement.  Les  deux 
plateaux  ont  été  enduits  sur  leur  sur- 
face de  contact  de  plusieurs  couches  ap- 
pliquées successivement,  d’un  vernis  très- 
liquide  formé  par  la  dissolution  de  la 
gomme  laque  dans  l’alcool.  Ce  vernis,  en 
«cbant,  forme  une  pellicule  dont  l’épaisseur  n'est  pas  d’un 
dùueme  de  millimètre,  mais  qui  est  suffisante  pour  empêcher 
la  recomposition  des  électricités,  lorsque  celles-ci  ne  sont  pas 
tres-fortes.  Les  plateaux  sont  ainsi  presqu’en  contact,  et  la  con- 
densation de  l’électricité  est  aussi  grande  que  possible;  aussi 
le  pouvoir  condensant  de  ces  appareils  est-il  très-considérable; 
mais  il  ne  peut  supporter  que  de  très-faibles  charges  qui  sont 
relies,  au  reste,  qu’il  est  destiné  à recevoir.  Il  est  important 
que  les  deux  plateaux  soient  adaptés  l’un  à l'autre  aussi  bien 
que  possible  et  par  conséquent  que  leur  surface  soit  bien  plane. 
La  grandeur  de  ces  surfaces  a,  par  cette  raison,  une  limite 


Fig.  50. 
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qu'il  est  impossible  de  dépasser,  parce  que  la  construction  en 
deviendrait  trop  difficile,  vu  la  condition  que  nous  venons  d'in- 
diquer; la  manœuvre  en  serait  aussi  assez  pénible,  car  il  faut 
pouvoir  enlever  facilement  le  plateau  supérieur  et  avoir  soin 
de  l’enlever  perpendiculairement  sans  exercer  contre  l’autre 
un  frottement  qui  serait,  par  lui-mème,  une  source  d’électricité 
et  troublerait  par  conséquent  les  résultats.  Toutefois  ces  ré- 
serves une  fois  faites,  il  est  avantageux  d'avoir  la  plus  grande 
surface  possible,  puisque  la  quantité  d’électricité  accumulée 
est  proportionnelle  à cette  surface.  L’expérience  a démontré 
qu’on  ne  peut,  sans  tomber  dans  les  inconvénients  que  nous 
venons  de  signaler,  dépasser  30  centimètres  de  diamètre.  Les 
plateaux  sont  ordinairement  en  laiton,  et  si  c’est  possible,  en 
laiton  doré,  afin  d’être  protégés  contre  l’action  chimique  de 
l’air  humide,  des  vapeurs  et  des  liquides  avec  lesquels  ils  peu- 
vent se  trouver  en  contact.  Quelquefois  on  trouve  des  signes 
électriques  en  séparant  les  deux  plateaux  lors  même  qu’il  n’y  a 
eu  aucune  source  électrique  en  communication  avec  l’un  ou 
avec  l’autre.  Cette  erreur  est  due  à une  petite  quantité  d’élec- 
tricité provenant  des  expériences  précédentes  qui  a pénétré 
dans  les  couches  de  vernis  et  ne  s’en  dégage  que  difficilement. 
Il  faut  pour  l'enlever  placer  entre  les  deux  disques  une  feuille 
d'étain  très-mince  et  la  laisser  jusqu'à  ce  qu’on  se  soit  assuré 
qu’après  avoir  été  mis  en  contact  immédiat  l'un  avec  l’autre, 
les  plateaux  ne  dégagent,  par  le  fait  seul  de  leur  séparation, 
aucune  trace  d’électricité.  Il  est  essentiel  de  toujours  constater 
cette  absence  de  signes  électriques  spontanés  avant  de  faire  une 
expérience. 

On  met  en  général,  pour  plus  de  commodité,  la  source  d’é- 
lectricité en  communication  avec  le  plateau  supérieur  du  con- 
densateur, qu’on  nomme  le  collecteur,  et  on  louche  avec  le 
doigt  le  plateau  inférieur.  Quand  on  sépare  les  deux  plateaux, 
c’est  l’électricité  devenue  libre  du  plateau  inférieur  qui  affecte 
l’électroscope;  or,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  qu’elle  est  de 
nature  contraire  à celle  du  supérieur,  et  par  conséquent  a celle 
de  la  source  soumise  à l’expérience.  Avant  de  recommencer 
une  seconde  expérience,  il  ne  faut  pas  oublier  de  décharger,  en 
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les  touchant  avec  le  doigt,  les  deux  plateaux  également,  et,  en 
général,  il  ne  faut  jamais  les  laisser  chargés,  surtout  quand  ils 
sont  en  contact,  parce  que  l’électricité  qu’ils  conservent  pénètre 
dans  les  couches  de  vernis  d’où  nous  avons  vu  qu’il  est  très- 
diflicile  de  la  chasser. 

Nous  sommes  entrés  dans  des  détails  minutieux  sur  le  con- 
densateur, parce  que  c'est  un  des  appareils  les  plus  usuels  et 
en  mémo  temps  les  plus  délicats  de  l’électricité;  c’est  par  son 
secours  que  Yolta  a réussi  à montrer  qu’une  plaque  de  zinc, 
tenue  à la  main  et  mise  en  contact  avec  le  plateau  supérieur,  le 
chargeait  d'électricité  négative,  expérience  qui  a été  l’origine 
de  la  découverte  de  la  pile  voltaïque.  Quand  on  fait  cette  ex- 
périence, il  faut  avoir  soin  que  la  plaque  de  zinc  soit  bien  déca- 
pée, surtout  dans  les  points  où  elle  touche  le  disque.  On  peut 
egalement  charger  le  plateau  d'électricité  positive  en  interpo- 
sant entre  le  plateau  et  la  plaque  de  zinc,  qu'on  tient  toujours 
à la  main,  une  rondelle  de  drap  ou  de  carton  légèrement  hu- 
mectée avec  de  l'eau  salée.  Dans  les  deux  cas,  il  ne  faut  pas 
négliger  de  loucher  le  plateau  inférieur  avec  une  des  mains, 
pendant  que  de  l’autre  ou  tient  la  plaque  de  zinc  sur  le  plateau 
supérieur. 

L'expérience  que  nous  venons  de  citer  et  les  autres  expériences 
délicates  auxquelles  sert  le  condensateur  exigent  que  l'air  de  la 
liuunhre  où  l'on  opéré  soit  aussi  sec  que  possible,  ou  que  du 
moins  l’élcctroscope  et  toutes  les  pièces  qui  le  composent  soient 
bien  à l'abri  de  l’humidité.  C’est  dans  ce  but  qu'on  recouvre 
h tout  d'une  cage  de  verre  dans  l’intérieur  de  laquelle  on 
place,  pour  opérer  le  dessèchement,  du  chlorure  de  calcium. 

M.Peclet  a augmenté  encore  la  sensibilité  du  condensateur  en 
y ajoutant  un  troisième  plateau  interposé  entre  les  deux  autres, 
et  il  a nommé  son  appareil  condensateur  multiplicateur  (tig.oi). 
Le  plateau  inférieur  est , comme  précédemment,  vissé  sur  l’é- 
lectroscopc;  le  second  est  muni  d'un  manche  isolant,  et  il  est 
terni  sur  ses  deux  faces  ; le  troisième,  qui  n'est  verni  que  sur 

surface  inférieure,  est  percé  à son  centre  d’un  trou  sur  les 
bords  duquel  est  scellé  un  tube  de  verre  qui , tout  en  servant 
de  manche  isolant,  livre  passage  au  bâton  de  verre  qui  forme 
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le  manche  isolant  du  second.  On  peut  donc  ainsi  superposer 
facilement  les  trois  plateaux,  et  enlever  successivement  le  troi- 
sième et  le  second.  Pour  opérer,  on  met  la 
source  d’électricité  en  communication  avec 
le  troisième,  et  on  touche  le  second  avec  le 
doigt  au  moyen  d’un  petit  appendice  métal- 
lique qui  part  de  son  rebord  ; puis,  celui-ci 
chargé,  on  enlève  le  troisième  et  on  touche 
avec  le  doigt  le  premier,  l’électricité  du  se- 
cond se  trouve  ainsi  presque  toute  dissimu- 
lée ; on  le  charge  de  nouveau  en  replaçant  le 
troisième  qui  est  toujours  en  communication 
avec  la  source,  puis  on  ôte  ce  troisième  et  on 
retouche  le  premier,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à 
ce  que  l’électricité  du  second  ne  puisse  plus 
être  dissimulée  par  le  premier.  Alors  on  en- 
lève d’abord  le  troisième,  puis  le  second,  et 
Fig.  5t.  le  premier  se  trouve  chargé  d’une  électricité 
libre  considérable  et  de  même  nature  dans  ce  cas  que  celle 
de  la  source  ; car  elle  est  de  nature  contraire  à l'électricité  du 
second  plateau,  laquelle  est  elle-même  différente  de  celle  du 
troisième , qui  reçoit  sa  charge  directement  de  la  source. 
Il  est  facile  de  comprendre  que  cet  appareil  condense  une  se- 
conde fois  le  produit  d’uue  première  condensation  ; aussi 
peut-on  rendre  sensibles  les  sources  d’électricité  les  plus  faibles. 
Mais  il  est  comme  tous  les  instruments  trop  délicats,  d’un 
emploi  un  peu  dangereux,  et  il  est  en  outre  d'un  maniement 
assez  long  et  incommode.  Il  faut  donc  le  réserver  pour  des  cas 
exceptionnels  et  ne  s'en  servir  qu'avec  les  plus  grandes  précau- 
tions. Ajoutons  que  les  plateaux  qu’emploie  M.  Péclet  pour 
construire  son  condensateur  sont  faits  d'une  glace  dépolie, 
qu’ils  ont  été  aplanis  avec  beaucoup  de  soin  et  qu’ils  sont 
recouverts  d’une  feuille  d’or  battu,  qu'on  applique  sans  enduit 
en  se  contentant  d'humecter  légèrement  avec  l’haleine  la  sur- 
face du  verre. 

M.  Gaugain  a proposé  dernièrement  un  procédé  plus  sim- 
ple et  d’un  usage  facile  et  avantageux;  c’est  d'avoir  deux 
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condensateurs,  l’un  indépendant  de  l’électroscope  et  présen- 
tant une  grande  surface,  l'autre  n'ayant  que  de  petites  di- 
mensions et  fixé  à l’électroscope.  On  charge  d’abord  le  premier 
en  le  mettant  en  communication  avec  la  source  d'électricité, 
puis  séparant  les  deux  plateaux,  on  se  sert  de  l’un  d'eux  pour 
charger  le  petit  condensateur  de  l’électroscope.  On  comprend 
que  ce  dernier  doit  se  charger  beaucoup  plus  que  lorsqu’il  est 
mis  directement  en  communication  avec  la  source  électrique 
qui  a une  tension  bien  moindre.  On  peut  augmenter  encore 
l’efiet  eu  accumulant,  sur  le  plateau  du  condensateur  de  l'élec- 
troscope,  plusieurs  charges  du  grand  plateau,  au  lieu  de  se 
bornera  une  seule. 

§ 4.  Tableau  magique  et  bouteille  de  Lejde. 

Le  tableau  magique  nommé  aussi  carreau  étincelant,  se 
compose  d’une  lame  de  verre  dont  les  deux  faces  sont  recou- 
vertes d’une  feuille  mince  d’étain  (fig.  52i; 
on  a soin  de  laisser  à nu  sur  chacune  des 
faces  de  la  lame  de  verre  un  rebord  de  7 ou 
8 centimètres  de  largeur,  afin  que  les  élec- 
tricités contraires  accumulées  sur  les  feuilles 
d'étain  ne  puissent  se  réunir  immédiatement 
par  les  bords  de  ces  feuilles.  On  met  en 
communication  l’une  des  feuilles  d’étain 
avec  la  source  d’électricité  et  l’autre  avec  le 
sol.  Puis  lorsqu'elles  sont  chargées,  on  peut 
avec  l'excitateur  réunir  les  deux  lames  métalliques  et  on  ob- 
tient une  étincelle  très-vive.  Cet  appareil  se  nomme  carreau 
étincelant , parce  qu’on  substitue  quelquefois  à l'une  des 
feuilles  métalliques  une  poussière  métallique  qu’on  fait  tenir 
sur  le  verre  avec  de  la  gomme  ; il  en  résulte  que  la  décharge, 
quand  elle  s’opère  dans  l’obscurité,  donne  lieu  sur  la  face  ainsi 
recouverte  à une  brillante  lueur  provenant  des  étincelles  qui, 
au  moment  de  la  neutralisation  des  deux  électricités,  s’échap- 
pent entre  tous  les  grains  de  métal. 

La  bouteille  de  Leyde  n’est  qu’un  tableau  magique  dont  on  a 
fait  un  cylindre  ; la  couche  isolante  est  aussi  du  verre  ; mais  au 
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lieu  d’être  line  surface  plane,  elle  a la  forme  cylindrique  ou 
de  bocal  (fig.  53).  Une  des  feuilles  d’étain  se  trouve  en  dehors 

du  bocal;  on  la  nomme  armure 
extérieure  de  la  bouteille  de  Levde, 
l’autre  se  trouve  en  dedans;  on  U 
nomme  l’armure  intérieure.  Cette 
dernière  reçoit  l’électricité  au  moyen 
d’une  lige  métallique  terminée  ex- 
térieurement par  un  bouton  et  in- 
térieurement par  un  pinceau  de  fils 
métalliques,  qui,  divergeanten  vertu 
de  leur  élasticité,  se  trouvent  ainsi  en 
contact  avec  le  métal  de  l’armure.  La  tige  est  fixée  au  moyen  d'un 
bouchon  de  bois  ou  de  liège  qu’elle  traverse  à frottement  juste 
et  qui  est  lui-même  solidement  inséré  dans  le  goulot  do  la 
bouteille  ; une  couche  épaisse  de  cire  recouvre  le  bouchon  et  U 
partie  extérieure  du  verre  qui  l’avoisine  afin  d’empêcher  toute 
réunion  possible  entre  l’électricité  de  l’armure  extérieure  et 
celle  de  l’armure  intérieure  ou  de  la  tige  qui  communique  avec 
elle.  Pour  charger  la  bouteille,  on  la  tient  à la  main  par  l'ar- 
mure extérieure,  et  on  présente  le  bouton  au  conducteur  de  la 
machine  électrique.  L’électricité  positive  de  la  machine  pénètre 
jusqu’à  l’armure  intérieure,  décompose  à travers  le  verre  l’élec- 
tricité naturelle  de  l’armure  extérieure  dont  la  positive  va  dans 
le  sol  à travers  la  main  et  le  corps  de  l’observateur  et  dont  la  né- 
gative est  dissimulée.  Pour  opérer  la  décharge,  on  réunit  par  un 
excitateur  l’armure  extérieure  (fig.  53) , et  le  boulon  qui  commu- 
nique avec  l’armure  intérieure.  Quand  on  a déchargé  la  bouteille, 

il  reste  une  petite  quantité  d'électri- 
cité libre  sur  l’armure  intérieure 
ainsi  que  l'indique  un  électroscope. 
Si  on  la  soutire  avec  le  doigt  apres 
avoir  eu  soin  de  placer  la  bouteille 
sur  un  support  isolant,  elle  se  main- 
F|s  feste  sous  la  forme  d’uuc  petite  étin- 

celle, et  une  fois  qu  elle  est  partie,  le»  boules  de  l'électroscopc 
retombent  tandis  que  l' électroscope  mis  en  communication  avec 
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1 armure  extérieure  indique  la  présence  d’une  électricilé  néga- 
tive libre  sur  cette  armure  (lig.  54). 

On  peut  mettre  en  évidence  les  électricités  libres  de  nature 
contraires  que  possèdent  alternativement  les  deux  armures  en 
plaçant  entre  les  deux  boutons  avec  lesquels  chacune  d'elles 
communique,  la  balle  de  sureau  d’un  pendule  électrique  ; at- 
tirée par  l’électricité  libre  de  l'un  des  boutons,  cette  balle  vient 
en  contact  avec  lui  et  s’électrise  par  ce  contact  ; aussitôt  re- 
poussée elle  va  à l’autre  chargé  d'une  électricité  libre  de  nature 
contraire  ; elle  y perd  sa  propre  électricité  et  se  charge  de  celle 
de  ce  second  bouton  par  lequel, 
repoussée,  elle  retourne  au  pre- 
mier, et  ainsi  de  suite  (iig.  55). 

La  balle  exécute  ainsi  entre  les 
deux  boutons  une  série  d'oscilla- 
tions qui  peuvent  se  prolonger 
peudant  plusieurs  heures  au  bout 
desquelleslesdeuxarinuresayant 
perdu  leur  électricité  par  cette 
succession  de  très-petites  déchar- 
ges, le  phénomène  cesse.  On  donne 
quelquefois  à la  balle  de  sureau  la  forme  d’une  araignée  dont 
elle  est  le  corps  et  dont  les  pattes  sont  des  petits  lils  très-fins  de 
métal  ; c’est  pourquoi  on  appelle  cet  appareil , l’a raigtir» 
flectnque.  Si  au  lieu  d’employer  la  balle  de  moelle  de  sureau, 
on  touche  successivement  avec  le  doigt  les  deux  boutons  de  la 
bouteille,  on  parvient  à la  décharger  par  une  série  de  petites 
-lincelles  provenant  des  portions  d’électricité  rendues  alterna- 
tivement libres  sur  chacune  des  armures;  mais  ce  n est  qu  ’a- 
pres  avoir  tiré  un  nombre  d'étincelles  très-considérable,  qu’on 
parvient  à décharger  complètement  la  bouteille.  Il  est  impor- 
tant dans  cette  expérience  de  prendre  garde  de  ne  jamais 
toucher  en  même  temps  les  deux  boutons  de  la  bouteille,  ce  qui 
arriverait  facilement  si  on  faisait  usage  des  deux  mains  ; on 
servirait  alors  soi-même  de  lieu  de  réunion  aux  électricités 
accumulées  sur  les  deux  armures  et  on  éprouverait  une  se- 
cousse violente  et  souvent  dangereuse.  C'est  aussi  dans  le  but 
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d’éviter  cet  inconvénient  qu’il  est  essentiel  de  placer  la  bou- 
teille de  Leyde,  lorsqu’elle  est  chargée,  sur  un  tabouret  iso- 
lant; car  si  on  se  borne  à la  placer  sur  une  table  ordinaire,  on 
se  trouve,  au  moment  où  l’on  touche  le  bouton,  sur  la  route 
que  suivent  pour  se  réunir  les  électricités  des  deux,  armures 
qui  ne  sont  plus  séparés  que  par  des  corps  conducteurs. 

M.  Faraday  pour  montrer  l’électricité  différente  dont  sont 
chargées  les  deux  armures  d’une  bouteille  de  Leyde,  emploie 
deux  cylindres  concentriques  faits  avec  une  toile  métallique, 
séparés  par  une  couche  d'air  d'un  centimètre  environ  d’épais- 
seur et  reposant  sur  une  base  en  résine  ; l’extérieur  est  mis  en 
communication  avec  le  sol  pendant  qu’on  charge  l’intérieur 
d’électricité;  on  les  touche  successivement  avec  le  plan  d’é- 
preuve et  on  les  trouve  chargés,  chacun,  d'une  électricité  dif- 
férente. 11  faut  avoir  soin  de  toucher  le  cylindre  extérieur  sur 
sa  surface  extérieure. 

11  est  facile  de  charger  d’électricité  négative  l'armure  inté- 
rieure d'une  bouteille  de  Leyde;  il  suffit  pour  cela  de  la  tenir 
par  le  bouton  et  de  faire  arriver  sur  l’armure  extérieure  l’élec- 
tricité de  la  machine;  mais  c’est  encore  dans  ce  cas  qu’il  faut 
avoir  soin,  après  que  la  bouteille  est  chargée,  de  la  poser  sur 
un  support  isolant,  car  si  en  la  tenant  par  le  bouton  on  la 
plaçait  sur  une  table,  on  recevrait  toute  la  décharge. 

Une  expérience  assez  élégante  due  à Lichtenberg  et  dite  des 
figures  de  Lichtenberg,  met  en  évidence  sans  électroscope  et 
sous  une  forme  immédiatementvisible,  la  nature  de  l’électricité 
dont  est  chargée  l’armure  intérieure  d’une  bouteille.  Cette 
expérience  consiste  à promener  lentement  sur  un  gâteau  de 
résine  le  bouton  d’une  bouteille  de  Leyde  dont  on  tient  à la 
main  l’armure  extérieure  ; on  peut  même  avec  ce  bouton  tracer 
des  figures.  L’électricité  libre  de  l’armure  intérieure  qui  se 
renouvelle  constamment  à mesure  qu’elle  sort  puisqu'on  tient 
à la  main  l’autre  armure,  reste  adhérente  a tous  les  points  du 
gâteau  que  le  bouton  a touchés.  Si  après  avoir  ainsi  tracé  des 
lignes  avec  le  bouton  d’une  bouteille  chargée  intérieurement 
d’électricité  positive,  on  en  trace  d’autres  à côté  avec  le  bouton 
d’une  autre  chargée  d’électricité  négative , on  réussit  à les 
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rendre  visibles  et  distinctes  les  uns  des  autres  en  saupoudrant 
le  gâteau  d'une  poudre  formée  par  un  mélange  de  soufre  et  de 
minium  qui  ont  été  triturés  ensemble.  On  voit  toutes  les  par- 
ticules de  soufre  se  porter  sur  les  lignes  positives  et  toutes 
celles  de  minium  sur  les  négatives  et  y rester  adhérentes  lors 
même  qu’on  souffle  ou  qu’on  secoue  fortement  le  gâteau  pour 
faire  disparaître  la  portion  de  la  poudre  qui  se  trouve  sur  les 
parties  de  la  surface  que  le  bouton  n'a  pas  touchées.  L’effet  que 
nous  venons  de  décrire  provient  de  ce  que  dans  leur  trituration 
mutuelle  les  molécules  de  soufre  ont  pris  l'électricité  négative 
et  celles  de  minium  la  positive,  ce  qui  fait  que  les  premières  se 
portent  sur  les  traces  positives  et  les  secondes  sur  les  négatives. 
Remarquons  encore  que  le  soufre  forme  autour  de  chacun  des 
points  électrisés  positivement  une  petite  aigrette  tandis  que  sur 
les  points  négatifs  le  minium  ne  laisse  qu’une  tache  circulaire. 
Ce  phénomène  qui  établit  une  différence  assez  remarquable 
entre  les  deux  électricités  tient  à une  cause  plus  générale  que 
nous  étudierons  plus  tard. 

La  propriété  que  nous  venons  de  reconnaître  dans  la  résine 
de  conserver  adhérentes  à la  surface  l'une  et  l'autre  électricité 
o appartient  pas  seulement  à cette  substance;  toutes  celles  qui 
sont  isolantes  la  possèdent  à un  degré  plus  ou  moins  prononcé. 
Vous  avons  déjà  vu  qu’elle  existait  dans  le  verre  quand  nous 
avons  électrisé  intérieurement  un  bocal  de  verre  pour  produire 
fa  danse  des  balles  de  sureau.  Une  bouteille  de  Leyde,  dont  les 
armures  sont  mobiles,  en  fournit  une  nouvelle  preuve.  Le  bo- 
cal de  verre  a dans  ce  cas  une  forme  évasée,  soit  conique  ; l’ar- 
mure intérieure  est  en  fer-blanc  et  entre  exactement  dans  le 
bocal,  l'armure  extérieure  est  également  en  fer-blanc  et  le 
bocal  y entre  exactement.  On  charge  la  bouteille  comme  à l’or- 
dinaire; puis  avec  un  manche  de  verre  isolant,  ou  enlève  l’ar- 
mure intérieure,  on  enlève  ensuite  le  bocal  de  verre;  les  deux 
armures  ainsi  détachées  ne  manifestent  aucun  signe  électrique. 
Les  deux  électricités  sont  en  effet  restées  adhérentes  au  verre, 
la  positive  sur  sa  surface  intérieure,  la  négative  sur  l’exté- 
rieure. On  retrouve  ces  deux  électricités  en  replaçant  le  bocal 
dans  son  armure  extérieure  et  eu  remeltant  en  dedans  son 


Digitized  by  Google 


110  ÉLECTRICITÉ  ETATIQUE. 

armure  intérieure;  la  décharge  entre  les  deux  armures  a lieu 
comme  si  elles  n’avaient  pas  été  dérangées. 

Le  fait  que  nous  venons  de  signaler  explique  pourquoi  une 
bouteille  de  Leyde  conserve  toujours  de  l’électricité  après  une 
première  décharge  ; lors  même  que  celle-ci  a donné  naissance  à 
une  forte  étincelle,  on  peut  en  tirer  une  seconde  décharge, 
beaucoup  moins  forte,  il  est  vrai,  que  la  première,  mais  cepen- 
dant encore  très-sensible  et  quelquefois  même  assez  violente, 
si  la  bouteille  est  grande  et  a été  fortement  chargée.  Cette 
seconde  décharge  provient  de  ce  qu'une  portion  des  deux  élec- 
tricités est  restée  adhérente  au  verre  après  la  première  décharge, 
malgré  le  contact  de  tous  les  points  des  deux  surfaces  du  bocal 
avec  les  surfaces  métalliques;  mais  la  seconde  décharge  suffit 
ordinairement  pour  faire  disparaître  toutes  les  traces  restantes 
Pour  terminer  les  détails  relatifs  à la  bouteille  de  Leyde, 
ajoutons  quelques  mots  sur  l’origine  de  son  nom  qui  est  lié  à 
l’histoire  de  sa  découverte.  C’est  en  1746  que  trois  physiciens 
réunis  à Leyde,  Musschenbroek,  Allaman  et  Cuneus,  ayant  es- 
sayé d'introduire,  au  moyen  d'une  tige  métallique,  de  l'élec- 

ètricité  provenant  d'une  machine  dans  de  l’eau  ren- 
fermée dans  un  ballon  (fig.  56),  afin  d’essayer, 
disaient-ils,  d’emmagasiner  cet  agent,  furent  sin- 
gulièrement effrayés,  lorsque  l'un  d’eux,  tenant  le 
ballon  à la  main,  reçut,  en  touchant  la  tige  mé- 
tallique plongée  dans  l’eau,  une  secousse  des  plus 
violentes.  Cette  expérience  fit  grand  bruit  ; on  en 
Fig.  56.  exagéra  singulière!!  eut  les  effets;  des  colporteurs 
qui  se  répandirent  dans  toute  l’Europe  gagnèrent  leur  vie  à la 
répéter  sous  des  formes  diverses.  L’appareil  primitif  dans  lequel 
il  est  facile  de  voir  que  l’eau  faisait  office  d’armure  intérieure 
tandis  que  l’humidité,  dont  le  verre  est  toujours  recouvert, 
remplissait  la  fonction  d'armure  extérieure,  fut  bientôt  perfec- 
tionné et  amené  à la  forme  actuelle  qu’il  a toujours  conservée, 
et  cela  longtemps  avant  qu’on  en  eût  trouvé  la  théorie. 
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$ 5.  Batteries  électriques. 

De  même  que  pour  le  condensateur,  la  quantité  totale  d’élec- 
tiicité  qu’on  peut  accumuler  sur  une  bouteille  de  Leyde  avec 
une  même  source  d'électricité,  dépend  de  l'étendue  de  sa  sur- 
face ou  plutôt  de  la  surface  de  ses  armures.  En  effet,  la  charge 
n' arrive  à sa  limite  que  lorsque  chacun  des  points  de  la  surface 
de  l'armure  en  communication  avec  la  machine  électrique  a 
une  quantité  d'électricité  libre  dont  la  réaction  est  égale  à celle 
Je  la  machine.  On  a donc  cherché  à donner  aux  bouteilles  de 
Leyde  la  plus  grande  surface  possible;  on  en  a construit  qui  ont 
juequ 'à  30  et  40  centimètres  de  diamètre  sur  50  à 60  de  hau- 
teur. Mais  ces  grandes  bouteilles,  outre  qu'elles  sont  d'un  ma- 
niement peu  commode  et  d'un  coût  assez  dispendieux,  à cause 
du  prix  élevé  des  bocaux  de  la  dimension  voulue,  présentent 
l' inconvénient  que  le  verre  peut  facilement  se  briser  si  sa 
routeiture  n’est  pas  parfaitement  homogène.  Il  suffit,  en  effet, 
qu'il  ail  quelque  défaut  et  par  conséquent  une  partie  plus 
faible  que  le  reste,  pour  que  les  deux  électricités  accumulées 
sur  les  deux  armures,  obéissant  à la  tendance  puissante  qui 
les  porte  l’une  vers  l’autre,  se  réunissent  à travers  ce  point 
<a  brisant  le  verre.  Il  est  donc  préférable  d'unir  ensemble  plu- 
sieurs bouteilles  de  grandeur  médiocre  en  établissant  une  com- 
munication métallique  entre  toutes  leurs  armures  intérieures 
et  une  autre  semblable  eutre  toutes  leurs  armures  extérieures. 
Cest  ce  qui  constitue  une  batterie  électrique  qu’il  ne  faut  pas 
confondre,  comme  on  voit  avec  une  batterie  soit  pile  voltaïque. 

Chaque  batterie  se  compose  de  quatre  bouteilles  ordinaire- 
ment, quelquefois  de  neuf  ou  de  douze 
6g.  57).  Lés  bouteilles  sont  placées 
dans  une  caisse  doublée  d'une  feuille 
d'étain  sur  laquelle  elles  reposent  et 
qui  sert  à établir  une  communication 
entre  toutes  les  armures  extérieures  ; 
les  armures intérieures  communiquent 
«aire  elles  au  moyen  de  petites  liges 
métalliques  qui  lient  ensemble  les  boulons.  La  décharge  s'opère 


Fi  g. 57, 
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par  l’intermédiaire  d’une  chaîne  ou  d’un  fil  métallique  fixé  par 
une  de  ses  extrémités  à la  feuille  d'étain  de  la  caisse  et  dont  l’au- 
tre extrémité  est  approchée  du  bouton  de  l’une  des  bouteilles  au 
moyen  d’un  manche  isolant  ou  d’un  excitateur.  Il  est  facile  de 
comprendre  qu’on  peut  unir  plusieurs  batteries  de  manière  à 
n’en  former  qu’une,  comme  on  a uni  plusieurs  bouteilles  pour 
faire  une  batterie. 

Qu’il  n’y  ait  qu’une  ou  qu’il  y ait  plusieurs  batteries  en  ex- 
périence, c’est  toujours  une  opération  longue  et  pénible  que  de 
les  charger;  il  faut  pour  cela  avoir  une  bonne  machine  élec- 
trique et  la  faire  agir  au  moins  quelques  minutes.  On  a imagine 
d’accélérer  l’opération  en  utilisant,  pour  la  charge  de  chaque 
bouteille  d’une  batterie,  l’électricité  positive  que  l'induction 
développe  dans  l’armure  extérieure  des  autres  et  qui  ordinaire- 
ment se  perd  dans  le  sol.  On  place  dans  ce  but  chaque  bouteille 
de  la  batterie  sur  un  support  isolant  et  indépendant  et  on  les 
dispose  de  façon  que  le  bouton  de  chacune  communique  mé- 
talliquement  au  moyen  d’une  chaîne  ou  simplement  par  con- 
tact immédiat  avec  l’armure  extérieure  de  la  précédente 
(fig.  58).  Le  bouton  de  la  première  communique  avec  le  con- 


FiR.  58. 

ducteur  de  la  machine  et  l’armure  extérieure  de  la  dernière 
avec  le  sol.  11  résulte  de  cet  arrangement  que  l’électricité  posi- 
tive de  l’armure  extérieure  de  la  première  bouteille,  au  heu 
d’être  chassée  dans  le  sol,  sert  à charger  la  seconde  en  péné- 
trant dans  son  armure  intérieure;  que  l’électricité  positive  de 
l’armure  extérieure  de  la  seconde  charge  la  troisième,  et  ainsi  de 
suite  jusqu'à  la  dernière,  dont  l’armure  extérieure,  communi- 
quant avec  le  sol,  y envoyé  l'électricité  positive  que  l’induction 
y développe.  On  voit  qu’on  peut  par  ce  mode,  qu’on  appelle 
charge  par  cascade , charger  un  nombre  quelconque  de  bou- 
teilles de  Lcyde  avec  la  quantité  d’électricité  nécessaire  pour  en 
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charger  une  seule;  mois  quand  les  bouteilles  sont  chargées, 
il  faut,  pour  accumuler  l'effet  de  la  décharge  au  môme  point, 
supprimer  les  communications  établies  entre  l’armure  exté- 
rieure et  l'armure  intérieure  de  chaque  bouteille,  ce  qu'on 
fait,  ou  en  enlevant  avec  un  manche  isolant  les  conducteurs 
qui  établissent  cette  communication,  ou  en  éloignant  les  bou- 
teilles les  unes  des  autres.  11  faut,  en  outre,  faire  communiquer 
ensemble  toutes  les  armures  intérieures,  ce  qu’on  fait  égale- 
ment en  disposant  convenablement,  au  moyen  d’un  manche 
isolant,  des  tiges  ou  des  fils  conducteurs.  On  établit  une  com- 
munication semblable  entre  les  armures  extérieures,  résultat 
qu  on  peut  également  obtenir  sans  l’emploi  de  conducteurs, 
en  rapprochant  assez  les  bouteilles  pour  que  leurs  armures 
extérieures  viennent  en  contact.  On  a alors  une  batterie  chargée 
et  prête  à agir;  il  faut  seulement  mettre  du 
soin  et  de  l'adresse  à faire  ces  divers  arrange- 
ments, afin  d’éviter  de  décharger  les  bouteilles 
et  surtout  de  prendre  soi-même  la  décharge. 

Pour  savoir  le  moment  où,  soit  une  bouteille 
de  Leyde,  soit  une  batterie,  sont  suffisamment 
chargées,  on  met  l'armure  intérieure  en  com- 
munication avec  un  électroscope  h cadran, 
dont  la  tige  mobile  décrit  un  arc  de  cercle  plus 
ou  moins  grand  par  l’effet  de  l’électricité  libre 
que  possède  cette  armure.  En  général,  on  cesse 
de  faire  arriver  de  l’électricité  à l’armure  inté- 
rieure quand  son  électricité  libre  est  capable  de 
faire  décrire  à la  tige  mobile  de  l’élcctroscope 
un  angle  de  45°  à 50°,  ou  mieux  encore  quand  on 
voit  que  cet  angle  n’augmente  plus,  preuve  que 
la  charge  est  parvenue  à sa  limite.  On  se  sert 
avec  avantage,  dans  ce  genre  d’expériences,  de 
1 électromètre  circulaire  de  Ilarris,  qui  repose 
>ur  le  même  principe  que  celui  à cadran,  mais 
qui  est  plus  sensible  et  plus  exact  (fig.  59). 

Ladivergence  del’éleetroscope,  ne  dépendant 
que  de  la  quantité  de  l’électricité  libre  qui  se  trouve  sur  l'armure 

i.  8 
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intérieure,  ne  fournit  aucune  donnée  sur  l'inf ensilé  de  la  charge 
totale  de  la  bouteille  ou  de  la  batterie;  cette  charge  peut  être  me- 
surée au  moyen  de  la  distance  plus  ou  moins  grande  à laquelle 
jaillit  l'étincelle,  entre  le  bouton  de  l'armure  intérieure  et  un  bou- 
ton semblable  qui  communique  avec  l'armure 
extérieure.  L'appareil  qui  sert  à préciser  ces 
distances  se  nomme  èlectromUre  de  décharge 
de  Lane  (fig.  60) . Une  branche  de  verre  cour- 
bée part  de  la  tige  qui  pénètre  dans  l'inté- 
rieur de  la  bouteille,  et  porte  elle- même  une 
tige  horizontale  terminée,  à l'une  de  ses 
extrémités,  par  un  bouton  qui  se  trouve  vis- 
à-vis  et  à peu  de  distance  du  bouton  de 
l'armure  intérieure  et  communiquant  par 
son  autre  extrémité  avec  l'armure  extérieure.  On  fait  avancer 
graduellement  cette  tige  horizontale  jusqu'à  ce  que  les  deui 
boutons  soient  assez  rapprochés  pour  que  l’étincelle  s'échappe 
entre  eux.  La  distance  à laquelle  la  décharge  a lieu  est  ainsi 
appréciée  très-exactement;  mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue 
qu’elle  doit  dépendre  non-seulement  de  l'intensité  des  électri- 
cités accumulées,  mais  aussi  du  degré  d'humidité  ou  de  raré- 
faction de  l'air;  et  ce  n’est  qu'aulant  que  ce  dernier  élément  est 
constant,  que  le  premier  peut  être  évalué  bien  exactement.  Il 
faut  donc,  autant  que  possible,  lorsqu'on  se  sert  de  ce  moyeo 
pour  comparer  la  puissance  relative  de  différentes  bouteilles  de 
Levde  ou  batteries  électriques,  opérer  dans  les  mêmes  cir- 
constances atmosphériques. 

L'èlectromètre  déchargeur  de  Cul/iberiton  est  un  appareil  qui 
opère  de  lui-même  la  décharge  quand  la  bouteille  ou  la  batterie 
sont  parvenues  à la  limite  de  leur  charge.  Un  support  isolant  A 
porte  une  tige  de  métal  0 C formée,  comme  les  deux  bras  du  fléau 
d'une  balance,  de  deux  branches  égales  et  mobiles  autour  d uo 
axe  central.  Ces  deux  branches,  qui  communiquent  avec  l'ar- 
mure intérieure  et  avec  un  éleclroraètre  à cadran,  se  terminent 
l'une  et  l’autre  par  un  bouton.  Au-dessous  du  boutou  de  lutte 
des  branches,  mais  à une  distance  suffisante  pour  que  la  dé- 
charge ne  puisse  pas  avoir  lieu,  il  en  est  un  autre  semblable  E 
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placé  à l'extrémité  d'une  tige  métallique  A' qui  communique  avec 
1 armure  extérieure.  Au-dessous  également,  niais  très-prés  du 
boutou  de  l'autre  branche,  il  eu  est  aussi  un  autre  D' placé  à l’ex- 
trémité d une  tige  métallique  iixée  au  même  support  que  la  tige 
mobile,  communiquant  métalliquement  avec  elle,  et  par  consé- 
quent aussi  avec  l’armure  intérieure.  Lorsque  la  charge  élec- 
trique de  la  bouteille  ou  de  la'batterie  est  arrivée  à sa  limite, 
la  force  répulsive  que  l’électricité  libre  de  l’armure  intérieure 
imprime  aux  deux  boutons  rapprochés  qui  communiquent  l’un 
et  l'autre  avec  elle  éloigne  le  mobile  D du  fixe  D',  et  rapproche 
par  conséquent  en  même  temps  le  boutou  C de  la  branche  oppo- 
sée du  bouton  fixe  E,  qui  communique  avec  l’armure  extérieure. 
Ce  rapprochement  détermine  la  décharge  au  moment  où  il  a 
réduit  la  distance  qui  sépare  ces  deux  boutons  à la  distance  ex- 
plosive de  l’appareil.  On  donne  quelquefois  à l’appareil  une 
forme  un  peu  différente,  mais  le  principe  de  la  construction  est 
h même.  La  figure  61  les  représente  tous  les  deux. 


Fig.  61. 


Enfin,  uu  dernier  appareil,  qui  est  indispensable  pour  les  ex- 
perieuces  qu’on  fait  av  ec  les  bat-Q  g ^ 

teries  électriques,  est  le  dèchar-  v 1 jj  ^ 

ÿeo/-unirerac/deHenley  (fig.62).  1 il 

11  consiste  en  deux  supports  iso-  , || 

Unis  de  même  hauteur  et  pla- 
cés sur  un  même  pied,  à une  ,11.  nli 
distance  de  25  à 30  centimètres  u ~\j 

l un  de  l’autre.  Chacun  d’eux  Ki8- 


porte  à son  extrémité  supérieure  un  genou  auquel  est  fixé 
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un  petit  tube  de  métal  dans  lequel  glisse  à frottement  juste  une 
tige  métallique.  Les  deux  tiges  peuvent  ainsi  être  placées  dam 
toutes  les  directions,  et  leurs  extrémités,  quand  elles  sont  mises 
vis-à-vis  l’une  de  l’autre,  peuvent  être  éloignées  à une  distance 
quelconque.  On  place  entre  les  extrémités  opposées  de  ces  deux 
tiges,  en  le  posant  sur  un  petit  support  qu’on  peut  élever  à 
volonté,  le  corps  qui  doit  être  traversé  par  la  décharge,  mor- 
ceau de  bois,  lame  de  verre,  feuille  métallique,  etc.,  etc.  ; puis 
l’on  fait  communiquer  l’une  des  tiges  avec  l’armure  exté- 
rieure de  la  batterie,  et  on  établit  la  communication  de  l’autre 
avec  l’armure  intérieure  au  moyen  de  l’excitateur  à manches  de 
verre  ou  de  l’ électromètre  déchargeur  de  Cuthbertson. 

$ 6.  Quelque»  effet»  de»  bouteille»  de  Lt)de  et  de» 
batterie»  électrique». 

Avant  de  termiuer  ce  chapitre,  nous  décrirons  quelques-uns 
des  effets  des  plus  remarquables  qu’on  peut  produire  avec  la 
bouteille  de  Leyde  et  les  batteries  électriques,  quoique  les 
phénomènes  qui  résultent  de  la  transmission  des  décharges 
électriques  à travers  divers  milieux  ne  puissent  être  étudiés  à 
fond  que  dans  la  quatrième  partie  de  cet  ouvrage. 

La  commotion  qui  avait  si  fortement  frappé  les  physiciens  de 
Leyde  fut,  immédiatement  après  la  découverte  de  la  bouteille,  le 
phénomène  qu’on  étudia  le  plus.  On  remarqua  qu  elle  pouvait 
se  transmettre  à travers  une  file  d’hommes  formant  la  chaîne, 
c’est-à-dire  se  tenant  par  la  main,  et  dont  le  premier  prenait  la 
bouteille  par  son  armure  extérieure,  taudis  que  le  dernier  U 
touchait  par  le  bouton;  on  soumit  à cette  éprouve  tout  un  ré- 
giment rangé  en  bataille,  qui,  dit-on,  fut  renversé  d’un  seul 
coup.  Dans  cette  expérience,  on  a observé  que  les  homiuo 
qui  sont  au  milieu  éprouvent  un  choc  moins  vif  que  ceux  qui 
touchent  la  bouteille.  Il  ne  faut  employer  dans  les  expériences 
de  cette  nature  que  la  décharge  d’une  bouteille;  une  batterie 
serait  dangereuse  et  pourrait  occasionner  de  graves  accidents. 
On  a remarqué,  eu  effet,  qu’il  ne  faut  pas  des  batteries  très- 
fortes  pour  tuer  des  oiseaux,  des  lapins  et  même  des  animaux 
de  plus  grande  taille. 
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Les  effets  calorifiques  île  la  bouteille  et  des  batteries  sont 
nombreux  et  de  nature  bien  différente.  Ainsi  avec  la  décharge 
J'une  simple  bouteille  on  enflamme  facilement  de  l’éther,  de 
l'alcool,  du  coton  saupoudré  d'un  mélange  de  poudre  de  ré- 
sine et  de  lycopode.  11  faut  pour  cela  que  la  substance  inflam- 
mable soit  placée  dans  une  capsule  en  métal  qui  communique 
arec  l'armure  extérieure  au  moyen  d'un  fil  ou  d’une  chaîne 
métallique,  tandis  qu’on  approche  le  bouton  de  la  substance 
elle-même.  A une  certaine  distance,  l'étincelle  part  et  enflamme 
cette  substance  en  la  traversant,  pourvu  qu'elle  ne  forme  pas 
une  couche  trop  épaisse.  On  peut  également  enflammer  la  pou- 
dre à canon  en  la  plaçant  dans  une  cartouche  de  4à5millimètres 
de  diamètre  et  de  40  à 50  de  longueur  dans  laquelle  on  intro- 
duit, par  ses  deux  bouts,  des  fils  de  fer  qui  aboutissent  vers  son 
milieu  à une  petite  distance  l’un  de  l’autre,  et  entre  lesquels 
passe  la  décharge.  H arrive  souvent  que  la  poudre,  si  elle  est 
tine,  se  disperse  par  l’effet  de  la  décharge  au  lieu  de  s’enflam- 
mer. Pour  éviter  cet  inconvénient,  il  faut  placer  sur  la  route  de 
la  décharge  un  tube  plein  d’eau  ou  de  coton,  ou  du  papier  im- 
prégné d'humidité.  La  présence  de  ce  conducteur  humide,  eD 
diminuant  à ce  qu’il  parait  la  vitesse  et  Instantanéité  de  la 
décharge,  lui  donne  le  temps  d’enflammer  la  poudre. 

C’est  également  avec  la  décharge  d’une  batterie  qu’on  peut 
faire  rougir,  foudre  et  même  euflammer  des  fils  métalliques 
très-fins  placés  entre  les  deux  extrémités  opposées  des  tiges  du 
déchargeur  uuiversel.  La  longueur  qu’on  peut  donner  à un 
même  fil  dépend  de  la  force  de  la  batterie.  Si  c’est  un  fil  de  fer, 
on  le  voit  jaillir  eu  petits  globules  fondus  qui  sont  lancés  au 
loin.  Des  fils  d’étain  donnent  aussi  lieu  à un  phénomène  sem- 
blable, ou  si  la  décharge  est  encore  plus  forte,  ils  disparaissent 
sous  forme  d’une  poussière  fine  et  blanchâtre  semblable  à une 
vapeur  : c’est  le  résultat  de  l’oxydation  de  l’étain.  L’or  réduit 
en  fils  ou  en  lames  très-minces  est  également  comme  volatilisé 
par  une  forte  décharge  ; du  moins  il  s’élève  dans  l’air  sous  forme 
d’une  vapeur  rougeâtre.  On  se  sert  de  cette  propriété  pour  faire 
des  empreintes  électriques  : on  fait  une  découpure  dans  une 
carte,  aux  deux  extrémités  de  laquelle  est  collée  une  bande 
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d’étain.  Un  recouvre  la  découpure,  d’un  côté  par  une  feuille 
d’or  battu  qui  louche  chacune  des  lames  d’étain  par  un  de  ses 
bords,  et  de  l’autre  côté  par  un  ruban  de  soie  qui  repose  lui- 
même  pat  son  autre  face  sur  un  morceau  de  carton;  la  feuille 
d’or  est  également  recouverte  d’un  carton  ; on  place  tout  le 
système  dans  une  presse  pour  bien  assurer  le  contact.  On  fait 
ensuite  passer  la  décharge  de  la  batterie  à travers  la  feuille 
d’or  au  moyen  des  deux  bandes  d’étain;  l’or  s’échauffe  et 
s'oxyde;  comme  il  ne  peut  s’échapper  dans  l’air,  il  passe  à travers 
les  jours  de  la  découpure  et  produit  sur  le  ruban  une  em- 
preinte de  couleur  brun  rougeâtre,  très-régulière  et  qui  repro- 
duit l’image  de  la  découpure  (fig.  63). 


Les  fortes  décharges  déterminent  sur  les  masses  métalliques 
des  espèces  d'anneaux  colorés  qui  paraissent  provenir  de  la 
haute  température  à laquelle  est  exposée  la  surface  de  ees  mé- 
taux, à l’endroit  où  l'électricité  les  traverse.  Priestley  a fait  une 
étude  particulière  de  ces  cercles  de  fusion,  qu’il  attribue  à une 
liquéfaction  partielle  opérée  par  la  chaleur. 

Ce  qui  caractérise  plus  particulièrement  les  décharges  des 
batteries  électriques,  ce  sont  leurs  effets  mécaniques  ou  molé- 
culaires. Une  lame  de  verre  placée  entre  les  deux  bouts  des 
tiges  de  l'excitateur  est  trouée  par  la  décharge;  il  faut,  pour 
empêcher  que  les  électricités  ne  se  réunissent  en  faisant  le  tour 
de  la  lame,  dont  la  surface  toujours  plus  ou  moins  humide  est 
par  là  légèrement  conductrice,  que  la  portion  à travers  la- 
quelle on  veut  faire  passer  la  décharge  soit  entourée  sur  les 
deux  faces  d’un  bourrelet  de  cire  en  forme  d’anneau  ; une 
goutte  d'huile  mise  au  centre  de  l’anneau  facilite  aussi  le  succès 
de  l'expérience.  Un  morceau  de  bois  sec,  une  pierre,  peuvent 
être  également  fendus  en  éclats  par  une  décharge  qui  les  tra- 
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verse,  lîne  carte  est  percée  également;  mais  si  les  extrémités 
•les  deux  tiges  qui  amènent  la  décharge  ne  sont  pas  exactement 
vis-à-vis  l'une  de  l’autre,  le  trou  se  fait  vis-à-vis  de  la  pointe 
qui  apporte  l'électricité  négative.  On  remarque  aussi  que  le 
trou  présente  des  deux  côtés  également  des  bavures,  comme  si 
le  fluide  électrique  était  parti  du  milieu  de  la  carte  pour  sortir 
par  ses  deux  faces  en  même  temps.  Ce  fait  assez  extraordinaire 
a beaucoup  occupé  les  physiciens;  il  paraît  tenir  à ce  que,  comme 
nous  le  verrons,  la  décharge  électrique  ne  se  fait  pas  réellement 
par  un  mouvement  de  translation  Uni,  mais  bien  par  une 
série  de  petits  mouvements  vibratoires  moléculaires. 

L'air,  quand  il  est  traversé  par  une  décharge  électrique, 
éprouvé  une  agitation  très-marquée  et  une  expansion 
instantanée  si  le  phénomène  se  passe  en  vase  clos.  C’est 
ce  qu'on  peut  constater  au  moyen  du  thermomètre  de 
Kinneraly  (fîg.  04),  qui  se  compose  d’un  tube  en  verre 
ferme  à ses  deux  bouts  et  d'un  tube  latéral  dans  lequel 
s élève  un  liquide  qui  donne  la  mesure  de  l’expansion. 

La  décharge  se  fait  entre  deux  boules  métalliques  qui 
pénètrent  dans  le  tube.  M 

Quant  aux  effets  lumineux  proprement  dits,  et  qui  ne  sont 
pas  dus  à une  simple  incandescence  des  fils  métalliques,  ils  se 
manifestent  ordinairement  sous  la  forme  d’une  étincelle,  sem- 
blable, à l'intensité  près  qui  est  plus  grande,  à celle  qu’on  tire 
•l'une  machine  électrique,  et  susceptible  comme  elle  de  pré- 
senter des  apparences  très-variées  que  nous  étudierons  plus 
i«rd.  Nous  nous  bornerons  à citer  ici  une  jolie  expérience  qui 
consiste  à faire  passer  la  décharge  d’une  batterie  à travers  une 
chaîne  métallique  de  plusieurs  mètres  de  longueur,  suspendue 
l«r  des  cordons  de  soie  au  plafond  d'une  chambre  ; au  moment 
de  la  décharge,  cette  chaîne  s’illumine  dans  toute  sa  longueur 
par  1 effet  des  étincelles  qui  passent  simultanément  d’un 
chaînon  à l'autre. 
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rattachent;  corps  diélectriques. 


$ 1.  Propriété»  de»  deux  fluide»  électrique». 

Nous  avons  expliqué  jusqu’à  présent  tous  les  phénomènes 
île  l’électricité  statique,  en  partant  de  la  supposition  que  l’élec- 
tricité se  compose  de  deux  fluides  extrêmement  subtils  et  im- 
pondérables, que  les  particules  de  chacun  de  ces  fluides  se 
repoussent  mutuellement  les  unes  les  autres,  tandis  que  celles 
de  l’un  des  fluides  attirent  celles  de  l’autre.  Les  lois  expérimen- 
tales ijue  nous  avions  établies  nous  permettent  maintenant  de 
préciser  mieux  que  nous  ne  l'avons  fait  les  propriétés  des  deux 
fluides.  Ainsi,  attribuant  aux  fluides  eux-mêmes  la  propriété 
que  nous  avons  reconnue  dans  les  corps  qui  les  contiennent, 
nous  pouvons  admettre  que  la  force  avec  laquelle  les  particules 
s’attirent  et  se  repoussent  est  en  raison  inverse  du  carré  de  la 
distance  qui  les  sépare.  Nous  devons  également  poser  en  prin- 
cipe que  les  corps  à l’état  naturel  renferment  une  égale  quantité 
île  l'un  et  de  l'autre  fluide  dans  chacune  de  leurs  particules,  et 
que,  s’ils  ne  peuvent  exercer  aucune  action  sur  les  corps  envi- 
ronnants, c’est  qu’à  la  même  distance  le  pouvoir  attractif  de  l'un 
des  fluides  est  égal  au  pouvoir  répulsif  de  l'autre.  On  peut  dé- 
montrer exprimentalement  ce  principe  en  frottant  ensemble 
deux  plaques  de  verre,  l’une  polie,  l’autre  dépolie.  On  les  ap- 
proche d’un  électroscope  après  les  avoir  frottées,  mais  sans  les 
séparer,  et  on  n’observe  aucun  effet;  on  les  sépare,  et  on  trouve 
alors  sur  la  face  dépolie  de  l’une  des  plaques  une  forte  charge 
d’électricité  négative,  et  sur  la  surface  polie  de  l’autre,  unejforte 
dose  d’électricité  positive.  Ces  deux  surfaces  avaient  été  élec- 
trisées par  leur  frottement  mutuel  ; l’une  avait  pris  une  cer- 
taine quantité  d’électricité  positive  et  l’autre  une  quantité  égale 
de  négative,  mais  la  faculté  isolante  empêchait  les  deux  élec- 
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iricitéîï  de  se  neutraliser,  malgré  le  contact  des  deux  faces;  la 
nullité  de  l’action  extérieure  tant  que  le  contact  subsiste  est 
donc  la  preuve  que  deux  couches  électriques,  situées  à une 
même  distance  d’un  corps  quelconque,  exercent  sur  ce  corps, 
si  elles  sont  égales  et  de  nature  contraire,  deux  effets  qui  se 
neutralisent. 

$ S.  Explication  théorique  de  la  dUtrlbatlon  de»  Halde» 
éleetriqne»  à la  mrfaee  de»  corp»  conducteur»  iiolr». 

Le  fait  général  établi  par  l'expérience,  que  l’électricité  se  porte 
entièrement  à la  surface  d’un  corps  conducteur  électrisé,  est 
une  conséquence  naturelle  de  la  répulsion  mutuelle  de  toutes 
les  particules  du  même  iluide,  et  de  la  facilité  qu’elles  ont  à se 
mouvoir  dans  le  corps.  Arrivées  à la  surface,  elles  s’v  accumulent, 
et  si  elles  ne  la  quittent  pas,  c’est  qu’elles  y sont  retenues  par 
l’air  ou  par  les  supports  isolants  qui  s’opposent  à la  tendance 
qu  elles  auraient  à s’échapper  en  vertu  de  leur  répulsion  mu- 
tuelle. Elles  y forment  donc  une  couche  excessivement  mince, 
qui  ne  pénètre  pas  sensiblement  en  dedans  de  la  surface  du 
corps,  car  quelque  mince  que  soit  l’enveloppe  métallique  d’une 
sphère  creuse,  on  n’y  trouve  jamais  d'électricité  en  la  touchant 
intérieurement.  Quant  à la  couche,  sa  surface  extérieure  est 
évidemment  la  même  que  celle  du  corps;  mais  sa  surface  inté- 
rieure varie  avec  la  forme  du  corps  conducteur.  Dans  une 
sphère  elle  est  semblable  à l’extérieure,  puisque  tous  les  points 
ont  la  même  charge  électrique,  tandis  que  dans  les  conduc- 
teurs non  sphériques  sur  lesquels,  comme  nous  l’avons  vu,  la 
distribution  de  l'électricité  n’est  jamais  uniforme,  on  peut  sup- 
poser qu'aux  éléments  de  la  surface  les  plus  chargés  correspond 
une  couche,  ou  d’une  épaisseur  plus  considérable,  ou  d'une 
densité  plus  grande.  Comme  des  considérations  d’un  autre 
genre  semblent  prouver  que  les  fluides  électriques  sont  incom- 
pressibles, nous  préférons  admettre  la  première  de  ces  deux 
hypothèses.  Ainsi  la  couche  électrique  serait  terminée  à l'in- 
térieur par  une  surface  dont  la  forme  serait  légèrement  diffé- 
rente de  celle  de  la  surface  extérieure,  du  moins  lorsqu'il  s'agit 
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des  corps  non  sphériques.  Cette  forme  peut  être  établie  à pnori 
en  parlant  de  certains  principes  de  mécanique,  et  des  propriétés 
des  fluides  électriques  définies  et  précisées  comme  nous  l'avons 
fait.  Voici  comment  : 

La  couche  est  en  équilibre,  car  son  état  ne  change  pas,  tant 
que  le  corps  conserve  son  électricité  et  qu’il  reste  à l'abri  de 
toute  influence  extérieure.  La  figure  de  la  couche  est  donc  celle 
qui  résulte  de  l'équilibre  des  forces  répulsives  de  toutes  les 
molécules  qui  la  composent,  en  les  supposant  soumises  à la  loi 
de  l'inverse  du  carré.  Ce  n’est  pas  tout  : il  faut  qu’elle  soit  telle 
que  la  couche  n’exerce  ni  attraction  ni  répulsion,  ou,  en  d’au- 
tres termes,  aucune  action,  sur  un  point  quelconque  placé  dans 
l’intérieur  du  corps.  En  effet,  si  elle  exerçait  une  action,  elle 
décomposerait  l'électricité  naturelle  du  point  sur  lequel  elle 
agirait;  cette  électricité  développée  par  influence  réagirait  à son 
tour  sur  celle  du  corps,  et  il  y aurait  changement  dans  son  état 
électrique,  ce  qui  n’a  pas  lieu,  puisque  l’introduction  d’un  nou- 
veau corps  dans  l’intérieur  d’un  corps  électrisé  ne  change  nul- 
lement son  état  électrique.  Ainsi  l’équilibre  ne  peut  subsister 
qu'autant  que  la  résultante  de  toutes  les  forces  répulsives  sur 
un  point  intérieur  est  égale  a zéro.  Au  moyen  de  ces  conditions, 
on  parvient  à déterminer  les  rapports  qui  doivent  exister  entre 
les  intensités  des  forces  répulsives  en  divers  points  de  la  surface 
d’un  corps  conducteur  électrisé,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
entre  les  épaisseurs  de  la  couche  électrique,  et  on  obtient  des 
résultats  parfaitement  d'accord  avec  ceux  auquels  Coulomb  est 
parvenu  par  l’expérience.  On  trouve  de  cette  manière  pour  une 
sphère  que  la  couche  est  terminée  intérieurement  par  une 
surface  sphérique,  pour  un  ellipsoïde,  qu'elle  l’est  par  une  sur- 
face ellipsoïdale  dont  le  grand  axe  est  à son  petit  axe  dans  un 
rapport  un  peu  moindre  qu'il  ne  l’est  dans  la  surface  exté- 
rieure, de  manière  que  la  couche  va  en  augmentant  d'épaisseur 
des  extrémités  du  petit  axe,  où  elle  est  à son  minimum,  aux  ex- 
trémités du  grand  axe,  où  elle  est  à sou  maximum. 

En  appliquant  l’analyse  mathématique  aux  principes  de  mé- 
canique et  de  physique  que  nous  venons  d’exposer,  M.  Poisson 
a réussi  à déterminer  à priori  l’épaisseur  de  la  couche  électri- 
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que  pour  les  différents  points  de  la  surface  d'un  corps  conduc- 
teur d'une  forme  quelconque;  il  l’a  fait  également  pour  deux 
ou  plusieurs  corps  en  contact,  ainsi  que  pour  le  cas  ou  les  corps 
sont,  sans  être  en  contact,  soumis  simplement  à leur  influence 
mutuelle.  Il  faut  alors  tenir  compte  de  l’électricité  développée 
par  influence  qui  vient  modifier  l’état  électrique  de  chaque 
corps;  mais  cette  modification,  qui  a lieu  à l’instant  même  où 
les  corps  sont  mis  en  présence,  n’empêche  pas  que,  tant  que 
ceux-ci  ne  changent  pas  de  place,  l’état  électrique  ne  devienne 
permanent.  Il  faut  encore,  pour  que  cet  état  permanent  ou  cet 
équilibre  subsiste,  que  la  résultante  des  actions  qu’exercent  sur 
un  point  quelconque  pris  à l’intérieur  les  couches  fluidesqui  les 
recouvrent  soit  égale  à 0.  Cette  condition  fournit  dans  chaque 
cas  autant  d’équations  que  l’on  considère  de  corps  conducteurs, 
d ces  équations  servent  à déterminer  l’épaisseur  variable  de  la 
couche  électrique  sur  les  différents  points  de  ce  corps. 

Il  résulte  de  cette  manière  d’envisager  les  phénomènes  de 
l’électricité  statique,  que  le  rêle  d’un  corps  conducteur  consiste 
uniquement  à déterminer  dans  l’air  pour  le  fluide  électrique  un 
vase  dont  il  est  pour  ainsi  dire  lui-mème  le  moule,  et  dont  les 
parois  sont  la  couche  d’air  qui  l’enveloppe.  Libre  de  cheminer 
dans  ce  vase,  le  fluide  électrique  se  porte  eu  entier  vers  les 
parois  isolantes  contre  lesquelles  il  est  retenu,  en  exerçant 
toutefois  une  pression  du  dedans  au  dehors  à laquelle  résiste 
la  pression  atmosphérique.  Cette  pression  dépend  à la  fois  du 
nombre  des  particules  que  renferme  la  couche,  par  conséquent 
de  son  épaisseur,  et  de  la  force  répulsive  exercée  par  les  parti- 
cules de  la  surface  extérieure,  force  qui  est  elle-même  propor- 
tionnelle à cette  épaisseur.  Là  pression  est  donc  en  raison 
composée  de  l’épaisseur  de  la  couche  et  de  la  force  répulsive  de 
la  surface  ou  proportionnelle  au  carré  de  l’épaisseur.  Il  résulte 
nécessairement  de  là  que  la  pression  du  fluide  électrique  contre 
1 air  peut,  suivant  la  forme  du  corps  de  laquelle  dépend  l’épnis- 
seur  de  la  couche,  être  très-difl’érente  en  un  certain  point  de  ce 
qu’elle  est  dans  d’autres,  et  devenir  même  infinie  en  un  point 
par  rapport  à celle  que  d’autres  éprouvent.  Il  peut  ainsi  arriver 
que  cette  pression  surpasse  dans  quelques  parties  du  corps  la 
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résistance  que  l’air  lui  oppose;  alors  l'air  cède  et  le  fluide 
s'écoule  comme  par  une  ouverture;  c’est  ce  qui  a lieu  à l'ex- 
trémité des  pointes  et  sur  les  arêtes  vives  des  corps  anguleux, 
car  on  démontre  qu’au  sommet  d’un  cône,  la  pression  du  fluide 
électrique  deviendrait  infinie  si  l’électricité  pouvait  s’y  accu- 
muler. 

Il  nous  est  impossible  de  donner  une  idée  plus  complète  ici 
des  travaux  de  M.  Poisson,  qui  sont  tout  à fait  du  ressort  des 
mathématiques  pures.  Nous  nous  bornerons  à ajouter  que 
M . Plana  a repris  une  partie  du  sujet  traité  par  M.  Poisson,  dans 
un  mémoire  sur  la  distribution  de  l’électricité  à la  surface  de 
deux  sphères  conductrices  isolées,  publié  à Turin  en  1 845  ; il 
a examiné  les  différents  cas  que  le  problème  peut  présenter, 
celui  où  les  sphères  sont  en  contact,  celui  où  elles  sont  séparées 
par  un  intervalle  quelconque,  celui  où  cet  intervalle  qui  les  sé- 
pare est  très-petit  en  comparaison  de  la  distance  de  leurs  deux 
centres.  M.  Plana  a également  démontré  d’une  manière  plus  ri- 
goureuse certains  principes  admis  sur  les  rapports  entre  l’é- 
paisseur de  la  courbe  électrique  et  les  forces  qui  en  émanent, 
ainsi  que  la  théorie  du  plan  d’épreuve  à laquelle  on  avait  fait 
des  objections.  Dans  ce  grand  travail,  fruit  d’une  analyse  ma- 
thématique très-relevée,  la  masse  de  la  matière  électrique  et  la 
ligure  qu’elle  affecte  sont  les  seuls  éléments  pris  en  considéra- 
tion. Le  calcul  est  complètement  indépendant  de  la  cause,  quell* 
qu  elle  soit,  qui  relient  l’électricité  libre  à la  surface  des  corps 
conducteurs.  M.  Plana,  dans  une  note  qui  termine  ses  re- 
cherches, fait  voir  qu’on  peut  démontrer  à priori,  par  le  seul 
fait  général  que  l’électricité  libre  se  porte  à la  surface  do 
corps  conducteurs,  que  la  loi  de  sa  force  répulsive  doit  être  celle 
de  la  raison  inverse  du  carré  de  la  distance.  Cette  démonstration 
fort  élégante,  basée  uniquement  sur  un  résultat  de  l'observa- 
tion, répond  victorieusement  aux  objections  de  M.  Ham> 
contre  la  loi  trouvée  par  Coulomb,  du  moins  quand  on  la  cir- 
conscrit au  cas  de  simples  points  physiques,  ainsi  que  nous  l’a- 
vons dit. 
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$ 3.  Explication  théorique  do  mouvement  des  corps  électrisés 
et  moulinet  électrique. 


La  répulsion  et  l’attraction  des  corps  électrisés  est  une  consé- 
quence de  la  répulsion  et  de  l’attraction  qu’exercent  l’un  sur 
l'autre  les  deux  fluides  électriques.  En  effet,  si  les  corps  élec- 
trisés sont  d’une  nature  isolante,  les  fluides  ne  pouvant  se  sé- 
parer des  particules  pondérables  auxquelles  ils  sont  unis,  ils  les 
entraînent  avec  eux  dans  leurs  mouvements  attractifs  ou  ré- 
pulsifs, à moins  que  l’électricité  ne  soit  trop  faible  ou  les  corps 
lmp  pesants  pour  obéir  à ces  actions.  Mais  si  les  deux  corps  sont 
conducteurs,  si  ce  sont,  par  exemple,  des  balles  de  sureau,  il 
faut  recourir  à la  pressiou  atmosphérique  pour  expliquer  leurs 
mouvements.  Puisque  les  deux  balles  ont  la  même  électricité, 
aussitôt  qu'on  les  approche  l’une  de  l’autre,  leurs  électricités 
æ repoussent,  et  pouvant  librement  cheminer,  elles  se  portent 
dans  les  portions  des  balles  les  plus  éloignées  l’une  de  l’autre.  Là 
elles  forment  chacune  une  couche,  qui,  agissant  extérieure- 
ment en  sens  contraire  de  la  pression  atmosphérique,  y diminue 
■on  effet,  tandis  que  cette  pression  n’éprouve  aucune  résistance 
>ur  les  portions  intérieures  de  la  surface  de  chaque  balle  de  la- 
quelle le  fluide  a été  chassé.  Plus  pressées  par  l'atmosphère 
de  dedans  en  dehors  que  de  dehors  en  dedans,  les  deux  balle» 
s'écartent.  Lorsqu’elles  ont  une  électricité  contraire , les  deux 
électricités  se  portent,  en  vertu  de  leur  attraction  mutuelle, 
dans  les  portions  de  la  surface  de  chaque  balle  les  plus  rap- 
prochées l’une  de  l'autre , et  y diminuent  l’effet  de  la  pression 
atmosphérique,  qui,  n’étant  point  combattue  sur  la  partie  ex- 
térieure des  surfaces,  pousse  les  deux  balles  l’une  vers  l’autre. 
•»n  conçoit  que  la  même  explication  s'applique  au  cas  où  il  n’y 
a qu'une  balle  mobile  vis-à-vis  d’un  corps  électrisé  lixe  ; elle 
s’applique  également  au  cas  où  la  balle  mobile  n’est  pas  élec- 
trisée, car,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  vu,  elle  est  d’abord 
électrisée  par  influence,  et  l’action  a lieu  entre  deux  corps  élec- 
trisés l’un  et  l’autre. 

Entin , il  est  un  autre  cas  de  mouvement  dans  les  corps  élec- 
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trisés  que  nous  n’avons  pas  décrit  encore  et  qui  mérite  un*- 
mention  particulière,  à cause  de  l'intérêt  qu'il  présente  au  point 
de  vue  théorique.  C'est  celui  que  réalise  un  petit  appareil  connu 
sous  le  nom  de  moulinet  électrique. 

Le  moulinet  électrique  consiste  dans  une  tige  mince  de  métal 
dont  les  deux  bouts  sont  appointés  et  recourbés  en  sens  contraire, 
et  qui  est  elle-même  posée  sur  un  pivot  au  moyen  d’une  chape 
fixée  à son  centre  de  gravité.  On  fait  communiquer  avec  le  pivot 
qui  est  isolé  le  conducteur  d’une  machine  électrique,  et  dès  que 
celle-ci  est  enactivité,latige  prend  un  mouvement  rapide  de  rota- 
tion, comme  si  les  extrémités  des  pointes  étaient  vivement  repous- 
sées. Dans  cette  expérience,  le  fluide  électrique  répandu  sur  la 
surface  des  tiges  du  moulinet  exerce  partout  une  pression 
sur  l’air  environnant.  S'il  ne  trouvait  pas  d’issue  les  pressions 
opposées  étant  toujours  égales,  l'appareil  res- 
terait en  repos;  mais  il  s’écoule  par  les  pointes 
où  il  surmonte  la  pression  atmosphérique , ei 
comme  il  n’exerce  plus  alors  de  pression  sur 
l’orifice  de  l’écoulement , la  pression  qui  con- 
tinue à s’exercer  au  point  opposé  détermine  le 
mouvement  par  un  véritable  recul , analogue  à 
celui  que  produisent  par  leur  écoulement  les 
liquides  ou  les  gaz  dans  les  machines  à réac- 
tion. Nous  reviendrons  sur  cette  explication,  qui  n’est  pas  à 

l'abri  de  quelques  objections  , et 
nous  verrous  que  l’expérience  du 
moulinet  électrique  se  rattache  pro- 
bablement à un  phénomène  plus 
général  de  l'électricité  dynamique. 
Un  met  le  plus  souvent  quatre  ou 
Fi«-  66-  six  branches  au  lieu  de  deux  au 

moulinet  électrique  (fig.  65  ; on  peut  également  varier  la  forme 
de  l’expérience  en  faisant,  par  exemple,  remonter,  par  l’effet 
de  l'écoulement  de  l’électricité,  le  long  île  deux  fils  métalliques 
isolés,  une  tige  terminée  par  deux  pointes  dirigées  en  sens  con- 
traires (fig.  66). 
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$ 4.  Cmmrn  du  râle  attribut  à la  prmslon  ntroosphériqiie 
dan»  le»  phénomène»  de  l’éleetrielté  statique. 

Le  rôle  que  la  théorie  fait  jouer  à la  pression  atmosphérique 
dans  les  phénomènes  (le  l'électricité  statique  n'est  pas  à l'abri 
de  toute  objection;  quelques  faits  que  nous  allons  rapporter  lui 
sont  peu  favorables.  M.  Becquerel  a réussià  développer  par  frot- 
tement et  à maintenir  sous  le  vide,  dans  un  électroscope  à feuilles 
d'or,  une  quantité  notable  d’électricité.  Quoique  l’air  eût  été  ra- 
rétié  jusqu'à  un  millimètre  de  pression,  les  feuilles  d or  restèrent 
divergentes , et  conservèrent  par  conséquent  de  l'électricité 
libre  pendant  plus  de  deux  jours.  Il  est  bien  difficile  d’admettre 
que  la  petite  quantité  d’air  demeurée  dans  le  récipient  eût  pu 
exercer  une  pression  suffisante  pour  produire  cet  effet. 

Hauksbec  et  Grey  avaient  bien  observé  que  les  corps  élec- 
trisés attirent  les  corps  légers,  aussi  bien  dans  le  vide  que 
dans  l’air;  mais  comme  c’étaient  des  corps  isolants,  on  ne 
peut  rien  eu  conclure  de  bien  positif  contre  l'action  de  la 
pression  atmosphérique,  lorsqu'il  s'agit  de  corps  conducteurs. 
11  n’en  est  pas  de  même  des  expériences  faites  récemment 
par  Barris.  Ce  physicieu  avait  fixé  une  boule  de  cuivre,  de 
•*  centimètres  environ  de  diamètre,  à l’extrémité  d’une  tige  de 
inétal  isolée,  et  après  l’avoir  placée  au  centre  d'un  récipient 
l avait  mise  par  une  autre  tige  en  communication  avec  un  élec- 
troscope; puis  il  donna  à la  boule  une  quantité  d'électricité 
telle  que  la  déviation  de  l’électroscope  fut  de  40°.  Cette  diver- 
gence se  maintint  lors  même  qu'on  eut  enlevé  les  59/60  de 
1 air  de  la  cloche.  Le  résultat  fut  semblable  quand  on  eut  placé 
' eleclroscope  lui-méme  sous  la  cloche  et  qu'on  l’eut  électrisé 
directement  au  moyen  d'une  tige  métallique  isolée  qui  com- 
muniquait avec  l'extérieur.  La  divergence  ne  varia  pas  lors 
même  qu'on  eut  réduit  l’air  aux  69/70  de  sa  densité  primitive. 

1 un  et  l'autre  cas,  les  feuilles  d'or  de  l’électroscope  se 
rapprochaient  graduellement  quand  on  approchait  une  boule 
métallique  isolée  du  corps  électrisé,  mais  elles  s’écartaient  de 
“ouveau  quand  on  retirait  la  boule;  c'était  évidemment  un 
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simple  effet  d'influence.  Il  faut,  dans  toutes  ces  expériences,  que 
l'intérieur  de  la  cloche  soit  bien  desséché  au  moyen  du  chlorure 
de  calcium  ou  de  toute  autre  substance  du  même  genre. 

Les  faits  que  nous  venons  de  rapporter  nous  montrent  que,  si 
l’air  retient  l’électricité  à la  surface  des  corps,  ce  n’est  pas  en 
vertu  de  la  pression  qu'il  y exerce,  mais  bien  en  vertu  du  pou- 
voir isolant  qui  dépend  de  sa  nature  même.  L'air  et  les  gaz 
agissent  donc  comme  une  couche  isolante  de  résine  ou  de 
gomme  laque  ; et  comme  dans  le  vide  le  plus  parfait  les  corps 
retiennent  encore  à leur  surface  une  couche  d'air  qui  y reste 
adhérente,  cette  circonstance  expliquerait  comment  il  se  fait 
que  les  phénomènes  électriques  se  manifestent  encore  dans  le 
vide.  Il  est  vrai  qu’ils  n’y  sont  jamais  aussi  prononcés  que  dan; 
l'air,  et  que  l’électricité  ne  peut  au  delà  d’une  certaine  inten- 
sité y être  maintenue  sur  la  surface  des  corps , mais  ce  serait 
simplement  la  preuve  que  le  pouvoir  isolant  de  l’air  est  moin- 
dre quand  la  couche  gazeuse  qui  recouvre  le  corps  est  réduite 
à un  grand  degré  de  minceur,  et  que  la  densité  de  l’air  qui  est 
resté  dans  le  récipient  est  diminuée.  M.  Harris  a observé  que  les 
répulsions  et  les  attractions  entre  les  corps  conducteurs  électrisés 
ont  lieu  dans  le  vide  comme  dans  l’air  ; nouvelle  preuve  de  l’er- 
reurqu'on  commet  en  faisant  jouer  dans  ces  phénomènes  un  rôle 
ii  la  pression  atmosphérique.  Ce  fait  par  contre  s’explique  fort 
bien  en  admettant  que  les  électricités  sont  retenues  dans  les  por- 
tions des  surfaces  où  elles  se  portent,  par  l'effet  isolant  de  la  cou- 
che d’air  demeurée  adjacente,  et  nullement  par  la  pression  atmos- 
phérique; une  fois  retenues  à la  surface  par  l'effet  de  cette  cause 
comme  elles  léseraient  par  une  couche  de  vernis,  elles  ne  peu- 
vent plus  obéir  à leur  attraction  ou  répulsion  mutuelle  qu'en  en- 
traînant avec  elles  les  corps  eux-mêmes,  s’ils  n’ont  pas  trop  de 
masse.  Cette  explication,  lors  même  qu’elle  ne  serait  pas  appuyée 
sur  les  observations  faites  dans  le  vide,  nous  semblerait  en  tout 
cas  préférable  à celle  où  l’on  fait  intervenir  la  pression  atmosphé- 
rique , cette  intervention  étant  implicitement  fondée  sur  une 
idée  purement  hypothétique,  celle  que  l’électricité  est  un  fluide 
de  même  genre,  à la  ténuité  près,  que  l’air  et  les  gaz,  et  qu  elle 
agit  d’une  manière  semblable. 
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Du  reste,  tout  en  croyant  que  les  effets  électriques  observés 
ilaus  le  vide  ainsi  que  d’autres  non  moins  curieux  dont  nous 
prierons  plus  tard,  tiennent  à la  couche  d’air  demeurée 
adhérente  à la  surface  des  corps , nous  ne  voulons  nullement 
prétendre  que  les  corps  conducteurs  n'aient  pas  par  eux-mêmes 
la  faculté  de  conserver,  ou  mieux,  de  coèrccr  à leur  surface  une 
certaine  dose  d’électricité,  faible  il  est  vrai,  mais  cependant 
sensible.  C'est  un  point  délicat  sur  lequel  nous  aurons  l'occa- 
sion de  revenir  plus  tard,  quand  nous  étudierons  le  rôle  des  gaz 
et  du  vide  dans  le  phénomène  de  la  propagation  de  l’électricité. 

$ 5.  Poavoir  inductif  des  corps  diélectriques. 

Si  les  théories  que  nous  avons  exposées  semblent  être  eu  dé- 
faut en  ce  qui  concerne  le  rôle  qu’elles  attribuent  à la  pression 
atmosphérique,  elles  sont  attaquées  maintenant  par  un  autre 
genre  de  faits  qui  ne  tend  rien  moins  qu’à  les  renverser  tout  à 
fait  en  conduisant  à la  négation  des  actions  à distance,  et  en  les 
remplaçant  par  des  actions  au  contact  ou  moléculaires.  Avant 
d’exposer  la  théorie  à laquelle  ces  faits  ont  conduit  M.  Faraday, 
étudions  les  faits  eux-mèmes  découverts  par  ce  physicien  ; nous 
serons  mieux  placés  pour  apprécier  en  quoi  ils  doivent  modi- 
fier, s’ils  ne  les  renversent  pas  complètement,  les  théories  ba- 
sées sur  les  travaux  de  Coulomb  et  de  Poisson. 

Quand  un  corps  électrisé  agit  par  influence  sur  uu  corps 
conducteur,  il  existe  toujours  entre  les  deux  corps  un  milieu 
isolant  ordinairement  une  couche  d’air,  quelquefois  une  lame 
de  verre  ou  un  plateau  de  résine.  On  n'avait  jamais  attribué  à ce 
milieu  d’autre  rôle  qu'un  rôle  passif,  c'est-à-dire  qu’on  ne  l’envi- 
sageait que  sous  le  rapport  de  l'obstacle  qu  il  opposait  à la  réu- 
nion des  électricités  contraires  des  deux  corps  ; la  seule  différence 
qu’on  établissait  entre  les  divers  milieux  était  que  les  uns,  doués 
d’une  faculté  isolante  plus  grande  que  les  autres,  permettaient 
d approcher  davantage  l’un  de  l'autre  les  deux  corps  électrisés 
•ans  qu’il  y eût  décharge  électrique  entre  eux.  Quant  à l'effet 
d induction  lui-même,  on  admettait  qu’il  ne  dépendait  que  de 
la  distance  qui  sépare  les  deux  corps  et  nullement  de  la  nature 
i.  9 
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«lu  milieu  interposé.  M.  Faraday  a montré  par  une  série  d’ex- 
périences  que  les  choses  ne  se  passent  point  ainsi.  Voici  le  fait 
fondamental  qui  sert  de  base  à ses  recherches  : 

lin  disque  A isolé  est  électrisé.  Près  de  ce  disque  et  à la  même 
distance  on  place  deux  autres  disques  isolés  qui  lui  sont  sem- 
blables, l’un  d’un  côté  que  nous  appellerons  B,  l’autre  de  l’autre 
côté  que  nous  appellerons  C.  A agit  par  influence  sur  B et  sur 
C,  et  si  on  fait  communiquer  ces  deux  derniers  disques  avec  le 
sol,  ils  ne  gardent  que  leur  électricité  négative  qui  est  dissi- 
mulée par  la  positive  de  A.  Si  on  approche  B de  A de  manière 
qu'il  en  soit  plus  près  que  C,  aussitôt  on  voit  l’électroscope  de 
B indiquer  la  présence  d'un  peu  d’électricité  positive  et  celui 
de  C accuser  celle  d’une  petite  quantité  d’électricité  négative  qui 
est  devenue  libre.  Ce  double  effet  provient  de  ce  que,  en  dimi- 
nuant la  distance,  on  rend  le  pouvoir  inducteur  de  A sur  B plus 
grand  qu’il  n’était,  d’où  est  résultée  la  décomposition  d’une 
nouvelle  quantité  d’électricité  dans  B;  or  comme  la  communi- 
cation Üe  B avec  le  sol  a été  interrompue,  ce  disque  conserve 
l’électricité  positive  qu’a  produite  celte  nouvelle  décomposi- 
tion, mais  la  négative  attirée  parla  positive  de  A est  dissimulée 
par  elle;  il  en  résulte  qu’une  plus  forte  proportion  de  l’élec- 
tricité de  A étant  employée  à dissimuler  celle  de  B,  la  proportion 
qui  agit  sur  C devient  moindre  et  par  conséquent  une  partie  de 
l’électricité  négative  qui  était  dissimulée  auparavant  devient 
libre.  Jusqu’ici  les  phénomènes  se  passent  exactement  comme 
le  veut  la  théorie;  mais  si,  remettant  les  choses  dans  leur  état 
primitif,  c’est-à-dire  les  deux  disques  B et  C à la  même  disfantr 
de  A,  on  interpose  entre  A et  B un  disque  de  gomme  laque,  on 
produit  le  même  effet  que  si  l’on  avait  rapproché  B de  A,  c'est- 
à-dire  qu’on  augmente  l’induction  de  A sur  B.  La  distance  est 
cependant  demeurée  la  même,  ainsi  que  toutes  les  autres  con- 
ditions de  l’expérience  ; il  n’y  a d’autre  changement  quels  sub- 
stitution d’un  disque  de  gomme  laque  à la  couche  d’air  qu'il 
remplace.  Si  on  interpose  un  disque  de  soufre  on  produit  le 
même  effet,  mais  à un  degré  plus  grand  encore.  Ainsi  les  corps 
isolants  ont  une  capacité  inductrice  propre,  et,  comme  on  le 
voit,  celle  de  la  gomme  laque  est  plus  grande  que  celle  de  l'air 
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et  celle  du  soufre  plus  grande  que  celle  de  la  gomme  laque. 
M.  Faraday,  pour  caractériser  celle  propriété,  nomme  diélectri- 
ques les  corps  qui  en  jouissent , par  opposition  aux  corps  con- 
ducteurs. Kn  effet,  l'interposition  d'un  corps  conducteur  pro- 
duit un  effet  tout  à fait  contraire;  si  on  interpose  une  lame 
métallique  soit  isolée,  soit,  mieux  encore,  communiquant  avec 
le  sol  entre  A et  B,  aussitôt  B donne  des  signes  d’électricité  né- 
gative très-forte  qui  proviennent  de  ce  que  l’induction  cessant 
d agir  sur  elle,  son  électricité  négative,  qui  était  auparavant  dis- 
simulée, devient  libre.  C donne  aussi  des  signes  d’électricité 
uégalive  parce  que  toute  son  électricité  ne  peut  plus  être  dissi- 
mulée par  A,  à cause  de  la  présence  de  la  nouvelle  lame  mé- 
tallique, et  que,  par  conséquent,  une  partie  devient  libre.  Ainsi , 
mettre  un  disque  métallique  entre  A et  B,  cela  revient  à rem- 
placer B par  un  autre  disque  plus  rapproché  de  A qu'il  ne 
1 était , et,  par  conséquent,  à le  soustraire  à l’induction  de  A. 
On  voit  donc  que  l’effet  qui  résulte  de  l'interposition  d'une  lame 
conductrice  n’a  aucun  rapport  avec  l'effet  que  produit  celle  d'un 
corps  diélectrique. 

U s'agit  maintenant  de  déterminer  les  capacités  inductrices 
ou  le  pouvoir  inductif  relatif  des  différents  corps  diélectriques. 


M.  Faraday  s’est  servi,  dans  ce  but,  d’une 
balance  électrique  de  Coulomb  ayant  pour  fil 
•le  torsion  un  til  de  verre  de  50  centimètres 
•le  longueur  environ  et  doué  d’une  grande 
élasticité  ; à l’extrémité  du  levier  mobile  est 
une  balle  de  sureau  doré  de  7 à 8 centimètres 
ife  diamètre.  Le  plan  d’épreuve  est  une  balle 
semblable.  La  substance  soumise  à l’épreuve 
«t  placée  entre  deux  surfaces  sphériques  mé- 
talliques concentriques  dont  l’intérieure  est 
munie  d'une  tige  de  métal  qui  est  isolée  de 
a ne  point  communiquer  avec  l'exté- 
neure;  cela  forme  une  véritable  bouteille  de 
l*jde  dout  la  substance  diélectrique  est  la 


«ouche  Isolante  et  les  surfaces  sphériques  sont  les  deux  armures 


Sg.67  . Ou  a un  second  appareil , parfaitement  semblable 
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au  premier,  dans  lequel  l’air  seul  sert  de  couche  isolante  entre 
les  deux  surfaces  sphériques.  On  commence  par  enlever  du  pre- 
mier appareil  le  corps  diélectrique,  de  sorte  qu’ils  ont  tous  les 
deux  également  l’air  pour  corps  isolant.  On  donne  à l'enveloppr 
sphérique  intérieure  une  certaine  charge  d’électricité  en  faisan! 
communiquer  l’extérieure  avec  le  sol,  puis  on  détermine  la  réac- 
tion de  l’électricité  restée  libre  sur  la  surface  intérieure  en  tou- 
chant avec  le  plan  d’épreuve  un  bouton  placé  au  bout  de  la  tige 
qui  communique  avec  elle.  On  trouve  230"  pour  l’angle  de  tor- 
sion; c'est  ce  que  M.  Faraday  avait  trouvé  dans  son  expérience, 
qui  est  celle  que  nous  prendrons  pour  exemple.  On  fait  commu- 
niquer par  leurs  armures  intérieures  les  deux  appareils,  pus 
on  les  sépare  : on  trouve,  après  la  séparation,  120"  degrés  sur 
l’un  et  124“  sur  l’autre,  de  sorte  qu’on  peut  dire  que  l'électricitr 
s’est  partagée  également  entre  eux , ce  à quoi  on  devait  s’atten- 
dre, puisqu'ils  sont  parfaitement  semblables  en  tout  point,  tic 
refait  la  même  expérience  après  avoir  substitué  dans  un  des  ap- 
pareils une  couche  de  gomme  laque  à la  couche  d'air.  On  com- 
mence par  charger  l’appareil  à air  comme  précédemment,  et  on 
trouve  260"  pour  l’angle  de  torsion  obtenu  après  le  contact  du 
plan  d’épreuve;  on  établit  la  communication  entre  la  surface 
intérieure  de  l’appareil  à air  et  celle  de  l'appareil  à gomme  la- 
que. Si  ce  dernier  eût  renfermé  la  couche  d’air,  comme  dans  la 
première  expérience,  on  aurait  trouvé  après  la  séparation  1 45", 
soit  la  moitié  de  260",  sur  l’armure  intérieure  de  chaque  appa- 
reil. Mais  la  substitution  de  la  gomme  laque  à l'air  change  tou? 
les  résultats.  On  ne  trouve  que  1 1 4”  pour  la  charge  restée  sur  la 
surface  intérieure  de  l’appareil  à air  et  113”  pour  la  charge  de 
la  surface  intérieure  de  l’autre.  Or  il  est  évident  que  celui  à air 
n’ayant  qu'une  charge  de  114“  au  lieu  de  143"  qu'il  aurait  dû 
avoir,  cela  vient  de  ce  qu’une  charge  de  176",  différence  entre 
la  quantité  totale  290",  114"  s’est  portée  sur  l'appareil  en 
gomme  laque.  On  devrait  donc  trouver  1 76"  au  lieu  de  1 1 3*  dan? 
ce  dernier,  et  si  on  ne  trouve  que  113",  c’est  que  l'induction 
étant  plus  forte  à travers  la  gomme  laque  qu’à  travers  l’air,  une 
proportion  plus  considérable  de  l’électricité  libre  a été  dissimu- 
lée; en  effet,  la  quantité  d’électricité  mesurée  par  l'angle  de 
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torsion  qui  esl  la  quantité  libre  doit  être  d'autant  moindre  que 
le  pouvoir  inductif  est  plus  considérable,  ou , ce  qui  revient  au 
même,  ce  pouvoir  est  inverse  de  la  quantité  restée  libre.  Ainsi, 
si  on  appelle  1 le  pouvoir  inductif  d’une  couche  d’air  et  X celui 
d'une  couche  d’égale  épaisseur  de  gomme  laque,  on  aura,  en  se 
rappelant  que  les  113®  de  charge  de  l'expérience  faite  avec  la 
couche  isolante  de  gomme  laque  donneraient  176°  avec  une 


couche  isolante  d'air 


1 : X = 113: 176, d'où  X = 1,55. 

1 1 «J 


Faraday,  pour  véritier  ses  résultats,  a fait  ensuite  l'expérience 
inverse;  il  a commencé  par  charger  l'appareil  à gomme  laque, 
puis  l’a  fait  communiquer  par  les  armures  intérieures  avec  l'ap- 
pareil à air.  Il  a trouvé  dans  ce  cas  que  l'électricité  libre  dont 
chacun  des  deux  appareils  se  trouvait  chargé  après  leur  sépara- 
tion était  plus  forte  que  la  moitié  de  la  charge  initiale  du  pre- 
mier. Ce  résultat  prouve  que  la  quantité  d'électricité  totale  dont 
m*.  charge  dans  les  mêmes  circonstances  la  surface  intérieure  de 
l'appareil  à gomme  laque  est  beaucoup  plus  considérable  que 
celle  dont  se  charge  l’appareil  à air,  puisque  le  premier,  en 
donnant  au  second  une  charge  plus  forte  que  la  moitié  de  la 
charge  que  ce  second  aurait  prise  s’il  avait  été  chargé  directe- 
ment, ne  perd  pas  lui-même  la  moitié,  mais  seulement  une 
proportion  plus  faible  de  sa  propre  charge.  L’expérience  faite 
de  cette  manière  montre  donc  également  que  la  gomme  laque  a 
an  pouvoir  inductif  plus  fort  que  l'air  et  elle  doune  le  même 
résultat  numérique  pour  le  rapport  de  ces  deux  pouvoirs. 

On  a soumis  à la  même  épreuve  différents  corps  diélectriques 
cd  les  comparant  toujours  à l'air  ; l'expérience  sur  chacun  d'eux 
» été  répétée  plusieurs  fois,  et  on  a obtenu  les  résultats  sui- 
vants : 


Pouvoir  inductif  spécifique,  celui  de  T air  étant  1 . 


Verre 1,76 

Gomme -laque 2,00 

Soufre 2.24 


le  résultat  de  2 , 0 obtenu  pour  la  gomme  laque  est  un  peu  dif- 
ferent de  celui  que  nous  avons  trouvé  plus  haut;  cela  tient  à ce 
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que  dans  l’expérience  que  nous  avons  rapportée  la  couche  de 
gomme  laque  était  moins  épaisse  que  celle  d'air  à laquelle  on  1» 
comparait.  Faraday  a trouvé  qu'en  supposant  l'épaisseur  la 
même,  le  pouvoir  inductif  de  la  gomme  laque  devait  être  2 et 
non  1,  55. 

M.  Harris  a complété  les  expérieuces  de  Faraday  ; il  donnai! 
à chaque  substance  la  forme  d'un  disque  de  même  épaisseur,  et 
il  le  recouvrait  sur  chaque  face  d'un  disque  d'un  diamètre  moi- 
tié moindre,  fait  avec  une  feuille  d’étain.  C’étaient  de  véritables 
tableaux  magiques  avec  des  substances  isolantes  de  nature  dé- 
férente. Il  a dressé,  en  opérant  ainsi,  le  tableau  suivant  du  pou- 
voir inductif  de  ces  substances  : 


Air 1.00  Cire  d’abeilles.  . . . 1.88 

Itésine t.77  Verre 1.90 

l*oi\ 1.80  Gomme-laque.  . . . 1.95 


Faraday  a trouvé  parmi  les  liquides  que  ceux  qui  sont 
les  meilleurs  isolants,  tels  que  la  térébenthine  et  le  naphte 
rectifié,  ont  une  capacité  inductive  supérieure  aussi  à celle 
de  l'air;  mais  il  faut  dans  les  expériences  avec  les  liquider 
n'opérer  que  sur  ceux  qui  ne  possèdent  par  eux-mêmes  au- 
cun pouvoir  conducteur,  propriété  qui  troublerait  les  résul- 
tats. 

Les  différents  gaz  ont  tous  été  soumis  également  à l’expé- 
rience ; on  les  a comparés  deux  à deux,  en  mettant  l'un  dan? 
un  appareil,  l'autre  dans  le  second  appareil.  Puis  on  a comp.ir 
également  l'effet  de  l'air  plus  ou  moins  raréfié  avec  celui  de 
l’air  maintenu  à la  pression  normale,  celui  de  l’air  maintenu  a 
0°,  avec  celui  de  l’air  chauffé  graduellement  de  50"  à 200*.  On 
est  parvenu  à reconnaître,  à la  suite  de  ces  expériences  multi- 
pliées, que  tous  les  gaz  ont  le  meme  pouvoir  et  possèdent  la 
même  capacité  inductive,  et  que  les  variations  dans  la  pression 
ou  dans  la  température  et  par  conséquent  dans  la  deosité,  ne 
produisent  non  plus  aucun  effet.  Il  arrive  seulement  que  lors- 
que la  raréfaction  du  gaz  parvient  à un  certain  point,  la  dé- 
chargé s’opère  entre  les  deux  armures  ; mais  jusqu'à  ce  moment- 
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là,  il  n'y  a aucun  changement  dans  sa  propriété  diélectrique.’ 
i»n  peut  même  donner  à l'appareil  une  charge  assez  faible  pour 
que  la  décharge  n'ait  pas  lieu,  et  on  constate  ainsi  que,  quel 
que  soit  le  degré  de  raréfaction  de  l’air,  sa  capacité  inductive 
reste  la  même. 

S B.  Polarisation  tira  diélectrique*  et  théorie  niolérolaire 
de  l'Indurtlou. 

Il  résulte  donc  des  expériences  que  nous  venons  de  rapporter, 
que  la  nature  du  milieu  isolant  ou  coibcnt  * à travers  lequel 
l’induction  s’opère,  exerce  une  influence  marquée  sur  le  phé- 
nomène, et  que  ce  nouvel  élément  doit  être  ajouté  à ceux  qu’on 
savait  déjà  influer  sur  son  intensité,  tels  que  la  grandeur  de  la 
charge  électrique,  la  distance  du  corps  induit  et  celle  du  corps 
inducteur.  C'est  un  effet  qui  tient  à une  action  propre  des  corps; 
mais  quelle  est  cette  action?  Faraday  admet  qu’elle  consiste 
dans  la  génération  de  couches  moléculaires  alternativement 
négatives  et  positives  qui  se  succèdent  dans  le  diélectrique  et 
qui  constituent  ce  qu'il  appelle  sa  polarisation.  Cependant, 
quelques  faits  observés  déjà  par  Beccaria  et  d’autres  physiciens 
et  étudiés  de  plus  près  par  Faraday  lui-même,  en  montrant  que 
les  charges  électriques  peuvent  pénétrer  jusqu’à  une  certaine 
profondeur  dans  les  colbenls  eux-mêmes,  semblent  peu  favora- 
bles à cette  hypothèse.  Ainsi,  deux  disques  de  spermaceti,  soit 
de  blanc  de  baleine,  après  avoir  été  mis  l’un  sur  l’antre  furent 
armés  de  lames  métalliques  de  manière  à faire  un  tableau  ma- 
gique. Le  système  fut  électrisé,  puis  déchargé  ; et  les  deux  dis- 
ques de  spermaceti  ayant  été  séparés,  on  trouva  que  celui  sur 
lequel  était  placée  l’armure  positive,  avait  de  l’électricité  posi- 
tiveetque l’autre  était  négatifeomme  l’armure  qui  le  recouvrait. 
Celte  expérience  prouvait  d’une  manière  évidente  le  fait  de  la 
pénétration  ; il  est  vrai  de  dire  que  le  blanc  de  haleine  n’est  pas 
un  isolant  parfait  et  que  cette  circonstance  peut  expliquer  jusqu’à 


1 Sous  emploierons  souvent  ce  mot  qui  exprime  mieux  l’idée  d'un  corps  qui 
*ft  d'une  certaine  manière  sur  l’électricité,  que  le  mot  isolant  qui  n'indique 
lu’uo  eut  passif  ou  négatif. 
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un  certain  point  comment  les  deux  électricités,  fortement  atti- 
rées l’une  vers  l'autre,  l’ont  pénétré  en  partie. 

.Nous  avons  déjà  vu  dans  le  fait  de  la  possibilité  d'enlever  les 
deux  armures  d’une  bouteille  de  Leyde  sans  la  décharger,  la 
preuve  de  l'adhérence  ou  de  la  pénétration  dans  le  verre  des 
électricités  que  possèdent  les  corps  eu  contact  avec  lui  ; nou- 
pouvons  tirer  la  même  conclusion  en  ce  qui  concerne  la  résine, 
de  l’expérience  des  figures  de  Lichteinberg.  Toutefois,  ces  faits 
en  démontrant  que  l’électricité  accumulée  sur  la  surface  d’un 
corps  isolant  peut  y pénétrer  jusqu'à  une  certaine  profondeur 
plus  ou  moins  considérable,  suivant  la  nature  de  ce  corps,  ne 
sont  pas  concluants  contre  la  possibilité  de  sa  polarisation. 

Voici,  par  contre,  une  expérience  de  M.  Malteucci  qui  semble 
prouver  d’une  manière  positive  la  polarisation  des  coîbents. 
Plusieurs  lames  très-minces  de  mica  sont  superposées  et  forte- 
ment pressées;  on  applique  sur  les  deux  faces  opposées  de 
celte  espèce  de  pile,  deux  armures  d'étain,  de  manière  à en 
faire  un  tableau  magique.  Après  l'avoir  chargé,  on  enlève  les 
armures  avec  un  manche  isolant,  puis  on  détache  successive- 
ment les  unes  des  autres  les  diverses  lames  de  mica.  On  trouve 
que  chacune  d'elles  a l’une  de  ses  faces  positive  cl  l’autre  né- 
gative, la  face  en  contact  avec  l’armure  positive  étant  positive, 
et  celle  qui  a été  en  contact  avec  l’armure  négative  étant  néga- 
tive. L’intensité  des  charges  électriques  va  en  diminuant  des 
lames  extrêmes  où  elles  sont  à leur  maximum,  aux  lames  du 
milieu  où  elles  sont  à leur  minimum,  cette  différence  tient  peut- 
être  à ce  que  les  surfaces  des  lames  se  trouvent  être  plus  gran- 
des aux  extrémités  qu’au  centre  du  système.  Il  faut  avoir  soin, 
en  séparant  les  lames  les  unes  des  autres,  d éviter  tout  frotte- 
ment; on  s’assure  directement  que  le  simple  fait  de  les  détacher 
ne  les  constitue  pas  dans  un  état  électrique.  La  polarisation  des 
corps  isolants  soit  coîbents,  semble  être  prouvée  par  l'expérience 
que  nous  venons  de  rapporter  et  elle  peut  avoir  également  lieu 
lors  même  que  leur  pouvoir  isolant  n’est  pas  assez  fort  pour 
empêcher  qu’ils  soient  pénétrés  jusqu’à  une  certaine  profon- 
deur par  l’électricité  d'uuc  armure  appliquée  sur  leur  surface. 

M.  Faraday,  partant  du  principe  que  tous  les  corps  isolants 
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vint  susceptibles  d’être  polarisés,  en  déduit  la  conséquence  que 
<■  est  par  leur  intermédiaire  que  s’opèrent  tous  les  phénomènes 
de  l’induction  et  qu’il  n’y  a point  d’action  à distance,  ou  tout 
au  moins  à une  distance  plus  grande  que  celle  qui  sépare  deux 
molécules  qui  se  suivent  immédiatement.  Le  plus  ordinaire- 
ment,c est  l’airdontles  particules  sont  polarisées,  comme  lesont 
les  lames  de  mica  dans  l’expérience  précédente,  qui  transmet 
d'un  corps  électrisé  à un  qui  ne  l’est  pas  l’effet  inductif  du  pre- 
mier. Ce  peut  être  également  un  autre  gaz  ou  un  corps  isolant 
quelconque,  mais  alors  l’effet  se  transmet  plus  ou  moins  bien 
suivant  le  pouvoir  inductif  du  corps.  Cette  manière  d’envisager 
les  phénomènes  diffère  essentiellement  de  celle  que  nous  avons 
adoptée  jusqu’ici,  en  ce  que  dans  cette  dernière  les  corps  iso- 
lants soit  colbents,  ne  jouent  qu’un  rôle  passif  qui  consiste  uni- 
quement à empêcher  la  réunion  des  électricités  opposées  sans 
qu’eux-mêmes  éprouvent  aucune  modification  dans  l’état  élec- 
trique de  leur  masse. 

Pour  rendre  visible  la  polarisation  moléculaire  des  particules 
l’ontiguès  d’un  corps  diélectrique,  qui  ne  peut  l’être  lorsqu’il 
s'agit  de  l’air,  on  se  sert  de  l’essence  de  térébenthine  dans  la- 
quelle on  a placé  des  filaments  de  soie  de  trois  à quatre  milli- 
mètres de  longueur.  Le  fond  du  vase  dans  lequel  est  l’essence, 
est  en  métal  et  communique  avec  le  conducteur  chargé  d’une 
machine  électrique  ; aucun  effet  ne  se  manifeste  jusqu’au  mo- 
ment où  l’on  approche  de  la  surface  du  liquide  un  conducteur 
qu’on  tient  à la  main.  Mais  on  voit  au  moment  où  celte  appro- 
che a lieu,  les  filaments  de  soie  se  dresser  de  toutes  parts  et  se 
réunir  bout  à bout  de  manière  à former  une  chaîne  non  inter- 
rompue entre  le  fond  métallique  et  le  conducteur  extérieur 
vers  lequel  ils  tendent  sans  le  toucher. 

Ces  particules  adhèrent  fortement  les  unes  aux  autres,  ainsi 
qu'on  peut  s’en  assurer  en  les  touchant  avec  un  tube  de  verre; 
mais  aussitôt  qu’on  a déchargé  le  conducteur  de  la  machine, 
elles  tombent  et  vont  au  fond  du  vase.  Les  filaments  de  soie  re- 
présentent les  particules  de  l’essence  dans  laquelle  ils  flottent, 
ri  1 état  polaire  qu’ils  prennent  est  semblable  à celui  des  con- 
ducteurs isolés  les  uns  des  autres  et  placés  dans  les  mêmes  cir- 


Digitized  by  Google 


138  ÉLECTRICITÉ  STATIQUE, 

constances.  À la  place  des  filaments  de  soie,  on  peut  mettre 
dans  le  vase  de  la  poudre  de  sucre  dont  les  particules  forment 
également  une  chaîne  qui  indique  leur  état  polaire.  On  y a mis 
encore  de  petites  particules  d’or  battu  qui  s'arrangent  de  même, 
mais  qui,  vu  leur  nature  conductrice,  se  déchargent  les  uns 
les  autres,  comme  l'indiquent  de  petites  étincelles  qu'on  voit 
briller  entre  elles. 

Si  l’on  considère  l’ensemble  d’un  diélectrique  placé  près  d'un 
corps  électrisé,  on  remarquera  que  chacune  de  ses  particules 
doit,  d’après  la  théorie  qui  précède,  être  en  rapport  actif,  non- 
seulement  avec  les  particules  qui  la  précèdent,  mais  encore 
avec  toutes  celles  qui  l’entourent  dans  toutes  les  directions;  il 
en  résulte  une  diffusion  des  forces  en  tout  sens,  et  les  lignes  de 
l’action  inductrice  suivant  lesquelles  s'opère  la  polarisation 
quand  elles  ne  rencontrent  pas  d’obstacle,  tendent  à se  propa- 
ger de  chaque  particule  comme  d'un  centre  ; elles  peuvent 
même  prendre  une  direction  curviligne  quand  quelque  obstacle 
s’oppose  à leur  libre  propagation. 

Faraday  a essayé  de  vérifier  l’exactitude  de  cette  dernière 
conséquence  en  prouvant  directement  par  l’expérience  que  l’in- 
duction pouvait  s'exercer  en  ligne  courbe.  Il  a pris  dans  ce  but 
un  cylindre  de  gomme  laque  de  15  à 18  centimètres  de  longueur 
et  de  2 à 3 de  diamètre.  11  l’a  fixé  verticalement  sur  un  pied  en 
bois  et  a placésur  sonextrémité  supérieure  rendue  concave  dans 
ce  but  une  sphère  métallique  d’un  diamètre  égal  au  moins  à 
celui  des  cylindres.  Puis  ayant  frotté  la  gomme  laque  avec  une 
flanelle  chaude  pour  l’électriser,  sans  toucher  le  conducteur  il 
a touché  avec  le  plan  d’épreuve  les  divers  points  de  la  sphère 
métallique  électrisée  par  l’influence  de  l'électricité  négative  de 
la  gomme  laque.  Le  plan  d'épreuve  s'est  chargé  toujours  de 
l’électricité  positive  en  quelque  point  de  la  surface  du  conduc- 
teur qu’on  l’ait  placé,  preuve  qu'aucune  partie  de  ce  conduc- 
teur ne  prend  à la  gomme  laque  par  communication  son  élec- 
tricité négative,  et  que  c’est  bien  par  induction  qu'il  est  partout 
électrisé.  11  faut  toujours  avoir  soin  de  toucher  le  plan  d'é- 
preuve pendant  qu’il  est  en  contact  avec  la  surface  sphérique  ; 
mais,  suivant  les  points  de  celte  surface  avec  lesquels  on  le  met 
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en  contact,  il  prend  une  charge  plus  ou  moins  forte.  Ainsi,  si 
l'on  touche  la  partie  sphérique  très-près  du  cylindre  sur  lequel 
elle  est  placée,  il  y a une  charge  de  51 2“  ; en  la  touchant  au 
sommet,  la  charge  n’est  plus  que  de  130°,  et  elle  est  de  270°  si 
le  contact  a lieu  à un  point  également  distant  du  sommet  et  du 
point  même  où  la  sphère  repose  sur  le  cylindre  de  gomme 
laque.  Ces  différences  dans  l'intensité  de  l’électricité  induite  aux 
différents  points  de  la  sphère  ne  pouvant,  suivant  M.  Faraday, 
s'expliquer  qu’en  admettant  que  l’induction  ayant  lieu  par 
l’intermédiaire  des  particules  d'air,  elle  est  nécessairement  plus 
faible  aux  points  sur  lesquels  elle  ne  peut  s'exercer  que  suivant 
îles  lignes  courbes,  tels  que  le  sommet  et  les  parties  environ- 
nantes, qu'aux  points  plus  rapprochés  sur  lesquels  elle  s’exerce 
suivant  des  lignes  droites  ou  d'une  courbure  très-faible. 

On  obtient  des  résultats  analogues  et  encore  plus  frappants 
en  plaçant  sur  le  cylindre,  au  lieu  d'une  sphère,  une  demi- 
sphère  ou  un  disque  métallique  dont  le  diamètre  soit  plus 
grand  que  celui  du  cylindre  (au  moins  le  double  ).  Si  l’on  tou- 
che les  différents  points  de  la  demi-sphère  avec  le  plan  d’é- 
preuve, on  trouve  que  la  charge  qu’il  prend  est  moindre  sur 
les  points  de  la  surface  plane  circulaire  qui  le  termine  supé- 
rieurement que  sur  les  parties  latérales  de  la  surface  courbe, 
et  qu  elle  est  au  minimum  au  centre  de  cette  surface  plane. 
Mais  si  on  élève  le  plan  d’épreuve  lui-même  verticalement  au- 
dessus  de  ce  centre,  la  charge  induite  qu'il  prend  devient  plus 
considérable  jusqu’à  une  certaine  hauteur,  à partir  de  laquelle 
elle  décroît,  (juand  c'est  un  disque  qui  est  placé  sur  le  cylindre 
de  gomme  laque,  on  n’obtient  aucun  signe  d'électricité  induite 
eu  le  touchant  à son  centre,  tandis  que  le  plan  d'épreuve  s'élec- 
trise par  induction  si  on  l'élève  au-dessus  de  ce  centre. 

Il  résulte  de  ces  diverses  expériences,  et  surtout  de  la  der- 
nière, que  l’induction  ne  se  fait  pas  à travers  le  métal,  qu’elle 
s’opère  donc  par  l’intermédiaire  des  molécules  d’air  et  sui- 
vant des  lignes  qui,  partant  des  divers  points  du  cylindre  de 
gomme  laque,  se  courbent  plus  ou  moius  autour  de  la  sphère, 
de  la  demi-sphère  ou  du  disque,  pour  arriver  jusqu'au  point 
où  le  plan  étant  au  centre  même  du  disque,  la  courbure  de 
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la  ligne  d'induction  est  trop  forte  pour  que  l'induction  puisse 

s’y  propager. 

Les  effets  demeurent  les  mêmes  quand  le  corps  métallique 
qui  repose  sur  le  cylindre  de  gomme  laque  communique  avec 
le  sol  par  l’intermédiaire  d’un  fil  de  métal  qui  passe  à travers 
l’axe  du  cylindre.  Par  contre , si  on  entoure  entièrement  la 
gomme  laque  d’une  enveloppe  métallique  communiquant  avec 
le  sol,  tous  les  effets  cessent  d’avoir  lieu. 

Sans  nous  dissimuler  l’importance  des  expériences  qui  pre- 
cedent, nous  ne  pouvons  pas  cependant  les  regarder  comme 
conduisant  nécessairement  à la  conclusion  que  leur  auteur  en 
tire,  savoir  que  l’induction  s’opère  par  l’intermédiaire  des  par- 
ticules d’air  disposées  suivant  des  lignes  courbes  ou  droites. 
En  effet,  il  ne  serait  pas  impossible,  ce  nous  semble,  d’expli- 
quer par  les  théories  reçues  de  l’induction,  et  en  nous  basant 
sur  les  principes  que  nous  avons  établis  dans  les  premiers  cha- 
pitres de  cette  seconde  partie,  l’état  électrique  des  surfaces 
métalliques  placées  sur  le  cylindre  de  gomme  laque  tel  que  les 
accuse  le  plan  d’épreuve.  Nous  reconnaissons  cependant  qu’il 
y a un  point  nouveau  acquis  à la  science,  c’est  celui  de  la  pola- 
risation du  corps  isolant.  A cet  égard,  les  premières  expériences 
de  Faraday  et  celles  de  Matteucci,  que  nous  avons  rapportées 
plus  haut,  l’établissent  d’une  manière  positive,  sinon  pour  l’air 
et  les  gaz,  du  moins  pour  les  solides  et  les  liquides.  Quant  à 
l’air  et  aux  gaz,  nous  trouverons  dans  des  phénomènes  d’un 
autre  ordre,  savoir  ceux  qui  sont  relatifs  aux  décharges,  une 
démonstration , sinon  directe , du  moins  assez  probante , de 
l’existence  chez  eux  de  cette  polarisation. 

S 7.  Théorie  générale  de  Parada;  anr  l’électrlelté  atatignr. 


. Partant  des  faits  qui  précèdent,  M.  Faraday  pose  en  principe 
qu’un  état  électrique  absolu,  soit  positif,  soit  négatif,  ne  peut 
pas  exister  dans  un  corps,  mais  que  tout  corps  électrisé  trouve 
toujours  près  de  lui,  soit  dans  les  corps  isolants,  soit  dans  les 
corps  conducteurs  dont  il  est  entouré,  un  étal  électrique  con- 
traire au  sien;  ce  qui  fait  de  l’induction  un  phénomène  général. 
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Cette  condition  générale,  à laquelle  sont  soumis  tous  les  phé- 
nomènes électriques,  a une  grande  analogie  avec  le  fait  de 

l'action  et  de  la  réaction  des  corps  élastiques.  Ainsi  un  ressort 
d'acier  nous  présente  l’exemple  d’un  corps  susceptible  de  sus- 
citer une  force  dès  qu'un  agent  extérieur  la  met  en  évidence. 
La  condition  à laquelle  l'action  du  ressort  doit  obéir,  c'est  de 
s’exercer  au  même  degré  dans  deux  directions  opposées.  Si 
nous  comprimons  ou  si  nous  étendons  le  ressort , nous  sentons 
son  action  et  sa  réaction,  non-seulement  nous  constatons  ainsi 
l'existence  de  deux  forces  opposées  à ses  deux  extrémités,  dont 
l’une  peut  être  regardée  comme  positive,  l'autre  comme  néga- 
tive, mais  nous  apercevons  que  chaque  section  intermédiaire  de 
la  spirale  est  dans  un  état  semblable  d'action  et  de  réaction, 
ou,  ce  qui  revient  au  même,  dans  une  espèce  d'état  polaire. 
En  estimant  la  somme  des  forces,  nous  la  mesurons  dans  une 
certaine  direction,  et  nous  admettons  forcément  que  la  somme 
de  ces  forces  dans  la  direction  opposée  est  égale  à la  première. 
11  en  doit  être  de  même  pour  l'électricité.  Tous  les  phénomènes 
des  électricités  positive  et  négative  peuvent  probablement  être 
expliqués  par  l'action  et  la  réaction  d’une  force  capable  d'être 
manifestée,  à divers  degrés,  dans  dif- 
férentes substances,  plus  simplement 
que  par  l'hypothèse  des  fluides  impon- 
dérables. Les  deux  forces  opposées  de 
l’électricité  ressemblent  en  fait  à l'ac- 
tion et  à la  réaction  en  ce  qu  elles  s'ac- 
compagnent toujours. 

Voici  une  expérience  qui  montre 
qu’en  effet  l’électricité  développée  par 
induction  est  contraire  et  parfaitement 
égale  en  intensité  à celle  qui  la  déve- 
loppe. Une  boule  isolée  et  électrisée 
est  placée  dans  l’intérieur  d'un  bocal 
cylindrique  dont  les  dimensions  sont 
tres-grandes  par  rapport  à celles  de  la 
boule  (lig.  68).  Le  bocal  communique  avec  un  électroscope  à 
feuilles  d’or  qui  diverge  aussitôt  que  la  boule  électrisée  est  intro- 


? 
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Kig.  68. 
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duite  intérieurement;  on  fait  toucher  le  bocal  par  la  boule; 
celle-ci  perd  son  électricité,  et  l’électroscope  ne  diverge  ni  plus 
ni  moins  qu  avant.  Cette  expérience  prouve  que  l’électricité  qui 
est  induite  par  la  boule  et  celle  qu’elle  possède  sont  exactement 
équivalentes  en  quantité  et  en  puissance.  Quelle  que  soit  la  po- 
sition de  la  boule  dans  l’intérieur  du  bocal,  qu’elle  soit  plus  ou 

moins  rapprochée  du  fond  ou  des  c<V- 
tés,  la  divergence  de  l’électroseope  est 
la  même.  Au  lieu  d’un  seul  bocal  on 
peut  en  placer  trois  ou  quatre  concen- 
J i I triques,  isolés  les  uns  des  autres  par 
des  plaques  de  gomme  laque  qui  sé- 
I parent  le  fond  de  chacun  d’eux  du 

( \ ! fond  du  bocal  suivant  (fig.  69),  l’é- 

v / lectroscope  communiquant  toujours 

IJ  avec  la  surface  extérieure  du  bocal 

1 extérieur;  l’elîet  est  exactement  le 
Ç>  même  que  lorsqu'il  n’yavaitqu’un  seul 

bocal  ; il  est  encore  le  même  si  lesquatre 
A bocaux  communiquent  entre  eux  mé- 

*V  69-  talliquement.  Lorsqu’on  introduit  à la 

place  des  bocaux  intérieurs  un  bocal  de  gomme  laque  et  de 
soufre,  en  laissant  toujours  un  bocal  métallique  extérieurement 
et  la  boule  électrisée  au  centre,  il  n’en  résulte  pas  le  moindre 
changement  dans  la  divergence  des  feuilles  d’or  de  l'élec- 
troscope  du  bocal  extérieur.  On  voit  donc  par  cette  expérience 
que  le  principe  posé  plus  haut  de  l’égalité  des  deux  forces  qui 
constituent  les  deux  électricités  est  général , car  il  se  vérilie 
dans  des  cas  bien  différents,  et  notamment  dans  des  diélectri- 
ques tels  que  la  gomme  laque  et  le  soufre,  d’un  pouvoir  induc- 
tif bien  différent  de  celui  de  l’air.  Une  autre  manière  de  dé- 
montrer le  même  principe,  c’est  d’introduire  une  petite  sphère 
électrisée  au  centre  d’une  sphère  creuse  non  électrisée  et  isolée. 
L’électricité  que  cette  dernière  prend  par  induction  est,  ainsi 
que  le  montrent  les  indications  d’un  électroscope,  exactement 
égale  à celle  qu’elle  prend  par  communication  en  étant  mise  ea 
contact  avec  le  petit  globe  intérieur  qui  est  resté  électrisé. 
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Appliquant  ses  idées  théoriques  aux  autres  phénomènes 
divers  de  l’électricité  statique,  Faraday  est  conduit  à admettre 
que  la  tendance  de  l'électricité  de  se  porter  à la  surface  des 
corps  conducteurs  est  plus  apparente  que  réelle,  et  que  les  ex- 
périences qui  constatent  qu'il  n’v  a en  effet  d’électricité  libre 
qu'à  leur  surface  s’expliquent  facilement  d'une  autre  manière. 
Aucune  charge  électrique  d’après  sa  théorie  ne  peut  se  mani- 
fester dans  l'intérieur  d'un  corps  à cause  des  directions  oppo- 
sées <les  électricités  dans  chacune  des  particules  intérieures 
d'où  résulte  un  effet  nul;  tandis  que  l’induction  exercée  par  les 
corps  extérieurs  rend  sensible  l’électricité  à la  surface.  D’après 
celle  manière  de  voir,  l’électricité  doit  se  montrer  seulement  à 
la  surface  d'une  enveloppe  conductrice  quelle  que  soit  sa  con- 
ductibilité ou  la  faculté  isolante  de  la  substance  placée  inté- 
rieurement. C’est  ce  que  Faraday  a en  effet  démontré  eu 
électrisant  fortement  de  l’essence  de  térébenthine  placée  dans  un 
vase  de  métal.  11  n’y  avait  d'électricité  apparente  qu’à  la  surface 
extérieure  du  vase.  11  a même  construit  une  chambre  cubique 
d’un  mètre  de  côté  dont  les  parois  en  bois  étaient  recouvertes 
extérieurement  de  feuilles  de  plomb  ; il  l'a  isolée,  puis  après 
v avoir  introduit  des  électroscopes  et  autres  objets  il  a électrise 
l'air  intérieur  avec  une  forte  machine.  Aucune  trace  d’élec- 
tricité ne  s’est  manifestée  au  dedans,  tandis  que  (les  étincelles 
considérables  et  des  aigrettes  lumineuses  partaient  dans  tous 
les  sens  de  la  surface  extérieure.  Ces  expériences,  en  complétant 
celles  de  Coulomb  dans  lesquelles  il  ne  s’agissait  que  de  corps 
conducteurs,  rendent  peu  probable  l’explication  qu  on  en  don- 
nait vu  qu’elle  était  basée  sur  la  libre  propagation  de  l'électri- 
cité dans  la  masse  conductrice , d’où  résultait  que  cette  élec- 
tricité se  portait  toute  à la  surface.  Une  fois  que  le  phénomène 
a lieu  de  la  même  manière  avec  des  corps  isolants  placés  inté- 
rieurement cette  explication  n’est  pas  soutenable. 

(tuant  à l’influence  de  la  forme  sur  la  quantité  d’électricité 
accumulée  à la  surface  des  corps  non  sphériques,  elle  dépen- 
drait toujours,  d’après  la  théorie  de  Faraday,  de  ceque  parmi  les 
points  de  la  surface,  les  uns  seraient  exposés  à une  somme  plus 
graude  de  forces  inductrices  que  les  autres  ; ainsi  les  extrémités 
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d’un  cyliDdreoud'un  ellipsoïde  allongé  seraient  plus  fortement 
électrisées  que  le  reste  de  la  surface  parce  qu'il  en  part  un  plus 
grand  nombre  de  filets  de  particules  polarisées  établissant  avec 
les  conducteurs  environnants  la  communication  nécessaire  pour 
l’induction.  Une  pointe  est  encore  supérieure  à cet  égard,  car 
elle  est  le  centre  d’où  émanent  dans  toutes  les  directions 
les  lignes  de  force  inductive  qui  se  trouvent,  par  exemple, 
lorsqu’il  s’agit  d’une  boule,  réparties  sur  une  plus  grande 
étendue  et  partir  non  pas  d’un  seul  point,  mais  de  tous  les 
points  de  sa  surface  également. 

Dans  la  théorie  que  nous  venons  d’exposer,  la  répulsion  mu- 
tuelle des  corps  chargés  de  la  même  électricité  n’est  qu’appa- 
rente; elle  provient  de  ce  qu’il  n’y  a pas  d’électricité  sur  les 
surfaces  les  plus  rapprochées  et  de  ce  que  chacun  des  deux 
corps  est  attiré  dans  des  directions  opposées  par  les  corps  con- 
ducteurs environnants  chez  lesquels  l’induction  détermine  un 
état  électrique  dissemblable  au  leur.  On  peut  en  effet  constater 
au  moyen  du  plan  d’épreuve  que  les  deux  feuilles  d’or  d'un 
électroscope  n’ont,  quand  elles  divergent,  aucune  charge  élec- 
trique sur  leur  surface  intérieure,  tandis  qu  elles  sont  forte- 
ment électrisées  extérieurement,  quelque  minces  quelles 
soient  du  reste.  La  répulsion  est  encore  expliquée  en  l'attri- 
buant à l'attraction  exercée  sur  chacune  des  deux  feuilles  d'or 
par  l’électricité  contraire  que  l'induction  a développée  dans  les 
couches  d’air  en  contact  avec  leur  surface  extérieure.  Ce  mode 
d’action  de  l’air  est  bien  plus  naturel  et  plus  probable  que  celui 
dans  lequel  on  l'envisage  comme  déterminant  la  répulsion  par 
la  pression  plus  grande  de  dedans  en  dehors  que  de  dehors  en 
dedans  qu’il  exerce  sur  les  corps  électrisés.  Toutefois,  les  expé- 
riences qui  montrent  que  dans  le  vide  la  répulsion  a lieu  aussi 
bien  que  dans  l'air,  sembleraient  être  également  contraires  à ces 
deux  explications;  à moins  que  dans  la  première  on  n’admelie 
l’effet  par  induction  des  corps  ambiants  lors  même  qu’ils  sout 
placés  à une  grande  distance. 

Faraday  ne  s'est  pas  contenté  de  suivre  les  conséquences  df 
sa  théorie  dans  ce  qui  concerne  les  phénomènes  de  l'électriciir 
statique;  il  les  a également  suivies  dans  les  effets  de  l’électri- 
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cité  dynamique  où  il  en  a fait  les  applications  les  plus  heu- 
reuses. 11  a étudié  et  classé  les  différents  modes  suivant  les- 
quels s'opèrent  les  décharges  entre  les  corps  chargés  d'une 
électricité  différente.  Il  a fait  voir  en  particulier  que  le  retour 
à l'équilibre,  sous  le  rapport  électrique,  des  particules  polari- 
sées de  corps  diélectriques  soit  colbents,  constitue  la  décharge 
et  est  l’origine  de  la  plupart  des  phénomènes  qui  l’accompa- 
gnent, tels  en  particulier  que  la  rupture  de  ces  corps.  11  a mon- 
tré que,  quoique  la  capacité  inductive  ne  soit  nullement  encore 
modifiée  chez  les  gaz  par  une  différence  dans  leur  nature  ou 
leur  densité,  la  distance  à laquelle  la  décharge  avec  étincelle 
peut  s’opérer  est  extrêmement  influencée  par  l’état  physique 
du  milieu  comme  par  sa  nature  chimique.  La  densité  en  parti- 
culier influe  en  ce  sens  que  la  limite  de  la  charge  que  peut 
prendre  un  corps  conducteur  isolé  dépend  du  nombre  des  par- 
ticules du  diélectrique  ambiant  auxquelles  cette  charge  doit 
être  communiquée  par  induction;  moins  il  y en  a,  plus  on 
arrive  promptement  à la  limite.  11  parait  aussi  qu'en  nombre 
égal  les  particules  éprouvent  plus  ou  moins  rapidement,  sui- 
vant leur  nature,  les  effets  de  l’induction.  Mais  ce  sujet  et  tous 
les  détails  qui  s’y  rattachent  seront  traités  dans  la  quatrième  par- 
tie; nous  ne  nous  y arrêterons  pas  davantage  pour  le  moment. 

Nous  venons  d’exposer  la  théorie  de  M.  Faraday  sur  les  phé- 
nomènes de  l'électricité  statique.  Quoiqu'elle  ail  encore  besoin 
il  ètre  mieux  précisée,  elle  mérite  cependant  déjà  dans  son  état 
actuel  d’attirer  l’attention  sérieuse  des  physiciens.  Elle  a en  sa 
faveur  d’établir,  comme  on  le  verra,  un  lien  plus  intime  entre 
les  phénomènes  de  l'électricité  statique  et  ceux  de  l’électricité 
dynamique  ; elle  semble  reposer  sur  un  principe  juste,  celui 
que  les  actions  électriques  ne  se  manifestent  jamais  que  par 
l'intermédiaire  des  particules  matérielles.  Enfin  elle  tend  à 
opérer  un  rapprochement  remarquable  entre  les  forces  élec- 
triques et  les  autres  forces  de  la  nature.  Déjà  un  savant  mathé- 
maticien, M.Mossotti,  a réussi,  par  l’application  du  calcul  et  des 
lois  de  la  mécanique,  à expliquer  dans  cette  théorie  d’une  ma- 
nière satisfaisante  les  lois  trouvées  par  Coulomb  et  que  Poisson 
»vail  rattachées  à la  théorie  des  deux  fluides  impondérables, 
i.  U) 
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Toutefois  nous  ne  saurions  encore,  tout  en  reconnaissant  l’im- 
perfection de  cette  dernière  théorie,  admettre  complètement  la 
nouvelle;  en  d’autres  termes,  nous  ne  saurions  voir  dans  le  fait 
incontestable  que  le  milieu  isolant  qui  sépare  deux  corps  entre 
lesquels  l’induction  électrique  s’exerce,  modifie  celte  action,  et 
est  lui-même  influencé  par  elle,  la  preuve  démonstrative  que 
l’induction  s’exerce  par  son  intermédiaire.  Ne  pourrait-ii  pas 
arriver  que  l'induction  ayant  déterminé  à distance  dans  un 
corps  un  état  électrique  différent  de  celui  qui  existe  daus  le 
corps  inducteur,  ces  deux  électricités  contraires  modifiassent 
l’état  électrique  des  particules  interposées  sur  la  ligue  qui  les 
sépare,  comme  à leur  tour  elles  peuvent  être  modifiées  par  ces 
particules  ? Ce  qui  nous  ferait  pencher  vers  une  explication  de 
ce  genre,  c’est  la  difficulté  de  concevoir  une  puissance  d’induc- 
tion émanant  indifféremment  dans  toutes  les  directions  d’un 
corps  électrisé  comme  une  espèce  de  rayonnement,  tandis  que 
nous  savons  par  expérience  l’influence  considérable  qu’exerce 
sur  la  direction  de  cette  émanation  la  présence  d’un  corps  con- 
ducteur placé  dans  une  certaine  position.  Il  est  vrai  que  Fara- 
day et  les  partisans  de  sa  théorie  répondent  à cette  objection 
par  l’expérience  que  nous  avons  citée  plus  haut,  de  la  petite 
sphère  électrisée  placée  au  centre  de  la  grande,  et  par  quelques 
considérations  tirées  de  la  réaction  que  le  corps  conducteur  ex- 
posé à l’influence  d'un  corps  électrisé  doit  à son  tour  exercer 
sur  ce  corps.  Mais  nous  ne  croyons  pas,  malgré  ces  réponses, 
que  le  principe  du  rayonnement  du  pouvoir  inducteur  ayant 
lieu  indifféremment  en  tout  sens  soit  rigoureusement  démon- 
tré. Les  effets  qui  ont  lieu  dans  le  vide  nous  paraissent  égale- 
ment, ainsi  que  nous  l’avons  déjà  indiqué,  une  objection  assei 
forte  contre  la  théorie  qui  nie  toute  action  à distance,  à moins 
qn’on  ne  suppose  que  les  particules  qui  restent  dans  le  vide 
même  le  plus  parfait  suffisent  pour  expliquer  les  phénomènes 
qui  s’y  passent.  Au  reste  le  rôle  encore  obscur  et  curieux  que 
joue  le  vide  dans  les  phénomènes  électriques  sera  également 
dans  la  quatrième  partie  l'objet  d’un  examen  approfondi,  car 
il  est  intimement  lié  avec  les  effets  des  décharges  électriques. 

Les  objections  que  nous  venons  de  présenter  contre  la  théorie 
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(le  Faraday  sout  renforcées  par  des  recherches  récentes  que 
nent  de  faire  M.  Matteucci,  sur  la  propagation  de  l 'électricité 
dans  les  corps  solides  isolants,  et  à la  suite  desquelles  il  est 
arrivé  à des  conclusions  différentes  de  celles  de  Faraday  sur  le 
rôle  de  ces  corps  dans  les  phénomènes  d’induction.  Il  a bien 
constaté  que,  dans  les  corps  isolants,  il  so  développe,  en  présence 
i un  corps  électrique,  un  état  électrique  moléculaire  d’après 
lequel  chaque  molécule  du  corps  isolant  a les  deux  états  élec- 
trique» contraires  développés  sur  ses  faces  opposées.  Celle  élec- 
trisation moléculaire  se  manifeste  à un  degré  différent  dans  les 
divers  corps  isolants.  C’est  ce  qui  fait,  par  exemple,  que  le  soufre 
et  la  résine  exercent  un  pouvoir  attractif  inégal  sur  un  même 
pendule  électrisé;  de  plus  elle  se  développe  ou  cesse  au  moment 
mène  où  la  présence  du  corps  électrisé  commence  ou  cesse, 
la  états  électriques  moléculaires  peuvent  se  détruire,  et  l'élec- 
tricité se  propager,  soit  à la  surface,  soit  à l’intérieur  des  corps 
isolants;  le  pouvoir  isolant  consiste  précisément  dans  la  résis- 
tance plus  ou  moins  graqde  opposée  par  des  corps  qui  en  sont 
doués  à la  destruction  des  états  électriques  moléculaires  par 
1 entrée  ou  la  sortie  du  fluide  électrique  des  molécules  mêmes; 
en  tout  cas  l’éleclricité  ne  peut  jamais  pénétrer  dans  les  moié- 
■ uies  d’un  corps  isolant,  sans  avoir  vaincu  la  force  répulsive  de 
: électricité  de  même  espèce  qui  se  trouve  sur  ces  molécules. 

Toutes  les  expériences  au  moyen  desquelles  M.  Matteucci  est 
parvenu  aux  résultats  que  nous  venons  d’énumérer  ont  été 
laites  au  moyeu  d'appareils  semblables  à la  balance  de  Coulomb, 
mais  dont  les  détails  de  construction  variaient  avec  le  but  par- 
iiculier  qu’il  avait  en  vue.  11  est  facile,  en  particulier,  de  prouver 
la  propagation  de  1 électricité  dans  l’intérieur  d’un  corps  iso- 
lant. lTn  cylindre  de  stéarine  ou  un  cylindre  de  soufre,  mis  en 
M»BUcL  avec  le  conducteur  de  la  machine  électrique  en  activité, 
frottés  ensuite  sur  leur  surface,  donnent  des  signes  d’électricité 
négative;  puis  posés  sur  un  conducteur,  ils  n'en  donnent  plus, 
et  redonnent  plus  tard  des  signes  d'électricité  positive.  Au 
reste,  M.  Faraday  avait  déjà  constaté  cette  pénétration  de  l’é- 
lectricité dans  les  corps  isolants. 

La  première  et  la  plus  importante  des  expériences  de  M.  Mat- 
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teucci  est  celle  qu’il  a faite  avec  des  lames  isolantes,  fixées,  au 
moyen  de  la  cire  d’Espagne,  à des  tiges  de  verre  longues  de 
12  centimètres,  et  qu’il  introduisait  successivement,  en  les 
tenant  par  cette  tige,  dans  l'intérieur  de  la  cage  d'une  balance 
de  Coulomb,  dont  les  deux  boules  électrisées  étaient  divergentes. 

La  lame  isolante  était  introduite  de  façon  que  son  centre  fût 
en  contact  avec  la  boule  fixe,  dont  elle  diminuait  ainsi  la  réac- 
tion électrique  au  bout  de  quelques  instants.  Aussi,  la  boule  en 
contact  avec  la  lame,  ayant  perdu  une  certaine  quantité  d'élec- 
tricité qui  s’est  répandue  sur  la  lame,  la  force  répulsive  qui 
reste  après  le  contact,  comparée  avec  celle  qui  existait  aupara- 
vant, doit  donner,  dans  chaque  cas,  la  mesure  de  l’électricité 
passée  sur  la  lame  isolante.  Plusieurs  expériences  faites  avec  des 
lames  de  soufre  ont  montré  que  la  perte  la  plus  grande  a lieu 
avec  la  lame  la  plus  mince  et  qui  a la  moindre  surface,  tandis 
que,  pendant  que  dure  le  contact,  la  force  électrique  est  d’au- 
tant moindre  que  la  masse  de  la  lame  isolante  est  plus  considé- 
rable. C’est  qu’il  ne  faut  pas  confondre  cette  dernière  force  avec 
celle  qui  reste  après  que  le  contact  a eu  lieu,  laquelle  peut  être 
plus  grande  ou  plus  petite  que  la  première. 

En  comparant  les  effets  obtenus  avec  des  lames  de  différente 
nature,  on  trouve  des  résultats  très-variables  avec  le  verre,  qui 
est  toujours  plus  ou  moins  hygrométrique,  et  par  contre  très- 
constants  avec  la  gomme-laque  et  le  soufre,  qui  produisent  la 
même  perte  d'électricité  sur  une  boule  métallique  électrisée 
qu’elles  touchent.  Une  lame  de  verre  recouverte  d’une  couche 
de  vernis  à la  gomme-laque  produit  le  même  effet,  pourvu  que 
la  couche  ait  1/4  de  millimètre  d'épaisseur  au  moins.  D'autres 
expériences  ont  été  faites  en  mettant  la  lame  entre  deux  charges 
électriques  contraires,  ou  en  d'autres  termes,  en  se  servant  de 
lames  de  différente  nature,  comme  couche  isolante  entre  lesdeux 
armures  d'un  tableau  magique.  C’est  en  opérant  d’une  manière 
à peu  près  semblable  que  Faraday,  puis  Harris,  après  lui, 
avaient  trouvé  des  différences  entre  les  différents  corps,  quant 
à leur  influence  sur  la  charge  des  deux  armures,  et  avaient 
déterminé  leur  pouvoir  spécifique  inducteur.  M.  Matteucci, 
croyant  que  ces  différences  ne  sont  dues  qu’à  des  différences 
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dans  la  propagation  de  l’électricité,  soit  à la  surface,  soit  à une 
très-petite  profondeur  dans  l’intérieur  des  corps,  a formé  dans 
ce  but  une  lame  isolante,  vide  intérieurement,  composée  de 
lames  de  mica,  réunies  avec  de  la  gomme-laque.  Cette  lame,  de 
25  centimètres  carrés  de  surface,  était  comme  une  espèce  de 
boite;  sa  surface  intérieure  était  recouverte  d’une  couche  de 
gomme-laque  de  2 millimètres  1/2  d’épaisseur  : elle  se  com- 
posait donc  en  fait  d'une  couched’air  de  10  millimètres  d'épais- 
seur interposée  entre  deux  lames  de  mica,  couvertes  de  gomme- 
laque.  Après  avoir  opéré  avec  cette  lame,  M.  Matteucci  y a 
introduit  du  soufre  fondu,  qui  formait  ainsi  une  couche  de 
soufrede  lOmillimètres  d’épaisseur,  substituée  à la  couched’air. 
Les  résultats  ont  été  exactement  les  mêmes  dans  les  deux  cas.  Ils 
ont  été  aussi  les  mêmes  avec  une  lame  de  soufre,  avec  une  lame 
de  flint-glass  recouverte  d’une  couche  de  soufre,  épaisse  de 
2 millimètres  avec  une  lame  de  gomme-laque  recouverte  d'une 
couche  de  soufre  d’un  1/2  millimètre  d’épaisseur. 

Tous  ces  résultats  semblent  prouver  que  les  différences  trou- 
vées par  quelques  physiciens,  avec  des  lames  isolantes  de  diffé- 
rente nature  employées  pour  former  des  tableaux  magiques, 
ne  sont  pas  dues  à un  pouvoir  inducteur  spécifique.  En  effet, 
on  voit  qu’une  certaine  lame  isolante  produit  les  mêmes  effets 
qu’une  autre  différente,  pourvu  que  la  surface  de  la  première 
lame  soit  formée  d’une  couche  de  la  même  matière  isolante  que 
celle  qui  compose  la  totalité  de  la  seconde;  mais  il  faut  que  la 
couche  ajoutée  ait  une  certaine  épaisseur  pour  que  son  effet 
soit  semblable  à celui  d'une  lame  formée  tout  entière  de  la 
même  substance  que  cette  couche.  C’est  donc  à des  différences 
dans  la  propagation  de  l'électricité,  soit  à la  surface,  soit  dans 
l'intérieur  des  différents  corps  isolants,  qu’il  faudrait  recourir, 
pour  expliquer  les  phénomènes  observés  par  Faraday  et  par 
Harris.  Reconnaissons  donc  que  le  sujet  mérite  d’être  encore 
étudié,  mais  que  toutefois  il  résulte  déjà,  de  toutes  les  expé- 
riences, un  point  important  acquis  à la  science,  savoir  le  fait 
de  la  polarisation  moléculaire  dans  les  corps  isolauts,  mode  pro- 
bable de  propagation  de  l’électricité  dans  les  corps  conducteurs 
également. 
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$ 8.  Théorie  d’un  «oui  fluide  de  Franklin. 


Nous  n’avons  point  parlé  dans  ce  chapitre  d’une  théorie  qui, 
par  son  apparente  simplicité  et  le  nom  de  son  auteur,  a joui 
pendant  quelques  années  d’une  grande  faveur;  c'est  la  théorie 
d un  seul  fluide  de  Franklin.  Ce  fluide  unique  possède  exacte- 
ment toutes  les  propriétés  qu’on  attrihue  dans  la  théorie  des 
deux  fluides  à chacun  d’eux  considéré  isolément.  11  est  composé 
de  particules  infiniment  ténues,  qui  se  repoussent  toutes  avec 
une  force  inverse  du  carré  de  la  distance. 

Dans  la  théorie  d’un  seul  fluide,  chaque  corps  renferme  à 
l’état  naturel  une  certaine  proportion  de  ce  fluide.  Si,  dans  un 
corps  donné,  on  en  accumule  une  proportion  plus  forte,  on  l’é- 
lectrise en  plus,  soit  positivement  ; si  au  contraire  on  diminue  la 
proportion  qu’il  doit  en  contenir,  on  l’électrise  en  moins  ou  né- 
gativement. Tant  que  l’état  naturel  subsiste,  aucune  manifesta- 
tion n’a  lieu,  mais  dès  que  l’état  devient  positif  ou  négatif,  alors 
il  y a action  électrique.  11  faut  admettre  encore  qu’il  y a attrac- 
tion entre  la  matière  pondérable  et  le  fluide  électrique  impon- 
dérable, eu  sorte  que  lorsque  deux  corps  sont  en  présence,  plu- 
sieurs forces  sont  en  lutte,  qui  doivent,  suivant  leurs  intensités 
relatives,  déterminer  l’attraction,  la  répulsion  ou  l’équilibre.  Ce 
sont,  la  force  répulsive  des  fluides  électriques  que  les  deux  corps 
possèdent,  l’attraction  entre  le  fluide  électrique  de  l'un  et  la 
matière  de.  l’autre , enfin  l’action  mutuelle  des  particules  im- 
pondérables de  l’un  des  corps  sur  celles  de  l'autre.  Æpinus,  en 
soumettant  cette  théorie  au  calcul,  a été  conduit  à la  singulière 
conséquence  que,  pour  expliquer  la  répulsion  de  deux  coq» 
électrisés  négativement,  il  faudrait  admettre  que  l’action  mu- 
tuelle des  particules  de  la  matière  est  répulsive  au  lieu  d’étre 
attractive.  Ce  résultat,  si  contraire  aux  idées  admises  depuis 
Newton,  a dit  faire  renoncer  à la  théorie  qui  y avait  amené. 
D'ailleurs,  l’antagonisme  si  prononcé  et  si  constant  qu’on  re- 
trouve toujours  entre  deux  principes  opposés  dans  les  phéno- 
mènes électriques  ne  peut  s’expliquer  que  par  l’existence  de 
deux  fluides  différents,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  de  deux 
modifications  différentes  du  même  fluide.  Quelles  sont  ces  mo- 
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ililications?  quel  est  ce  fluide  qui  est  susceptible  de  les  éprou- 
ver? Voilà,  nous  en  convenons,  des  questions  qui  ne  sont  point 
résolues,  et  nous  sommes  loin  de  présenter  la  théorie  des  deux 
fluides  telle  que  nous  l'avons  exposée  comme  le  dernier  mot  de 
la  science.  Elle  n’est  pour  nous  qu'un  moyen  commode  de  lier 
les  faits  entre  eux  et  de  nous  permettre  de  les  grouper  sous 
quelques  lois  plus  générales.  Plus  tard,  quand  nous  serons  plus 
avancés  dans  l’étude  de  l’électricité,  nous  pourrons  étudier  en 
elle-même  cette  théorie  et  discuter  les  objections  sérieuses 
qu'elle  présente.  Nous  verrons  que  les  phénomènes  électriques 
dépendent  très-prohablement  de  l’action  combinée  des  parti- 
cules de  la  matière  et  du  fluide  éthéré  qui  remplit  l’univers,  et 
en  nous  rapprochant  ainsi  de  la  théorie  moléculaire  de  Fara- 
day, nous  serons  plus  près  de  la  vérité  qu’avec  l’hypothèse  des 
deux  fluides  impondérables  existant  par  eux-mêmes  et  d'une 
manière  indépendante  des  corps 

' Les  principaux  travaux  faits  récemment  sur  le  sujet  traité  dam  re  chapitre, 
•ont  : 

1°  les  mémoires  de  M.  Faraday  sur  l'induction  de  l’électricité  ordinaire,  rum- 
man»|ué$  à la  Société  royale  de  Londres  en  1837  et  1838  ( ê’hilosophicul  trans- 
actions of  the  royal  Society  of  London,  I 838)  ; 

?"  Les  mémoires  de  M.  Matteurci  sur  la  polarisation  des  lames  de  mira,  et  sur 
la  propagation  <|o  l'électricité  dans  les  corps  solides  ( Bibliothèque  universelle, 
irrhires  des  sciences  physiques.  Genève,  184»!,  t.  il,  p.  371.  — Annales  de 
chimie  et  de  physique.  I*arls,  1810, 1.  mtii,  p.  133). 
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MAGNÉTISME  ET  ÉLECTRO-DYNAMIQUE. 

CHAPITRE  PREMIER. 

DE  l’aJMANT  ET  DES  PHÉNOMÈNES  MAGNÉTIQUES. 

$ 1 . Notion*  générales  mr  le  magnétisme. 

Il  existe  dans  la  nature  un  minerai  nommé  ■pierre  d'aimant, 
connu  de  toute  antiquité,  qui  possède  la  propriété  d’attirer  en 
quelques-uns  des  points  de  sa  surface,  qu’on  nomme  pôles,  les 
particules  de  fer  placées  près  de  lui.  Ce  minerai  est  un  com- 
posé de  fer  et  d’oxygène,  soit  un  deut oxyde  de  fer\  les  anciens 
le  nommaient  [ jurp/r,:,  de  la  ville  de  Magnésie  en  Lydie,  où  on  le 
trouvait  en  abondance;  de  là  est  venu  le  nom  de  magnétisme 
pour  la  partie  de  la  physique  qui  traite  des  phénomènes  dont  il 
est  l’origine,  et  le  nom  de  magnétiques  pour  désigner  ces  phé- 
nomènes eux-mêmes. 

L’une  des  propriétés  les  plus  remarquables  de  la  pierre  d’ai- 
mant est  celle  en  vertu  de  laquelle  elle  communique  la  faculté 
qu’elle  possède  d’attirer  le  fer,  à une  aiguille  ou  à un  barreau 
d’acier  qu’on  frotte  plusieurs  fois  de  suite,  toujours  dans  le 
même  sens,  contre  l’un  de  ses  pôles.  Cette  aiguille  ou  ce  bar- 
reau devient  ainsi  capable  d’attirer  vers  scs  extrémités  une 
quantité  considérable  de  limaille  ou  de  morceaux  de  fer.  On  dit 
alors  que  l'aiguille  ou  le  barreau  a été  aimanté,  et  que  ses  pôles 
magnétiques  sont  à scs  extrémités.  Si  le  barreau  d’acier  est 
d’une  longueur  de  plus  de  15  à 20  centimètres,  on  trouve  quel- 
quefois deux  ou  même  quatre  autres  pôles,  outre  ceux  qui  sont 
aux  deux  bouts.  Ces  pôles,  qu’on  reconnaît  à l’accumulation  de  la 
limaille  de  fer  qui  s’opère  autour  d eux,  sont  toujours  en  nom- 
bre pair  et  placés  deux  à deux  de  chaque  côté  et  à une  même 
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distance  du  centre;  on  les  nomme  pôles  secondaires  ou  points 
conséquents  (fig.  70). 


Fig.  70. 


l'n  morceau  d’acier  aimanté  possède  aussi , comme  la  pierre 
d'aimant,  la  faculté  de  communiquer  sa  vertu  magnétique  à un 
autre  barreau  ou  à une  aiguille  d’acier;  il  suffit,  pour  obtenir 
ce  résultat,  de  frotter  daus  toute  sa  longueur,  et  toujours  dans 
le  même  sens,  contre  l’uu  des  pôles  de  l’aimant , le  barreau  ou 
l'aiguille  qu’on  veut  aimanter,  nom  qu’on  donne  à cette  opéra- 
tion. Les  aiguilles  aimantées  peuvent  être  cylindriques;  elles 
ont  cependant  le  plus  souvent  la  forme  d’un  prisme  ou  d’un  lo- 
sange mince  et  allongé.  Quant  aux  barreaux,  ils  sont  ordinai- 
rement prismatiques;  ils  ont  aussi  quelquefois  la  forme  d’un 
fer  à cheval,  et,  pour  les  renforcer,  on  en  superpose  plusieurs 
les  uns  sur  les  autres.  Ils  sont  alors  capables  d’attirer  de  grandes 
masses  de  fer  et  de  supporter  jusqu’à  50  ou  100  livres,  sans 


Fig.  71. 


qu'un  poids  aussi  considérable  puisse  détacher  de  leurs  pôles  le 
1er  qui  y est  adhérent  (lig.  71). 
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Une  autre  propriété  importante  des  aimants,  c’est  l’influence 
que  le  globe  terrestre  exerce  sur  eux  lorsqu’ils  sont  mobile.  En 
effet,  si  après  avoir  aimanté  une  aiguille  d’acier  on  la  suspend 
par  son  centre  de  gravité  à un  fil,  ou  qu'au  moyen  d’une  ehappe 
on  la  mette  sur  une  pointe  (fig.  72) , on  trouve  quelle  prend 

une  direction  déterminée  vers  un 
point  de  l'horizon,  qui  est  à peu  pris 
celle  du  sud  au  nord.  Celte  direc- 
tion est  tellement  constante  que, 
lors  même  qu’on  déplace  l’aiguille, 
ellév  revient  toujours  après  un  nom- 
bre plus  ou  moins  grand  d'oscilla- 
tions, avec  une  précision  parfaite.  Il 
y a plus  : c’est  toujours  la  même 
extrémité  de  l’aiguille  qui  est  tour- 
née vers  le  nord  et  la  même  qui  est 
tournée  vers  le  sud,  en  sorte  que  si 
l’on  tourne  l’aiguille  de  180°,  elle  n’est  plus  en  équilibre  dans  sa 
nouvelle  position,  mais  elle  fait  une  pirouette  et  décrit  une  demi- 
circonférence  d’un  cèté  ou  de  l’autre  pour  revenir  à sa  position 
primitive.  La  pointe  de  l’aiguille  qui  se  dirige  vers  le  nord  a été 
nommée  pôle  n<xrd  et  celle  qui  se  dirige  vers  le  sud  pôle  sud.  Afin 
de  les  reconnaître  immédiatement,  et  par  conséquent  de  savoir 
de  quel  cèté  est  le  nord , on  a soin  de  bleuir  légèrement  en  la 
chauffant  la  moitié  de  l’aiguille  qui  se  dirige  du  cftté  du  nord,  et 
de  laisser  sa  couleur  naturelle  à celle  qui  se  porte  au  sud. 

La  direction  de  l’aiguille  aimantée  est  constante  dans  un 
même  lieu,  à une  époque  donnée;  mais  elle  varie  d’un  lieu  à 
l’autre,  et  elle  change  avec  les  années;  elle  est  même  sujette  sur 
un  même  point  du  globe  à de  petites  variations  périodiques  pen- 
dant la  durée  d’un  jour,  variations  qu’on  a nommées  par  cette 
raison  variations  diurnes. 

Nous  avons  vu  que  cette  direction  n’est  pas  exactement  celle 
du  sud  au  nord  ; aussi  a-t-on  nommé  méridien  magnétique  le 
plan  qui  passe  par  le  centre  de  la  terre  et  la  direction  de  l’ai- 
guille aimantée  dans  le  lieu  qu'on  considère,  pour  le  distin- 
guer du  méridien  terrestre , qui  est  le  plan  qui  passe  par  ce 
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même  lieu  et  par  l’axe  de  la  terre.  L'angle  que  font  ces  deux 
plans,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  les  deux  /rarMqu’ils  laissent 
sur  la  surface  de  la  terre,  se  nomme  la  déclinaison  de  l’aiguille 
aimantée.  On  la  détermine  en  mesurant  l’angle  que  la  direction 
de  l'aiguille  aimantée  horizontale  fait  avec  la  ligne  méri- 
dienne. La  déclinaison  est  orientale  ou  occidentale , suivant  que 
le  pèle  nord  de  l’aiguille  est  à l’est  ou  à l’ouest  de  la  ligne  mé- 
ridienne. Elle  était  à Paris  de  1 1*  30'  d l'est  en  1580,  nulle  ou 
de  0*  en  1603,  do  8°  à l'ouest  en  1700,  de  22°  en  1785,  de 
22*  14'  en  1814,  et  dès  lors  elle  a commencé  à diminuer  ; elle 
était  en  1849  de  21". 

Elle  était  à Londres  de  11°  15' df  es/  en  1570,de0°dc  1057  à 
1022,  de  2°  6'  d l'ouest  en  1670,  de  24"  2'  18"  en  1815,  époque 
où  elle  a atteint  son  maximum;  elle  était  en  1810  de  23°.  — Elle 
était  à Genève  de  19*  en  1818,  elle  était  en  1849  de  18°. 

11  y a des  lieux  de  la  terre  où  l’aiguille  se  dirige  exactement 
suivant  la  ligne  méridienne , et  pour  lesquels  par  conséquent 
la  déclinaison  est  nulle.  La  série  de  ces  lieux  ou  de  ces  points 
tans  déclinaison  ne  forme  point  une  courbe  régulière  ; nous  au- 
rons occasion  d’y  revenir  et  d’étudier  leur  distribution. 

On  nomme  boussole  de  déclinaison  tout  appareil  propre  à ob- 
server et  à mesurer  la  déclinaison , ou  réciproquement  à dé- 
terminer la  direction  du  sud  au  nord , c’est-à-dire  la  ligne 
méridienne , la  déclinaison  magnétique  dü  lieu  étant  donnée 
(Bg.  73). 

Cet  appareil  se  compose  d’une  aiguille  aimantée  délicate- 
ment suspendue,  soit  au  moyen  d un  fil  de  soie  sans  torsion, 
soit  au  moyen  d’une  chappe  en  agate  ou  en  acier  reposant  sur 
un  pivot.  Un  cercle  divisé  avec  soin,  sur  lequel  on  lit  la  divi- 
sion correspondante  aux  extrémités  de  l’aiguille,  est  fixé  contre 
les  côtés  d’une  boite  circulaire  en  cuivre  rouge  ou  en  bois  re- 
couverte d'un  verre,  dans  laquelle  est  placée  l’aiguille  et  la 
pointe  sur  laquelle  elle  repose.  L'instrument  peut  être  muni 
é'unc  lunette  portée  sur  un  axe  de  rotation  parallèle  au  plan 
de  la  divisiou  circulaire,  et  dont  le  milieu  est  sur  la  verticale 
qui  passe  par  lo  centre  de  suspension  de  l'aiguille.  Cet  axe 
porte  un  niveau  à bulle  d'air  et  un  quart  de  cercle  vertical  di- 


Digitized  by  Google 


156  MAGNÉTISME  ET  ÉLECTRO-DïNAMIQliE. 

visé  pour  mesurer  les  angles  que  décrit  la  lunette.  On  peut  faire 
tourner  la  boite  autour  d'un  axe  vertical  par  lequel  elle  est 
fixée  sur  son  pied,  jusqu’à  ce  que  la  lunette  se  trouve  placée 


dans  la  direction  du  méridien.  On  détermine  alors  l’angle  que 
fait  l’axe  de  la  lunette  avec  la  direction  de  l’aiguille  aimantée, 
et  on  a la  déclinaison.  Ou  bien,  connaissant  cette  déclinaison, 
on  fait  tourner  la  boite  jusqu’à  ce  que  l’angle  que  fait  l’axe  de 
la  lunette  et  la  direction  de  l’aiguille  lui  soit  égal,  et  alors  on 
a la  position  du  méridien.  La  boussole  marine,  soit  compas  dr 
variation,  ne  diffère  de  la  boussole  ordinaire  qu’en  ce  qu’elle  a 
une  double  suspension  qui  lui  permet  de  se  maintenir  malgré 
l’agitation  de  la  mer,  dans  une  situation  sensiblement  hori- 
zontale. 

Nous  avons  supposé  que  l’aiguille  aimantée  était  suspendue 
par  son  centre  de  gravité;  mais  nous  devons  ajouter  que  « 
centre  de  gravité  a été  déterminé  après  que  l’aiguille  a été  ai- 
mantée. F.n  effet,  si  on  le  détermine  auparavant,  c'est-à-dire  si 
on  suspend  à un  fil  de  soie  sans  torsion  une  aiguille  d’acier  nou 
aimantée,  de  manière  à ce  qu'elle  soit  parfaitement  horizontale, 
on  trouve  qu’ après  avoir  été  aimantée  elle  ne  garde  pas  son 


Digitized  by  Google 


r>E  l'aimant  et  des  phénomènes  magnétiques.  157 
horizontalité,  quoiqu’elle  soit  suspendue  de  la  même  manière. 
Elle  commence  par  prendre  la  direction  ordinaire  du  sud-est 
au  nord-ouest,  puis  on  voit  son  pôle  nord  s’incliner  comme  si 
la  moitié  qui  est  du  côté  nord  était  plus  pesante  que  celle  qui 
est  du  côté  sud.  On  peut  s’assurer  cependant  directement  que 
l'aimantation  n’a  nullement  modifié  le  poids  de  l’aiguille  ni 
celui  d'aucune  de  ses  parties.  L’effet  qui  se  manifeste  est  le 
résultat  de  la  môme  action  qui  détermine  la  direction  constante 
de  l'aiguille  de  déclinaison  ; on  le  nomme  l'inclinaison  de  l’ai- 
guille; il  se  mesure  par  l’angle  que  fait  avec  l'horizon  une  ai- 
guille qui  peut  se  mouvoir  librement  autour  de  son  centre  de 
gravité  dans  le  plan  du  méridien  magnétique. 

l’nc  boussole  d'inclinaison  (fig.  74)  se  compose  d’une  ai- 
guille traversée  à son  centre  de  gravité  par  un  axe  cylindrique 
en  acier  poli  qui  repose  par  ses  deux 
extrémités  sur  deux  couteaux  d’agate 
bien  tranchants.  Ces  deux  couteaux  sont 
portés  par  deux  traverses  horizontales  en 
métal,  parallèles  l’une  à l’autre,  et  qui 
sont  les  diamètres  d’un  cercle  vertical  sur 
lequel  est  tracée  une  division  circulaire. 

On  a soin,  au  moyen  d’un  artifice  très- 
simple,  de  placer  l'aiguille  sur  les  cou- 
teaux de  façon  que  son  axe  de  rotation  se 
trouve  exactement  passer  par  le  centre  du 
cercle  divisé  et  soit  perpendiculaire  à son 
plan.  Le  plus  souvent,  au  lieu  de  se  ser- 
hr  des  couteaux  d'agate,  on  introduit 
les  tourillons  d'acier  dans  des  trous  cylindriques  percés  dans 
les  deux  traverses  horizontales  et  situés  sur  la  ligne  perpen- 
diculaire au  plan  du  cercle  et  passant  par  son  centre;  mais 
le  frottement , qui  est  beaucoup  plus  considérable  dans  ce 
mode  de  suspension  que  dans  l’autre,  risque  de  nuire  à la  li- 
berté des  mouvements  de  l’aiguille.  C’est  pourquoi , dans  les 
appareils  très-perfectionnés,  on  emploie  de  préférence  le  pre- 
mier. Ce  cercle,  soit  limbe  vertical,  repose  sur  un  pied  qui  est 
mobile  autour  d’un  axe  vertical  dont  la  direction  prolongée 


Digitized  by  Google 


158  MAGNÉTISME  ET  ÉLECTRO-DYNAMIQUE . 

passe  par  son  centre  et  par  conséquent  par  l'axe  de  suspension 
de  l'aiguille.  Un  cercle  azimulhal,  soit  horizontal,  permet  de 
déterminer  à chaque  instant  les  angles  décrits  par  le  limbe  ver- 
tical, et  par  conséquent  de  placer  celui-ci  dans  tous  les  azi- 
muths  et  particulièrement  dans  la  direction  du  méridien  ma- 
gnétique. L’aiguille  aimantée  se  dirige  alors  d’elle-mème  sui- 
vant la  ligue  d'inclinaison.  Ou  mesure  l’angle  au  moyen  de 
la  division  du  limbe  vertical,  qui  est  munie  ordinairement 
d’une  loupe.  11  faut  faire  plusieurs  observations  et  en  prendre 
la  moyenne  pour  parvenir  à un  résultat  exact,  parce  que  U 
suspension  est  toujours  imparfaite,  quelque  précaution  qu'on 
prenne,  et  parce  qu’on  n’est  jamais  bien  sûr  que  l’axe  de  rota- 
tion passe  exactement  par  le  centre  de  gravité  de  l’aiguille. 
Pour  se  mettre  à l’abri  de  cette  cause  d’erreur , on  doit  faire 
quatre  espèces  d’observations  et  prendre  la  moyenne  des  résul- 
tats de  chacune  d'elles.  Après  les  premières  observations,  on  en 
fait  de  nouvelles  en  ayant  retourné  les  faces  du  barreau  sans 
changer  les  pôles;  puis  viennent  deux  autres  séries  d’observa- 
tions pareilles  qu’on  fait  après  avoir  changé  les  pôles  de  l’ai- 
guille en  l’aimantant  dans  le  sens  contraire,  c’est-à-dire  en  la 
frottant  contre  le  même  pôle  d’un  aimant  dans  un  sens  con- 
traire à celui  dans  lequel  on  l’avait  primitivement  frottée,  de 
façon  que  l'extrémité  qui  se  dirigeait  au  sud  se  trouve  dirigée 
au  nord,  et  celle  qui  se  dirigeait  au  nord  se  dirige  au  sud. 

L'inclinaison  , qui  était  à Paris  de  75°  en  1671,  a toujours 
été  en  diminuant  dès  lors  ; elle  était  en  1835  de  67°  14' , et , en 
1 849,  de  67°.  Elle  varie  comme  la  déclinaison,  non-seulement 
avec  les  époques  d’observation,  mais  encore  avec  les  lieux  ; à 
Londres,  elle  était  en  1720  de  70°  27',  en  1833  de  69“  2',  et 
en  1849  de  68°  ; à Genève,  elle  était  en  1825  de  65°  48'  30",  et 
en  1849  de  64°.  Plus  on  approche  du  nord,  plus  elle  augmente. 
Ainsi  il  existe  un  lieu  à 80°  de  latitude  nord,  découvert  par  le 
capitaine  Parry,  où  l’inclinaison  est  de  90°.  Par  contre,  si  on 
s’approche  de  l’équateur,  T inclinaison  diminue  ; il  y a même 
sur  la  surface  de  notre  globe  une  série  de  points  où  elle  est 
absolument  nulle,  et  qui  forment  autour  de  la  terre  une  courbe 
qu’on  appelle  V équateur  magnétique.  Cette  courbe  est  assez  ré- 
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gulière  dans  une  partie  de  son  cours,  et  elle  peut  être  regardée 
comme  un  grand  cercle  incliné  de  12  à 13°  à celui  de  l'équa- 
teur terrestre.  Au  delà  de  l’équateur  l’inclinaison  recommence 
et  augmente  à mesure  qu’on  s’approche  du  pôle  austral  ; mais 
c’est  alors  le  pôle  sud,  et  non  le  pôle  nord  de  l’aiguille  qui  s’in- 
cline au-dessous  de  l’horizon. 

Lorsqu’on  ne  connaît  pas  la  déclinaison  et  qu’on  a à faire 
une  observation  d’inclinaison,  on  peut  sans  boussole  de  décli- 
naison déterminer  facilement  le  plan  du  méridien  magnétique 
en  cherchant  le  plan  dans  lequel  l’aiguille  d’inclinaison  se  tient 
parfaitement  verticale;  ce  plan  est  perpendiculaire  à celui  du 
méridien.  Lors  donc  qu’on  a déterminé  le  premier  on  connaît 
le  second,  et  on  y place  l’aiguille  en  faisant  décrire  au  cercle 
vertical  un  angle  de  90°  sur  le  cercle  azimulhal.  Cette  liaison, 
n simple  entre  les  deux  plans,  provient  de  ce  que  l'aiguille  ai- 
mantée se  plaçant  naturellement,  lorsqu’elle  est  libre,  dans  le 
plan  du  méridien  magnétique  et  n’étant  point  sollicitée  à en 
sortir,  elle  doit  évidemment,  pour  ohéir  à cette  loi,  prendre  la 
position  verticale  quand  le  plan  où  elle  est  obligée  de  se  mou- 
voir est  perpendiculaire  à celui  du  méridien  magnétique,  car 
de  cette  manière  elle  se  trouve  être  à la  fois  dans  les  deux 
plans. 

La  force  qui  détermine  la  direction  de  l’aiguille  aimantée 
u'est,  en  effet,  ni  attractive  ni  répulsive;  mais  seulement  une 
force  directrice  incapable  d'imprimer  aux  aimants  un  mouve- 
ment quelconque  de  translation.  C’est  ce  qu’on  peut  prouver 
par  différentes  expériences;  ainsi  une  aiguille  aimantée  flot- 
tante sur  l’eau  au  moyen  d'un  morceau  de  Uége  auquel  on  l’a 
lut*  n'éprouve  aucun  glissement;  elle  prend  simplement  la  di- 
rection du  méridien  magnétique  comme  les  aiguilles,  qui,  re- 
posant sur  un  pivot,  sont  retenues  à leur  centre.  Une  aiguille 
aimantée  fixée  en  travers  et  à l’extrémité  d'une  planchette  hori- 
zontale, avec  un  contrepoids  à l’extrémité  opposée  pour  main- 
tenir l'équilibre  (fig,  75),  se  dirige  encore  exactement  dans  le 
plan  du  méridien  magnétique  quand  on  suspend  la  planchette 
par  son  centre  de  gravité  à un  fil  de  soie  sans  torsion,  quoique 
ce  centre  ne  soit  point  celui  de  l’aiguille.  Enfin,  si  on  leste  une 
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aiguille  aimantée  par  un  morceau  de  platine  de  manière  à la 
faire  tenir  en  équilibre  dans  l’intérieur  d’une  masse  de  mercure, 
et  à la  soustraire  ainsi  à l’action  de  la  pe- 
santeur, on  la  voit  se  placer  dans  le  méri- 
dien magnétique  et  y prendre  une  direction 
inclinée  vers  le  nord,  parfaitement  sembla- 
ble à la  direction  de  l'aiguille  d’inclinaison. 
Cette  direction  est  donc  celle  qui  résulte 
F,g-  75  naturellement,  et  abstraction  faite  de  tout 

mode  de  suspension , de  l’action  qu’exercent  sur  l’aiguille  ai- 
mantée les  forces  ou  la  force  qu’on  nomme  magnétisme  ter- 
restre. 

On  n’est  pas  arrivé  de  prime-abord  à reconnaître  que  c’est 
de  la  terre  qu’émane  la  force  qui  imprime  à l’aiguille  aimantée 
la  direction  que  nous  venons  de  déterminer.  Les  uns  avaient 
placé  le  siège  de  cette  force  dans  une  petite  étoile  qui  forme  la 
queue  de  la  grande  Ourse,  les  autres  la  plaçaient  au  delà  en- 
core. Gilbert,  le  premier,  à la  fin  du  seizième  siècle,  montra, 
dans  un  ouvrage  très-remarquable,  intitulé  Physiologie  de  l'ai- 
mant *,  qu’il  fallait  la  chercher  dans  le  globe  terrestre,  résultat 
qui  découlait  évidemmeut  des  observations  faites  en  divers 
lieux  de  la  surface  de  la  terre.  Nous  verrons  plus  tard,  en  effet, 
qu’au  moyen  de  ces  observations  nombreuses  et  variées,  il  de- 
vient facile  de  déterminer  les  directions  des  forces  qui  sollicitent 
l’aiguille,  et  que  ces  directions  sont  telles,  que  c'est  évidemment 
de  la  terre  qu’émanent  ces  forces  elles-mêmes.  On  s’est  même 
assuré  que  l’intensité  du  magnétisme  terrestre  varie,  comme  la 
déclinaison  et  l’inclinaison,  avec  le  temps  et  avec  les  lieux  et 
qu'elle  augmente  de  l’équateur  aux  pèles.  Quant  à la  nature 
des  forces  magnétiques  émanées  de  la  terre,  les  conjectures 
qu’on  a formées  il  cet  égard  sont  liées  aux  propriétés  des  ai- 
mants ; nous  aurons  soin  de  les  indiquer  en  étudiant  ces  pro- 
priétés; mais  nous  ne  pourrons  en  examiner  la  valeur  que  dans 
le  chapitre  de  la  cinquième  partie  où  nous  nous  occuperons  des 
sources  naturelle  de  l’électricité  et  du  magnétisme  terrestre. 

1 Physiotogia  noro,  de  magnete  magneticisque  corporibus.  Londres , IGOO. 
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La  découverte  de  la  boussole  est  beaucoup  moins  ancienne 
que  celle  de  l'aimant.  Il  parait  que  le  premier  navigateur  eu- 
ropéen qui  s’en  est  servi  est  Vasco  de  Gama,  dans  sa  première 
expédition  dans  l'Inde.  Cependant  il  est  fait  expressément  men- 
tion dans  un  dictionnaire  chinois  terminé  dans  l’an  121  de 
l ere  chrétienne,  et  dans  un  autre  dictionnaire  complété  sous  le 
.règne  de  Rang-hi , du  fait  que , sous  la  dynastie  de  Tsin 
119  ans  avant  J.-C.),  les  vaisseaux  se  dirigeaient  vers  le  sud 
au  moyen  de  l'aimant.  La  découverte  de  la  déclinaison  parait 
remonter  jusqu'à  Christophe  Colomb  ; le  premier  il  aperçut  en 
1192,  lorsqu'il  parcourait  l’Océan  pour  aller  découvrir  le 
nouveau  monde,  que  l'aiguille  ne  se  tournait  pas  directement 
au  nord  dans  tous  les  lieux  de  la  terre,  comme  on  l’avait  cru 
jusqu'alors,  (Juant  au  changement  de  déclinaison  dans  le  même 
lieu,  il  fut  découvert  en  1622  par  Gunter,  professeur  au  col- 
lège de  Gresham;  l'inclinaison  fut  découverte  en  1576,  par 
Normann . 

Jusqu'ici  nous  n’avons  considéré  une  aiguille  ou  un  barreau 
aimanté  qu'isolé  ; nous  lui  avons  reconnu  la  propriété  d'attirer 
le  fer  à ses  pôles,  celle  d’être  dirigé  lorsqu'il  est  mobile  par 
I action  de  la  terre,  celle  enfin  de  communiquer  la  vertu  qu'il 
possède  à d'autres  barreaux  ou  aiguilles  d'acier.  Mais  les  ai- 
mants possèdent  d'autres  propriétés,  qui  se  manifestent  en  par- 
ticulier quand  on  les  approche  les  uns  des  autres,  telles,  par 
exemple,  qu'une  attraction  et  une  répulsion  mutuelles.  Si  on 
approche  du  pôle  nord  d’une  aiguille  aimantée  librement  sus- 
pendue le  pôle  nord  d’une  autre  aiguille  ou  d’un  barreau 
qu'on  tient  à la  main,  on  voit  aussitôt  une  répulsion  très-pro- 
noncée s'établir  entre  les  deux  pôles;  il  en  est  de  même  si  on 
présente  les  deux  pôles  sud  l’un  à l’autre;  ces  répulsions  ont 
lieu  à distance  et  sont  très-énergiques.  Mais  si  au  pôle  nord  de 
I aiguille  mobile  on  présente  le  pôle  sud  de  la  fixe,  ou  à son 
pôle  sud  le  pôle  nord  de  l'autre,  ce  n’est  plus  une  répulsion, 
mais  une  forte  attraction  qui  a lieu;  le  pôle  de  l’aiguille  mobile 
"«précipite  sur  le  pôle  de  la  fixe,  et  il  se  manifeste  une  adhé- 
rence entre  eux  qui  dure  tant  qu’on  ne  parvient  pas,  par  un 
'“tfort  énergique,  à les  détacher  l’un  de  l’autre;  ce  qui  établit 
i.  il 
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entre  ces  attractions  et  les  attractions  électriques,  qui  cessent 
à l’instant  même  du  contact,  une  différence  bien  caractéris- 
tique. La  répulsion  des  deux  pôles  du  même  nom,  de  la  mèim 
aiguille  sur  les  deux  pôles  du  même  nom  d’une  autre  aiguille, 
se  manifeste  d’une  manière  très-sensible,  quand  on  approche 
parallèlement  l’une  de  l'autre  deux  aiguilles  mobiles  qui  ont 
leur  direction  du  sud  au  nord. 

Les  attractions  et  les  répulsions  magnétiques  ne  sont  nulle- 
ment iulluencées  par  le  milieu  interposé  entre  les  deux  ai- 
mants, ou  entre  l’aimant  et  le  corps  magnétique,  lorsqu'il  s’a- 
git de  la  simple  attraction  exercée  par  un  corps  aimanté  sur  un 
corps  qui  ne  l’est  pas.  Ces  actions  ont  lieu  avec  la  même  fon* 
que  le  milieu  interposé,  soit  l’air,  le  vide  ou  une  substance 
quelconque.  Il  faut  seulement  que  le  milieu  ne  soit  pas  lui- 
même  magnétique.  Ainsi  une  plaque  de  bois,  de  verre,  d’un 
métal  non  magnétique,  une  feuille  de  papier  ou  de  carton, 
une  couche  d’un  liquide  ou  d’un  gaz  quelconque,  l’intcrpo- 
sition  d’une  flamme,  ne  modifient  en  rien  ce  genre  d’action;  ia 
distance  seule  exerce  sur  son  intensité  une  influence  que  non- 
ne tarderons  pas  à apprécier. 

Les  expériences  que  nous  venons  de  rapporter,  jointes  sut 
observations  relatives  à la  direction  de  l’aiguille  aimantée  par 
l’influence  du  globe  terrestre,  établissent  le  fait  important  que. 
lors  même  qu’ils  attirent  également  le  fer,  les  deux  pôles  situés 
aux  extrémités  opposées  d’un  barreau  aimanté  présentent  des 
différences  essentielles  dans  leurs  propriétés,  et  une  espèce  d’ats- 
tagonisme  analogue  à celui  qui  existe  entre  les  deux  électricité; 
Ainsi,  lorsqu’on  aimante  un  morceau  d’acier  ou  de  fer  en  le 
frottant  toujours  dans  le  même  sens,  le  long  de  l’un  des  pôle? 
d’un  aimant,  le  pôle  qu’acquiert  l’extrémité  de  la  barre  d’acier 
qui  est  la  dernière  en  contact  avec  l’aimant  dépend  de  celui 
des  deux  pôles  de  cet  aimant  contre  lequel  le  frottement  a 
lieu , et  est  toujours  d'un  nom  contraire  au  sien.  Si  c’est  le  pM 
nord  qui  sert  à l'aimantation,  l'acier  prend  un  pôle  sud  à celle 
de  ses  extrémités  qui  reste  la  dernière  en  contact  avec  ce  pôle 
nord,  et  par  conséquent  acquiert  un  pôle  nord  à l’autre  de  ses 
extrémités. 
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L'acier  n’est  pas  le  seul  corps  qui  soit  susceptible  d’être  ai- 
mante; le  fer  lui-même,  le  cobalt  et  le  nickel  possèdent  la  même 
propriété.  Non-seulement  ces  corps  attirent  une  aiguille  aiman- 
tée lorsqu’on  les  présente  à l'un  de  ses  pôles  ou  sont  attirés  par 
elle,  mais  ils  peuvent  être  aimantés,  et  par  conséquent  acquérir 
toutes  les  propriétés  que  possède  un  aimant,  celle  d’avoir  deux 
pôles,  d'être  iulluencés  par  le  magnétisme  terrestre,  etc.  Tou- 
tefois, il  existe  des  différences,  sous  ce  rapport,  entre  ces  divers 
métaux.  Ainsi  le  fer,  quand  il  est  bien  doux,  c’est-à-dire  bien 
recuit  et  dépouillé,  autant  que  possible,  de  charbon , n’acquiert 
qu  un  magnétisme  passager.  Si  Ton  touche  l’extrémité  d’un 
cylindre  ou  d’un  fil  de  fer  doux  avec  le  pôle  d’un  aimant,  on 
voit  aussitôt  l'autre  extrémité  de  ce  cylindre  attirer  la  limaille 
de  fer  et  agir  sur  une  aiguille  aimantée  ; en  un  mot,  on  y dé- 
couvre l’existence  d'un  pôle  magnétique  de  même  nom  que  celui 
de  l'aimant  avec  lequel  le  cylindre  est  en  contact  par  son  autre 
extrémité.  Mais  aussitôt  que  le  contact  cesse,  la  limaille  de  fer 
tombe  et  le  pôle  disparaît;  en  un  mot,  le  fer  doux  perd  toutes 
ses  propriétés  magnétiques,  ou  si  du  moins  il  les  conserve  quel- 
ques instants,  elles  sont  singulièrement  aifaiblies.  Ainsi  le  fer 
doux  peut  donc  instantanément  acquérir  le  magnétisme,  mais 
il  le  perd  aussi  immédiatement  après  qu’a  cessé  la  cause  qui  Ta 
produit.  Remarquons  toutefois  que,  pendant  qu’il  est  sous  l'in- 
fluence de  T aimant,  le  fer  doux  acquiert  un  magnétisme  plus 
fort  qu’un  morceau  d’acier  semblable  aimanté  par  la  même 
puissance.  Une  aiguille  d’acier  ne  prend  pas  si  facilement  le 
magnétisme;  un  simple  contact  avec  le  pôle  d’un  aimant  ne 
suffit  pas,  ordinairement,  pour  l’aimanter;  il  faut  ensuite  la 
frotter  le  long  de  ce  pôle  plus  ou  moins  longtemps,  toujours 
dans  le  même  sens;  mais  elle  conserve  indéfiniment  le  magné- 
tisme qu’elle  a acquis.  La  trempe  augmente  dans  l’acier  cette 
double  propriété,  qui  établit  sous  ce  rapport  une  différence  si 
marquée  entre  lui  et  le  fer  doux.  Le  nickel  et  le  cobalt  se  rap- 
prochent plus  à cet  égard  de  l’acier  que  du  fer,  quoiqu'ils  ne 
puissent  acquérir  une  vertu  magnétique  aussi  considérable  que 
celle  que  prend  l'acier  trempé. 

L’aimantation  peut  avoir  lieu  à distance  comme  au  contact  ; 
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il  suffit , par  exemple,  pour  qu’un  cylindre  de  fer  doux  devienne 
magnétique,  d’en  approcher,  sans  que  le  contact  soit  nécessaire, 
le  pôle  d’un  aimant.  On  peut  mettre  en  évidence  d’une  mané-n* 
très-simple  cette  action,  en  suspendant  deux  bouts  de  fil  de  fer 
à deux  fils  de  soie,  comme  les  deux  balles  de  sureau  d’un  élec- 
troscope;  on  en  approche  le  pôle  d’un  barreau  aimanté,  et  aus- 
sitôt on  les  voit  s’écarter  l’un  de  l’autre,  par  l'efTet  répulsif 
qu’exercent  les  pôles  de  même  nom  qu'ils  acquièrent  à leur? 
extrémités  inférieures  et  supérieures.  Mais  aussitôt  qu’on  éloigne 
l’aimant,  les  deux  bouts  de  fil  de  fer  se  rapprochent  en  repre- 
nant leur  position  verticale,  preuve  que  leur  aimantation  a 
cessé.  Le  nickel  et  le  cobalt  présentent  le  même  phénomène, 
mais  il  est  d'autant  moins  prononcé  que  le  corps  magnétique  i 
moins  de  facilité  à être  promptement  aimanté. 

L’attraction  qu’exercent  les  aimants  sur  la  limaille  de  fer,  et 
en  général  sur  les  corps  magnétiques  ou  aimantés,  tient  à ce 
que  les  aimantant  par  leur  influence  à distance,  ils  déterminent 
dans  la  partie  du  corps  la  plus  rapprochée  d'eux  un  pôle  con- 
traire à celui  qui  agit;  et  c'est  entre  ces  deux  pôles  opposés  que 
l’attraction  se  manifeste,  comme  si  les  deux  corps  étaient  aiman- 
tés. Il  est  cependant  toujours  facile  de  distinguer  une  substance 
aimantée  d’un  corps  simplement  susceptible  de  l'être,  et  appelé, 
par  cette  raison,  magnétique.  Il  suffit  pour  cela  de  présenter 
tous  les  points  d’une  substance  au  même  pôle  d’une  aiguille 
aimantée;  si  l’action  est  partout  attractive,  le  corps  n'est  que 
magnétique,  mais  si  elle  est  attractive  en  quelques  points  et 
répulsive  en  d'autres,  c’est  un  signe  que  le  corps  a deux  pèles 
contraires,  et  que  par  conséquent  il  est  aimanté.  Il  ne  faut  pas 
que  l’aiguille  qui  sert  à cette  épreuve  soit  trop  fortement 
aimantée,  car  elle  risquerait,  si  la  substance  soumise  à l’expé- 
rience n’avait  qu’un  faible  magnétisme,  de  ne  point  indiquer 
de  différence  entre  ses  pôles,  en  agissant  sur  elle  comme  sur 
du  fer  doux  et  en  l’attirant  également  dans  tous  ses  points. 

Le  globe  terrestre  peut,  comme  un  aimant,  exercer  à distance 
son  pouvoir  magnétisant.  Si  l’on  tient  verticalement,  ou  encore 
mieux,  dans  la  direction  de  l’aiguille  d’inclinaison,  une  barre 
de  fer  doux  d’un  mètre  de  longueur,  on  trouve  qu'elle  acquiert 
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deux  pôles  : un  pôle  nord  à son  extrémité  inférieure,  et  un  pôle 
sud  à son  extrémité  supérieure.  L existeuce  de  ces  deux  pôles 
se  manifeste  par  l'action  attractive  et  répulsive  qu'exercent  les 
deux  extrémités  de  la  barre  sur  le  même  pôle  d’une  aiguille 
îixnantée,  délicatement  suspendue,  qu’on  en  approche.  Le  globe 
terrestre  agit  donc  comme  agirait  un  gros  aimant  dont  l'axe, 
passant  par  le  centre  de  la  terre,  serait  situé  dans  le  méridien  ma- 
gnétique, et  qui  aurait  au  nord  un  pôle  contraire  à celui  de  l’ai- 
guillequi  est  dirigéau  nord,  et  au  sud  un  autre  pôle  contraire  éga- 
lement à celui  de  l'aiguille  qui  est  dirigé  au  sud.  Cette  hypothèse 
sur  la  cause  du  magnétisme  terrestre  expliquerait  également  la 
ilirection  de  l’aiguille  aimantée,  qui  serait  la  conséquence  des  at- 
tractions exercées  parles  pôles  magnétiques  du  globe  sur  les  pôles 
contraires  de  l'aiguille  aimantée.  1 1 suffirait  donc  pour  connaître 
la  jtosition  du  pôle  magnétique  de  la  terre,  situé  au  nord,  de 
déterminer  avec  soin  la  direction  de  l’aiguille  d’inclinaison  dans 
quelques  lieux  différents,  et  l'intersectiou  de  ces  lignes  serait 
le  point  où  se  trouverait  le  pôle  cherché.  11  faudrait  en  faire 
autant  de  l’autre  côté  de  l’équateur  magnétique,  pour  déterminer 
la  position  du  pôle  magnétique  terrestre  situé  au  sud.  Mais  il 
»e  trouve  que  les  directions  prolongées  de  l'aiguille  d'inclinai- 
son, soit  dans  l’hémisphère  boréal,  soit  dans  l'hémisphère  aus- 
tral, ne  se  coupent  pas  toutes  exactement  au  même  point;  ce 
qui  semblerait  prouver  qu’il  n’v  a pas  dans  chaque  hémisphère 
un  seul  pôle  ou  un  seul  centre  d'action  magnétique.  Nous  re- 
viendrons en  détail  sur  ce  sujet  intéressant  de  physique  terrestre, 
quand  nous  traiterons  des  observations  nombreuses  qu’on  a 
o-tinies  sur  les  divers  phénomènes  du  magnétisme  terrestre, 
et  des  hypothèses  qu’on  a faites  sur  son  origine  et  sa  nature. 

11  n'est  pas  in  utile  de  mentionner  ici  une  dénomination  encore, 
usitée  dans  les  ouvrages  français,  et  qui  doit  son  origine  à la 
tlieorie  de  l'aimant  terrestre.  Partant  de  l’hypothèse  que  la  terre 
possède  deux  pôles  magnétiques,  et  du  principe  établi  par  l'ex- 
périence que  ce  sont  les  pôles  de  nom  contraire  qui  s’attirent, 
on  avait  appelé  pôle  austral  celui  de  l’aiguille  aimantée  qui  se 
dirige  au  nord,  parce  que,  disait-on,  il  est  attiré  par  le  pôle 
ntagnétique  de  la  terre,  situé  au  nord,  et  qui  est  naturellement 
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le  pôle  boréai  ; on  avait  appelé,  par  la  même  raison,  pôle  boréal 
de  l’aiguille  celui  qui  se  dirige  au  sud,  parce  que,  disait-on, 
il  est  attiré  par  le  pôle  austral  du  globe.  Quant  à nous,  préfé- 
rant une  dénomination  fondée  sur  un  fait  à celle  qui  s'appuie 
sur  une  théorie  plus  ou  moins  contestable,  nous  continuerons 
à appeler  pôle  nord  de  l’aiguille  celui  qui  se  dirige  au  nord, 
et  pôle  sud  celui  qui  se  dirige  au  sud.1 

L’aimantation  que  produit  le  magnétisme  terrestre  est  faci- 
litée par  toutes  les  actions,  soit  mécaniques,  soit  chimiques,  qui 
dérangent  les  molécules  du  fer  de  leur  position  naturelle  d’équi- 
libre. Ainsi,  la  percussion,  la  torsion,  toute  espèce  de  vibration 
imprimée  à une  barre  de  fer,  déterminent  chez  elle  la  présence 
des  deux  pôles  magnétiques;  la  simple  oxydation  à l’air  produit 
le  même  effet.  Pour  s’assurer  que  cette  aimantation  est  bien 
due  à l’influence  du  magnétisme  terrestre,  et  non  à ces  actions 
elles-mêmes,  il  suffit  d’examiner  la  position  des  pôles  dans  les 
barres  soumises  à l’expérience,  et  on  trouve  que  cette  position 
est  toujours  celle  qui  résulterait  de  l’action  immédiate  du  globe  ; 
ainsi,  c’est  toujours  le  pôle  nord  qui  se  trouve  à celle  des  extré- 
mités de  la  barre  qui  est  inclinée  au-dessous  de  l'horizon  ou  à 
celle  qui  est  tournée  du  côté  du  nord,  si  la  barre  est  horizon- 
tale. On  peut  même,  si  la  barre  est  d’un  fer  bien  doux,  changer 
immédiatement  ses  pôles  en  la  retournant  brusquement,  de 
façon  que  l’extrémité  qui  était  dirigée  au  nord  le  soit  au  sud,  et 
que  celle  qui  était  dirigée  au  sud  le  soit  au  nord.  Il  y a plus: 
il  est  facile  de  constater  que,  quelle  que  soit  l’action  qui  sollicite 
le  corps,  le  magnétisme  qu’il  acquiert  est  d’autant  plus  intense 
que  sa  position  le  rapproche  davantage  de  la  direction  de  l'ai- 
guille aimantée,  et  qu’il  devient  tout  à fait  nul  si  la  barre  est 
placée  dans  une  position  parfaitement  perpendiculaire  à cette 
direction.  On  a ainsi  la  preuve  évidente  que  l’effet  ne  provient 
pas  d’une  manière  immédiate  de  l’action  à laquelle  la  barre  est 
soumise,  mais  uniquement  du  magnétisme  terrestre  dont  l'in- 
fluence est  favorisée  par  cette  action. 

C'est  encoreal  influence  de  ce  magnétisme  qu'on  doit  attribuer 
l'aimantation  que  possèdent  tous  les  corps  magnétiques  laisses 
plus  ou  moins  longtemps  à la  même  place  ; ainsi  les  tiges  des  pa- 
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ratonnerrcs,  les  pointes  des  clochers*,  les  barreaux  ou  autres 
objets  de  fer  plarés  dans  les  constructions,  offrent  toujours  des 
traces  de  magnétisme;  il  en  est  de  même  des  outils  en  fer  ou  en 
acier,  tels  que  ceux  d'un  serrurier,  ou  tels  que  les  poinçons  ou 
instruments  tranchants  qui  sont  sujets  à éprouver,  par  l'usage 
auquel  on  les  emploie,  des  mouvements  vibratoires.  On  peut 
même,  par  l'aimantation  opérée  au  moyen  du  globe  terrestre,  se 
procurer  de  forts  aimants  en  prenaui  un  certain  nombre  de  fils 
de  fer,  de  30  à 40  centimètres  de  longueur,  et  en  les  tordant 
fortement  pendant  qu’on  les  tient  dans  une  position  verticale, 
ou  encore  mieux  dans  la  direction  de  l'aiguille  d'inclinaison. 
Cette  opération,  qui  les  rend  plus  roides,  facilite  en  mémo  temps 
le  développement  chez  eux  d'un  fort  magnétisme;  et  une  fois 
qu'ils  ont  été  aimantés,  on  les  réunit  pour  en  former  un  fais- 
ceau, en  ayant  soin  que  leurs  pôles  semblables  soient  tous  à 
la  même  extrémité  du  faisceau. 

L'action  aimantante  que  le  magnétisme  terrestre  exerce  sur 
le  fer  peut  déterminer  sur  les  aiguilles  de  boussole  des  dévia- 
tions fâcheuses,  quand  elles  sont  placées  sur  des  vaisseaux  en 
marche.  En  effet,  ces  bâtiments,  qui  renferment  dans  leur  con- 
struction une  quantité  toujours  considérable  de  barres,  de  lames 
et  de  tiges  de  fer,  se  trouvent,  par  le  fait,  contenir  des  aimants 
dont  les  pôles  doiveut  changer  avec  ln  position  du  vaisseau,  par 
rapport  au  méridien  magnétique.  11  en  résulte  sur  l'aiguille  une 
action  variable,  dont  l'effet  est  impossible  à déterminer  d’a- 
vance, tandis  que  si  le  bâtiment  restait  toujours  à la  même  place, 
il  serait  facile  d’apprécier  l'influence  de  cette  cause  de  déviation 
et  d'en  tenir  compte.  Aussi  les  navigateurs  sont-ils  exposés  à 
hire  de  grandes  erreurs,  qui  peuvent  avoir  les  plus  graves  con- 
séquences. Supposons,  par  exemple,  que  l'axe  du  vaisseau, 
c'est-à-dire  la  ligne  qui  va  de  sa  poupe  à sa  proue,  fût  d'abord 
perpendiculaire  au  plan  du  méridien  magnétique  et  dirigé  à 
I ouest;  que,  dans  cette  position,  la  déviation  de  l’aiguille  fût 

' H e»t  probable  que  quand  il  s’agit  des  pointes  en  fer  élevées,  telles  en  par- 
i*vllfT  que  celles  des  paratonnerres,  l'électricité  atmosphérique,  et  plus  particu- 
Wroaicnt  celle  de  la  foudre,  contribue  pour  sa  part  A leur  aimantation,  autant  et 
flin  que  1*  magnétisme  terrestre. 
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de  20“  à l’ouest  de  la  direction  qu’elle  devrait  avoir;  un  chan- 
gement dans  lamarchedu  bâtiment  fait  que  l’axe  vient  à tourner 
de  180°,  c’est-à-dire  de  l’ouest  à l’est;  par  l'effet  de  ce  change- 
ment de  direction,  la  déviation  a également  passé  de  l’ouest  à 
l est,  et  est  par  conséquent  de  20°  à l’est.  11  est  évident  que  l’ob- 
servateur qui  ne  connaîtrait  pas  l’action  du  fer  contenu  dans 
le  vaisseau  auquel  sont  dues  ces  deux  déviations  de  20%  d’abord 
à l’ouest,  ensuite  à l’est,  croirait  que  l’aiguille  est  demeurée 
parallèle  à elle-même,  et  devrait  juger  que  la  rotation  du  vais- 
seau n’a  été  que  de  180° — 2 fois  20°  ou  180“ — 40*,  c’est-à-dire 
de  140*,  tandis  qu’elle  a été  réellement  de  180°.  11  se  trompe- 
rait donc  de  40“  sur  la  seconde  direction  du  navire,  en  supposant 
qu’il  eût  déterminé  avec  soin  la  première  direction  par  les  pro- 
cédés ordinaires. 

M.  Barlow  a proposé  divers  moyens  d’éviter  les  erreurs  dan- 
gereuses pour  la  navigation  que  nous  venons  de  signaler.  L’un 
de  ces  moyens  consiste  à placer  dans  le  voisinage  de  la  bous- 
sole une  plaque  de  fer  doux  qui  s’aimante  comme  les  autres 
masses  de  fer  du  vaisseau,  par  l'influence  du  globe.  Cette 
plaque  est  placée  dans  le  voisinage  de  la  boussole,  de  façon  que 
son  action  sur  l’aiguille  soit  équivalente  à l’action  totale  de  tout 
le  fer  distribué  dans  le  vaisseau.  Il  en  résulte  que  dès  qu'on 
enlève  la  plaque,  on  réduit  à la  moitié  la  déviation  totale,  et 
l’autre  moitié  qui  alors  est  connue  est  par  conséquent  le  mon- 
tant de  la  déviation  due  au  fer  du  vaisseau.  On  détermine 
préalablement  par  des  tâtonnements  la  position  qu’on  doit  don- 
ner à la  plaque,  pour  rendre  son  action  équivalente  à celle  de 
tout  le  fer  du  vaisseau. 

L’n  autre  moyen  a été  employé  également  par  M.  Barlow  ; 
des  expériences  nombreuses  faites  en  plaçant  le  vaisseau  dans 
toutes  les  positions  azimutales,  et  en  comparant  au  moyen  de 
deux  lunettes  la  direction  de  sa  boussole  dans  chaque  position 
avec  celle  d’une  aiguille  aimantée  restée  sur  le  rivage,  permet- 
tent ainsi  de  déterminer  empiriquement  la  correction  qu’il  faut 
faire  à la  déviation  observée,  pour  avoir  la  véritable  déclinaison 
magnétique  du  lieu  où  se  fait  l'observation.  Maisce  procédé  exige, 
comme  le  précédent,  une  série  d’opérations  distinctes  pour 
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■haque  vaisseau  en  particulier,  celles  faites  pour  l’un  ne  pou- 
vantservir  pour  un  autre;  elle  n’est  pas  non  plus  sans  quel- 
ques difficultés  dans  la  pratique. 

M.  Poisson,  pénétré  de  l'importance  pour  la  navigation  de  la 
question  que  nous  venons  de  traiter,  et  convaincu  qu  elle  n’était 
qu imparfaitement  résolue  par  les  moyens  empiriques  que 
nous  avons  indiqués,  a essayé  de  la  soumettre  à l'analyse,  et  de 
parvenir  ainsi  à une  formule  générale  de  correction.  11  s'est 
proposé  de  déterminer  directement  l’inclinaison  et  la  décli- 
naison vraies  en  un  lieu  quelconque  du  globe,  d’après  les 
observations  de  la  boussole  faites  à bord  d'un  vaisseau  et  sous 
linlluence  du  fer  qu’il  contient.  Ce  fer  étant  aimanté  par  la  force 
magnétique  de  la  terre,  il  est  évident  que  son  action  sur 
I aiguille  sera  proportionnelle  à cette  force.  De  plus,  les  com- 
posantes de  celte  action,  relatives  à trois  axes  rectangulaires 
qui  passent  constamment  par  les  mêmes  points  du  navire,  ont 
pour  expression  des  fonctions  linéaires  par  rapport  aux  com- 
ptantes de  l'action  du  globe  suivant  ces  mêmes  axes.  La  force 
magnétique  du  globe  est  alors  commune  à tous  les  termes  de 
•quation  d’équilibre  de  la  boussole,  et  en  disparaît  conséquem- 
ment. La  formule  renferme  différents  termes  qu’il  faut  déter- 
miner, et  en  particulier  les  quantités  dépendantes  de  la  totalité 
•i  de  la  distribution  du  fer  que  le  vaisseau  renferme.  Mais  par 
afférentes  considérations  tenant  à la  distribution , en  général 
q métrique,  des  masses  de  fer  dans  les  vaisseaux,  et  à leur  posi- 
i "ii,  qui  est  pour  la  plus  grande  partie  inférieure  au  plan  hori- 
zontal mené  par  le  point  de  suspension  de  la  boussole,  M.  Pois- 
- m arrive  à simplifier  le  problème.  Les  deux  inconnues  à 
i-terminer  sont  l'inclinaison  et  la  déclinaison  vraies,  et  pour 
• île  détermination  il  suffit  de  deux  données  de  l'observation  ; 

■ il**>  qu’exige  la  formule  simplifiée  de  M.  Poisson  sont  les 
nsrlo-  de  la  section  principale  ou  de  l'axe  du  vaisseau  avec  la 
■i.r>-ctioo  apparente  de  la  boussole,  avant  et  après  qu'on  a fait 
orner  cette  section  ou  cet  axe  d’un  angle  connu,  ll  autres 
formules  permettent  même  d'éviter  cette  manœuvre,  et  de  se 
'•iitenler  d'observer  les  directions  de  la  boussole  avant  et  après 
addition  d'une  masse  de  fer  qu’on  place  toujours  de  la  même 
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manière,  et  de  façon  à être  assez  rapprochée  de  la  boussole  pour 
en  changer  la  direction. 

Parmi  les  actions  qui  facilitent  l'aimantation  pour  le  magné- 
tisme terrestre,  l’une  des  plus  efficaces  consiste  à chauffer 
jusqu’au  rouge  le  corps  magnétique  et  à le  laisser  refroidir 
sous  l’influence  de  ce  magnétisme.  Le  refroidissement  qui  suit 
une  élévation  de  température  bien  moindre  est  même  suffisant. 
MM.  Moser  et  Hiess  ont  constaté  que  c’est  à ce  genre  d’effet  qu’il 
faut  rapporter  les  phénomènes  d’aimantation  qu’on  avait  cru 
être  produits  par  les  rayons  de  lumière,  et  notamment  par  les 
rayons  violets.  Ils  ont  constaté  que  ces  effets  n’ayant  plus  lieu 
quand  les  aiguilles  qui  les  éprouvaient  étaient  dans  une  posi- 
tion perpendiculaire  au  méridien  magnétique,  ils  ne  peuvent 
être  attribués  qu’au  magnétisme  terrestre,  dont  l’action  est 
facilitée  par  l'élévation  de  température  que  déterminent  les 
rayons  solaires,  ou  plutôt  par  le  refroidissement  qui  la  suit.  La 
chaleur,  en  effet,  loin  d'augmenter  diminue  au  contraire  nota- 
blement l’intensité  de  la  vertu  magnétique.  Un  barreau  d’acier 
aimanté  porté  au  rouge  blanc  perd  totalement  son  magné- 
tisme; s’il  redevient  magnétique  en  se  refroidissant,  c’est  à 
l’action  de  la  terre  qu'il  le  doit,  lin  barreau  de  fer  doux  n’est 
plus  même  magnétique,  c’est-à-dire  n’est  plus  attiré  par  l’ai- 
mant, quand  il  est  chauffé  simplement  jusqu'au  rouge.  Le 
nickel  cesse  d’être  magnétique  à la  température  de  I huile 
bouillante.  Quant  au  cobalt,  sa  force  magnétique  ne  semble  pas 
diminuer  graduellement,  comme  cela  a lieu  pour  les  autres 
substances,  à mesure  que  sa  température  augmente;  mais  elle 
cesse  tout  d’un  coup  à une  température  extrêmement  élevée,  et 
puis  elle  reparaît  tout  aussi  rapidement  quand  on  fait  des- 
cendre le  métal  de  ces  hautes  températures. 

L’influence  remarquable  qu'exerce  sur  le  magnétisme  l'élé- 
vation de  la  température  avait  fait  croire  à quelques  physiciens 
que  la  propriété  que  possèdent  certains  corps  d'être  magnéti- 
ques, tenait  à la  petite  distance  qui  existe  chez  eux  entre  les 
atomes  dont  ils  sont  formés. 

En  effet,  le  fer,  le  cobalt  et  le  nickel  sont  parmi  les  corps  ceux 
qui,  sous  le  même  volume,  renferment  le  plus  grand  nombre 
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d atomes  et  par  conséquent  ceux  dont  les  atomes  sont  les  plus 
rapproches.  Chauffer  ces  corps,  c’est  éloigner  leurs  particules 
les  unes  des  autres;  or  puisque  cette  augmentation  de  distance 
leur  fait  perdre,  lorsqu'elle  est  poussée  à un  certain  point, 
leurs  propriétés  magnétiques,  il  en  résulte  que  les  substances 
chez  lesquelles  les  atomes  sont  naturellement  plus  éloignés  ne 
peuvent  pas  posséder  ces  propriétés.  Que  faire  donc  pour  la  leur 
procurer  ? Rapprocher  leurs  particules,  et  pour  cela  refroidir 
ces  corps.  Guidé  par  celte  idée  ingénieuse,  Faraday  avait  exposé 
à une  température  excessivement  basse  la  plupart  des  métaux 
et  plusieurs  de  leurs  composés,  ainsi  que  du  charbon,  et  quoi- 
qu  il  eût  agi  sur  eux  avec  un  très-fort  aimant,  il  n'avait  pu  y 
découvrir  aucune  trace  de  magnétisme;  il  avait  eu  soin  de 
prendre  tous  ces  corps  à un  état  de  grande  pureté  et  dépouillés 
de  toute  trace  de  fer.  Au  moyen  d'un  mélange  d’éther  et  d’acide 
carbonique  placé  dans  le  vide,  il  avait  réussi  à abaisser  leur  tem- 
pérature jusqu’à  105°  contig.  au-dessous  de  0°.  Le  manganèse 
lui-mème  n'a  présenté  aucune  trace  de  magnétisme.  M,  Faraday 
a montré  que  c’est  à la  présence  de  quelques  particules  de  fer, 
dont  il  est  difficile  de  le  dépouiller,  que  ce  métal  avait  dû  jus- 
qu'alors d’être  rangé  par  erreur  parmi  ceux  qui  sont  magnéti- 
ques. Ainsi  le  fer,  le  nickel,  lo  cobalt  et  l’acier  sembleraient 
être  les  seuls  corps  de  la  nature  qui  soient  magnétiques,  c’est- 
à-dire  qui  présentent  les  propriétés  magnétiques  telles  que  nous 
venons  de  les  étudier  et  de  les  définir,  dépendant  nous  verrons, 
dans  le  dernier  chapitre  de  cette  troisième  partie,  que  Faraday 
est  parvenu  par  un  autre  moyen  à découvrir  dans  tous  les  corps 
également  des  propriétés  magnétiques  évidentes,  mais  variables 
dans  la  forme  sous  laquelle  elles  se  manifestent  avec  la  nature 
de  ces  corps  eux-mèmes. 

§ 58.  Moyen*  «le  mo«nrer  le»  force»  m»Knf  tique». 

Apres  avoir  étudié  d’une  manière  générale  les  phénomènes 
magnétiques,  nous  devons  maintenant  chercher  à découvrir 
les  lois  qui  les  régissent;  mais  pour  pouvoir  nous  livrer  à ce 
genre  de  recherches,  il  nous  faul  auparavant  étudier  les  moyens 
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de  mesurer  avec  exactitude  les  forces  auxquelles  les  actions 

magnétiques  sont  dues. 

Deux  méthodes  nous  sont  offertes  ici,  comme  dans  la  mesure 
des  forces  électriques.  La  première  méthode  repose  sur  l'emploi 
de  la  balance  de  torsion,  dans  laquelle  on  remplace  par  une  ai- 
guille aimantée  la  tige  de  verre  qui  porte  le  petit  corps  électri- 
que et  qui  est  fixée  à l’extrémité  inférieure  du  fil  de  torsion.  11 
faut  seulement  avoir  soin  que  cette  aiguille  soit  assez  longue 
sans  être  trop  pesante.  Coulomb  faisait  usage  d’une  aiguille 
d'acier  cylindrique  de  4 millimètres  de  diamètre  et  de  65  cen- 
timètres de  longueur;  il  s’assurait  préalablement,  avaot  d'en 
faire  usage,  qu’elle  n’avait  point  de  pôles  intermédiaires,  et 
que,  par  conséquent,  elle  ne  possédait  que  deux  pôles  placés 
chacun  à une  de  ses  extrémités.  La  seconde  méthode  est  celle 
des  oscillations;  elle  consiste  à faire  osciller  une  aiguille  ai- 
mantée, et  à déduire  l iutensité  de  l'action  à laquelle  on  la  sou- 
met de  la  comparaison  entre  le  nombre  d’oscillations  que  l'ai- 
guille exécute  sous  l'influence  de  cette  action  et  le  nombre 
qu'elle  en  fait  quand  elle  y est  soustraite. 

Dans  l’une  et  l’autre  méthode,  il  y a un  élément  dont  il  faut 
tenir  compte,  et  qui  n'existait  pas  dans  la  mesure  des  forces 
électriques:  c’est  la  force  directrice  de  la  terre.  Ainsi,  tandis 
que,  lorsqu’il  s’agit  de  l’électricité,  la  torsion  du  fil  influe  seule 
sur  la  résistance  que  le  corps  électrisé  mobile  oppose  à l’action 
d’un  autre  corps  électrisé,  il  n’eu  est  pas  de  même  lorsqu’il  s’agit 
d'une  aiguille  aimantée;  car  alors  la  force  avec  laquelle  cette 
aiguille  tend  à obéir  à l'action  directrice  de  la  terre  s'ajoute  a 
la  torsion  pour  combattre  l'action  d'une  force  extérieure  attrac- 
tive ou  répulsive.  Ainsi  encore,  tandis  que  les  oscillations  du 
corps  électrisé  se  font  comme  s’il  n'était  pas  électrisé,  quand  d 
n v a point  d’autres  corps  en  présence,  celles  d’une  aiguille  d’a- 
cier sont  toutes  différentes,  selon  que  celte  aiguille  est  aimantée 
ou  qu’elle  ne  l'est  pas,  parce  que  dans  le  premier  cas  les  oscil- 
lations sont  influencées  par  le  magnétisme  terrestre,  et  que 
dans  le  second  cas  celle  influence  n'existe  pas.  Voyons  comment, 
dans  chacune  des  deux  méthodes,  ou  peut  apprécier  cette  in- 
fluence. 
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Pour  l'évaluer  quand  on  fait  usage  de  la  balance  de  torsion, 
il  faut  commencer  par  suspendre  une  aiguille  non  aimantée  au 
ül  de  la  balance,  puis  tourner  la  pièce  qui  porte  ce  fil  jusqu'à 
ce  que  le  0°  de  torsion  se  trouve  dans  le  plan  du  méridien  ma- 
gnétique; on  aimante  ensuite  l’aiguille  qu'on  avait  suspendue 
au  til,  et  on  la  replace  exactement  de  la  même  manière.  Il  en 
résulté  que,  lorsque,  obéissant  à l’action  directrice  de  la  terre, 
l'aiguille  aimantée  se  place  dans  le  méridien  magnétique,  la 
torsion  du  lil  de  la  balance  se  trouve  nulle.  On  tord  le  til  en 
tournant  la  pièce  supérieure,  soit  dans  un  sens,  soit  dans  l’au- 
tre, de  manière  à porter  le  pôle  nord  de  l’aiguille  à l’ouest  ou  à 
l’est  : le  résultat  est  le  même  dans  les  deux  cas.  Ou  s’assure  que, 
tant  que  l'angle  de  déviation  qu’on  fait  décrire  à l'aiguille  ne 
dépasse  pas  20°,  il  est  proportionnel  à l’angle  de  torsion  ; c’est- 
à-dire  qu’on  s’assure  que,  après  avoir  tordu  le  fil  d’uu  certain 
angle,  de  3o°  par  exemple,  pour  faire  dévier  l'aiguille  de  1"  à 
l’est  ou  à l'ouest,  il  faut  le  tordre  d'un  angle  double,  c’est-à- 
dire  de  70°,  pour  opérer  une  déviation  de  2”  dans  le  même  sens, 
d’un  angle  triple,  c’est-à-dire  de  105°  pour  une  déviation  de  3°, 
et  ainsi  de  suite.  La  force  directrice  de  la  terre,  qui  tend  à ra- 
mener l'aiguille  aimantée  dans  le  méridien  magnétique,  est 
donc  représentée  dans  chaque  cas  par  les  angles  de  torsion,  qui 
la  maintiennent  à des  distances  angulaires  plus  ou  moins 
grandes  de  ce  méridien;  et  comme  les  angles  de  torsion  sont 
proportionnels  à ces  distances  angulaires,  la  force  elle-même 
leur  est  proportionnelle.  Ce  n’est  pas  rigoureusement  aux  an- 
gles, mais  bien  aux  sinus  des  angles  de  déviation , que  l'angle 
de  torsion,  et  par  conséquent  la  force  directrice,  est  proportion- 
nelle, ainsi  que  le  prouvent,  et  l’observation  faite  avec  des  dé- 
viations plus  considérables,  et  un  simple  calcul  basé  sur  la  con- 
sidération des  forces  qui  sollicitent  l’aiguille.  Mais  ce  même 
calcul  montre,  ainsi  que  l’expérience,  que  lorsque  l’angle  ne 
dépasse  pas  20",  on  peut , sans  erreur  sensible,  le  prendre  pour 
*on  sinus. 

Il  ne  reste  plus  maintenant,  quand  on  veut  mesurer  les  forces  . 
magnétiques  avec  la  balance  de  torsion,  qu’à  déterminer  pour 
1 aiguille  aimantée  qu'on  suspend  au  til,  et  qu’on  nomme  aiguille 
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d’épreuve,  l’angle  de  torsion  nécessaire  pour  la  laire  dévier  d’un 
degré  de  sa  position  naturelle.  Cet  angle  doit  varier  avec  le  fil 
de  torsion  qu'on  emploie,  l'aiguille  qu’on  y suspend,  et  l'inten- 
sité du  magnétisme  terrestre  au  lieu  où  l’on  opère.  Coulomb 
avait  trouvé  que  cet  angle  était  à Paris,  avec  sa  balance  et  pour 
l’aiguille  dont  il  se  servait,  de  35”.  Quand  donc  une  force  quel- 
conque éloigne  l’aiguille  du  0°  de  torsion  et  du  méridien  ma- 
gnétique avec  lequel  on  a fait  coïncider  ce  0°,  comme  nous  l'a- 
vous  dit , il  y a deux  forces  qui  tendent  à l'y  ramener  et  dont  la 
somme  est  égale,  lorsque  l’équilibre  est  établi,  à celle  qui  tend 
à l’en  éloigner;  ces  deux  forces  sont,  l'une  la  torsion  représen- 
tée par  l’angle  de  torsion,  l’autre  la  force  directrice  de  la  terre. 
Mais  pour  ajouter  celle-ci  à l’autre,  il  faut  l’évaluer  eu  torsion; 
or  cela  est  facile,  une  fois  qu'on  sait  que  chaque  degré  de  dé- 
viation correspond  à 35°  de  torsion . Ainsi  la  force  qui  maintien- 
dra l’aiguille  à 10°  de  distance  du  0“  sera  d’abord  la  torsion  de 
10",  plus  10  fois  35°,  soit  en  tout  une  force  équivalente  à 300* 
de  torsion. 

Pour  apprécier  l'influence  de  la  force  directrice  dans  la  se- 
conde méthode,  il  faut  se  servir  de  la  formule  du  pendule  ; l’ai- 
guille aimantée  oscille  en  efl’et  comme  un  pendule,  seulement 
la  pesanteur  est  remplacée  ici  par  l’action  également  attractive 
qu’exerce  sur  l’un  des  pôles  de  l’aiguille  le  magnétisme  ter- 
restre. Il  en  résulte  que  l’intensité  de  la  force  est  en  raison  du 
carré  du  nombre  des  oscillations  qui  ont  lieu  dans  le  même 
temps.  Celte  conséquence  suppose  que  les  oscillations  sont  exé- 
cutées par  une  aiguille  d'inclinaison  placée  dans  la  direction  de 
la  force  qui  la  sollicite,  c’est-à-dire  dans  le  méridien  magnéti- 
que et  oscillant  dans  ce  plan,  exactement  comme  le  pendule  est 
placé  dans  la  direction  de  la  force  de  la  pesanteur  et  oscille  dans 
un  plan  vertical.  Toutefois  on  démontre  que  la  même  formule 
ou  loi  peut  s’appliquer,  sans  erreur  sensible,  au  cas  où  l'ai- 
guille est  une  aiguille  de  déclinaison  oscillant  dans  un  plan  ho- 
rizontal. 11  faut  donc  commencer,  quand  on  veut  se  servir  de  la 
méthode  des  oscillations,  par  déterminer  avec  soin  pour  l'ai- 
guille dont  on  fait  usage,  et  qui  est  toujours  l'aiguille  d’épreuve, 
le  nombre  des  oscillations  qu’elle  fait  dans  un  temps  donné,  en 
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prenant  la  précaution  d'éloigner  d’elle  tout  corps  aimanté  ou 
susceptible  de  l'être,  tel  que  du  fer,  afin  qu’elle  ne  soit  solli- 
citée par  aucune  autre  force  que  par  celle  du  magnétisme  ter- 
restre. il  est  aussi  entendu  que  les  expériences,  pour  être  com- 
parables, doivent  être  faites  non-seulement  avec  la  même 
aiguille  aimantée,  mais  dans  le  même  lieu , afin  que  l'intensité 
du  magnétisme  terrestre  soit  constante 

$ 3.  Loi  des  attractions  et  des  répulsions  magnétiques. 

Nous  commencerons  par  appliquer  les  méthodes  que  nous 
Tenons  d’exposer  à la  détermination  de  la  loi  que  suivent, 
avec  la  distance,  les  attractions  et  les  répulsions  magnétiques. 

Coulomb,  pour  appliquer  la  première  méthode,  cellequi  repose 
Mirl'emploide  labalance  de  torsion,  avait  suspendu  au  fil  de  tor- 
sion la  même  longue  aiguille  d’acier  pour  laquelle  la  force  direc- 
trice du  globe  terrestre  était  représentée  par  35°  de  torsion  pour 
I*  de  déviation  du  méridien  magnétique.  Une  seconde  aiguille 
aimantée,  semblable  à la  première,  fut  placée  verticalement 
dans  le  méridien  magnétique,  de  façon  à agir  par  son  pôle  nord 
sur  le  pôle  nord  de  l’aiguille  d’épreuve.  La  disposition  de  l’ai- 
guille était  telle  que  les  deux  points  agissant  immédiatement 
l'un  sur  l'autre,  ou  qui  auraient  été  le  lieu  d’entrecroisement 
de»  deux  aiguilles  si  elles  avaient  été  en  contact , étaient  à 
2,5  centimètres  des  extrémités  de  chacun.  Ces  points  étaient 
ceux  du  maximum  des  forces  répulsives.  L’aiguille  mobile  fut 
chassée  immédiatement  à une  distance  de  24°  du  méridien 
magnétique  ; ce  qui  donnait,  pour  faire  équilibre  à la  force  ré- 
pulsive à cette  distance  de  24",  une  force  de  torsion  de  24°, 
plus  la  force  directrice  de  la  terre  équivalente  à 24°  x 35“  de 
torsion,  en  tout  864°.  On  rapprocha  l’aiguille  mobile  en  tour- 
nant la  pièce  supérieure,  et  on  trouva  que,  pour  la  ramener  à 
une  distance  de  17°,  il  avait  fallu  faire  décrire  à la  pièce  trois 
circonférences  ou  tordre  le  fil  de  1080°  par  en  haut.  La  force 
totale  était  donc  composée  : 1°  des  17°  de  torsion  dont  l’aiguille 

• Voir,  pour  le*  développements  mathématiques  relatifs  aux  deux  méthodes, 
la  aote  tlnale  C. 
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était  distante  du  0"  de  torsion,  son  point  de  départ;  2"  des  1080" 
de  torsion  néressaire  pour  la  maintenir  à la  distance  de  17"; 
3”  des  17"  x 35",  soit  595°  de  torsion  qui  représentaient  l'effet 
de  la  force  directrice  de  la  terre.  Cela  fait  en  tout  1692"  de  tor- 
sion pour  faire  équilibre  à la  force  répulsive  à la  distance  de 
17°.  Pour  approcher  l’aiguille  à la  distance  de  12",  il  fallut 
tourner  la  pièce  supérieure  de  cinq  circonférences,  soit  de  2880", 
ce  qui  donna  une  torsion  totale  de  12“+2880°+ 42"x35 
= 3312". 

Ainsi  les  forces  de  torsion  qui  font  respectivement  équilibre 
aux  forces  répulsives  sont  à la  distance  de 

24°  — — — 86*4"  de  torsion. 

17"  — — — 1692°  » 

12-  — — — 3312" 

Les  résultats  sont  très-approximativement  ceux  que  doit  don- 
ner la  loi  de  l’inverse  du  carré  des  distances  pour  l’intensité  de 
la  force  répulsive.  En  effet,  en  partant  de  la  force  331 2°,  les  au- 
tres devront  être,  d’après  cette  loi, 

3312"jjf|et  33I2“^;ou 

1650  et  828,  au  lieu  de  1692  et  864  que  l’expérience  donne. 
Ces  différences  sont  très-légères,  si  l’on  considère  qu'une  erreur 
d’un  seul  degré  sur  la  position  observée  de  l’aiguille  mobile  en 
faii  une  de  35“  pour  la  force,  puisque  la  force  directrice  est  de 
35"  pour  chaque  degré  d’écart  du  méridien  magnétique.  D'ail- 
leurs il  faut  remarquer  que  l’action  mutuelle  des  deux  aiguille.' 
aimantées  n’étant  pas  toute  concentrée  en  deux  points  unique' 
situés  sur  chacune  d’elles,  la  variation  dans  la  distance  en 
établit  une  dans  la  position  relative  des  points  agissants,  et 
que,  à mesure  tjue  la  distance  augmente,  il  y a plus  de  points 
qui  peuvent  agir  mutuellement  les  uns  sur  les  autres.  Aussi 
trouve-t-on  la  force  un  peu  plus  grande , lorsque  la  distance 
augmente,  qu’elle  ne  devrait  l’être  d’après  la  loi.  On  opérerait 
de  même  pour  démontrer  que  la  loi  existe  également  pour  les 
attractions  ; il  faudrait  seulement  mettre  en  regard  les  pèles  de 
nom  contraire  des  deux  aiguilles,  et  avoir  soin  de  placer  d a- 


Digitized  by  Google 


DE  L’AIMANT  ET  DES  PHÉNOMÈNES  MAGNÉ TIQrES.  177 

vance  l’aiguille  mobile,  au  moyen  de  la  torsion,  à une  distance 
considérable  de  l’aiguille  fixe. 

Voyons  maintenant  comment  Coulomb  se  servit  de  la  seconde 
méthode. 

L'aiguille  d’épreuve  était  un  fil  d’acier  du  poids  de  3,75  gram- 
mes , fortement  aimanté  et  suspendu  à un  fil  de  soie  sans 
torsion.  Cette  aiguille  faisait  i 5 oscillations  par  minute  sous 
1 influence  du  magnétisme  terrestre.  Coulomb  plaça  ensuite 
verticalement,  dans  le  plan  du  méridien  magnétique,  un  fil  d’a- 
cier aimanté  de  60  centimètres  de  longueur  environ,  en  ayant 
soin  que  le  pôle  nord  fût  tourné  vers  le  bas,  le  pôle  sud  du  fil 
étant  en  face  du  pôle  nord  de  l'aiguille  d'épreuve,  mais  à des 
distances  variables.  Le  centre  de  l’action  attractive  de  ce  pôle 
devait  se  trouver  dans  le  plan  horizontal  de  l’aiguille  d’épreuve, 
condition  nécessaire  pour  que  l’aiguille  ne  risquât  pas  de  s’in- 
cliner, soit  au-dessous,  soit  au-dessus  de  ce  plan.  Aussi  fallait-il 
{•our  cela  placer  l’extrémité  sud  du  fil  d’acier  aimanté  à 30  mil- 
limètres environ  au-dessus  de  ce  même  plan.  Les  choses  étant 
ainsi  arrangées,  à 4 pouces  de  distance  du  fil,  l’aiguille  faisait 
4!  oscillations  par  minute  au  lieu  de  15;  à 8 pouces,  elle  en 
faisait  24;  à 16  pouces,  elle  en  faisait  17. 

!>’ après  la  loi  du  pendule,  que  nous  avons  rappelée  être  appli- 
cable au  cas  actuel,  on  a,  en  appelant  m la  force  du  magné- 
tisme terrestre,  m'  celle  qui  agit  sur  l’aiguille  à la  distance  de 
4 pouces  et  m"  celle  qui  agit  à la  distance  de  8 pouces. 

m' (4l~i2  m^  = (24)2 

m (15)2’  m (1  o)2* 

Mais,  pour  avoir  la  loi  de  l’action  seule  de  l’aimant  sur  l’ai- 
guille mobile,  il  faut  retrancher  de  m'.  m" , forces  totales  qui 
agissent  sur  cette  aiguille,  m la  force  du  magnétisme  terrestre; 
Indifférences  m' — m,  m" — mexprimentbien  l’action  unique  de 
l'aimant  aux  distances  respectives  de  4 pouces  et  de  8 pouces. 
Or,  on  déduit  des  deux  proportions  qui  précèdent  : 

m'  — m (il)2  — (15)2 1456 

m"— m — (24)2 — (15)2  ” ~35Ï  * 

Ainsi  la  force  qui  agit  à 4 pouces,  c’est-à-dire  à une  certaine 
distance,  est  quadruple  de  celle  qui  agit  à une  distance  double. 
i.  12 
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Ün  trouverait  pour  la  distance  de  16  pouces  (17)J  — (lo)*=64, 

1 45^ 

nombre  un  peu  trop  petit,  car — — = 22  3}  et  on  devrait 

trouver  16.  Cet  écart  provient  de  ce  qu'à  la  distance  de  16  pou- 
ces, le  pôle  nord  inférieur  de  l'aimant  fixe  agit  sur  le  pôle  nord 
de  l'aiguille  mobile,  et  diminue  par  son  effet  répulsif  l’action 
attractive  du  pôle  sud  qui  est  en  haut;  c’était  en  vue  d'éviter 
cet  inconvénient  qu'on  avait  donné  une  longueur  considérable 
à l’aimant  vertical;  mais  cette  précaution  qui  atteint  son  but. 
ainsi  qu’il  est  facile  de  le  concevoir,  quand  l’aiguille  mobile 
n’est  pas  trop  éloignée,  ne  suffit  plus  dès  que  la  distance  dé- 
passe une  certaine  limite. 

En  résumé,  on  peut  conclure  de  l'emploi  des  deux  méthodes 
également,  que  les  attractions  et  les  répulsions  magnétiques  son! 
en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance. 


§ 4.  Distribution  Un  atagnétHme  dans  un  barreau  aimanté. 

Les  deux  mêmes  méthodes  que  nous  venons  d'employer  pour 
trouver  la  loi  de  l'invc-rse  du  carré  vont  nous  servir  aussi  à 
déterminer  la  distribution  du  magnétisme  dans  un  barreau 
aimanté. 

On  peut  déjà  par  un  moyen  très-simple  constater  l' inégal  ik 
de  cette  distribution;  il  suffit  pour  cela  de  tenir  un  barreau 
aimanté  dans  une  position  horizontale,  et  de  promener  sous  sa 
surface  inférieure,  et  dans  toute  sa  longueur , un  morceau 
de  fer  doux  qui  porte  par  trois  ou  quatre  cordons  un  petit  bassin 
de  balance.  On  s’assure  bien  vite  que  le  poids  qu’il  faut  mettre 
dans  le  bassin  pour  détacher  le  fer  doux  varie  beaucoup  avec 
la  position  du  point  de  l'aimant  qui  agit  sur  le  fer;  d’où  l ou 
conclut  que  la  force  magnétique,  que  l'on  peut  regarder  comme 
proportionnelle  au  poids,  est  très-inégalement  répartie.  Ainsi, 
elle  est  à son  maximum,  à deux  points  distants  de  quelques 
millimètres  des  deux  extrémités  du  barreau  ; à partir  de  «s 
points  elle  va  en  diminuant  très-rapidement,  soit  dans  l'inter- 
valle qui  les  sépare,  soit  de  chacun  d’eux  à l'extrémité  même  du 
barreau.  La  manière  dont  la  limaille  de  fer  sc  distribue  autour 
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du  barreau,  quand  elle  est  attirée  par  lui,  confirme  ce  résultat. 
On  la  voit,  eu  effet,  s'accumuler  en  grande  proportion  autour  des 
pâles  desquels  elle  semble  converger  de  toutes  parts,  comme  vers 
des  centres  (faction  ifig.  70).  La  partie  centrale  du  barreaa  n’at- 


tire qu'un  très-petit  nombre  de  particules  de  fer;  il  arrive  mémo, 
quelquefois  qu’elle  n'en  attire  point.  Cependant,  si  le  barreau 
Best  pas  très-long,  la  limaille  se  distribue  autour  de  cette  partie 
centrale  en  décrivant  des  espèces  de  courbes  qui  vont  d’un  pâle 
a l'autre,  et  en  formant  comme  des  ellipses  ayant  pour  axe  celui 
du  barreau,  ctpour  sommets  ses  deux  pâles.  11  faut,  pour  mettre 
en  évidence  ces  ligures,  projeter,  sous  forme  de  pluie,  de  la 
limaille  de  fer  sur  une  feuille  de  carton  blanc  ou  sur  une  lame 
iir  verre  qui  recouvre  un  barreau  aimanté;  au  moyen  de  petites 
secousses  imprimées  au  cartou,  on  facilite  l'arrangement  de  la 
limaille  et  la  formation  des  ligures.  M.  de  Haldat  a réussi  à fixer 
ces  figures,  qu’il  a nommées  fantômes  magnétiques  : dans  ce  but, 
il  applique  sur  une  lame  de  verre  sur  laquelle  la  figure  est  for- 
mée une  feuille  de  papier  tendu,  imprégné  de  colle  d’amidon 
préparée  à la  gélatine;  la  poudre  de  limaille  de  fer  se  trouve 
aiiiM  fixée  telle  qu’elle  était  distribuée  sur  le  verre.  On  peut 
donc  étudier  plus  facilement  cette  distribution  dans  tous  ses 
détails.  M.  de  Haldat  a ainsi  constaté  que  les  centres  d’où  par- 
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lent  les  lignes  rayonnantes  sont  bien  les  pôles  de  l’aimant,  qui 
eux-mêmes  sont  dépourvus  de  la  limaille  de  fer.  La  disposition 
des  courbes  elliptiques  formées  par  la  limaille  est  telle  que, 
divergentes  à leur  origine,  elles  ne  sont  jamais  distinctes  et 
séparées  dans  toute  leur  étendue.  Au  contraire,  elles  se  réunis- 
sent après  leur  naissance  et  forment  des  espèces  de  mailles. 
M.  de  Haldat  a encore  étudié  les  fantômes  magnétiques  produits 
par  deux  aimants  placés  l’un  par  rapport  à l’autre,  de  diverses 
manières,  et  il  estime  que  cette  étude  peut  conduire  à des  ré- 
sultats importants  sur  l’état  du  magnétisme  dans  les  corps,  sur 
sa  puissance  et  sa  distribution.  Nous  verrons  plus  tard  l'impor- 
tance qu’y  attache  M.  Faraday. 

Déjà,  avant  M.  de  Haldat,  les  courbes  magnétiques  avaient 
fixé  l’attention  de  plusieurs  savants;  sans  compter  la  description 
qu’en  fait  Lucrèce1,  Musscbenbroek,  Lambert,  qui  avait  réussis 
donner  l’équation  de  ces  courbes,  Playfair  et  Leslie  s’en  sont 
successivement  occupés.  Le  docteur  Roget  a simplifié  les  mé- 
thodes décrites  par  ses  devanciers,  et  a indiqué  des  procèdes 
faciles  pour  tracer  graphiquement  ces  courbes.  Voici  les  princi- 
pales propriétés  de  ces  courbes  engendrées  par  l’action  simul- 
tanée, contraire  ou  semblable,  des  deux  polarités  des  aimants  sur 
des  parcelles  de  fer  doux  ou  sur  des  aimants  infiniment  petits  : 

1°  La  différence  des  cosinus  des  angles  formés  avec  l’aie  du 

1 « Fit  quoque,  ut  a lapide  hoc  ferri  natura  recedat 

lnterdum  ; fugere,  atque  sequi  consueta  vicissim, 

Exsullare  etiam  Sainulhracia  ferrea  vidi  ; 

Ac  rameuta  simul  furere  intus  ahenis 

In  scaphiis,  lapis  hic  magnes  quum  subditui  esset  ; 

Usque  adco  fugere  a saxo  geslire  videtur 
.-Ere  Interposito  ; discordia  tanta  creatur  : 

Proptorea,  quia  nünirum  prius  a stus  ubi  tcris 
Prxcepit  ferrique  vias  possedit  apertas  -, 

Postcrior  lapidis  venit  xstus  et  omnia  plcna 
Invenit  in  ferro  ; neque  habet  quft  tranet,  ut  ante  ; 

Cogilur  obsensare  igitur  puisarcque  fluctu 
Ferrea  textu  suo,  quo  pacto  respuit  ab  se, 

Atque  per  tes  agiUt  sine  en  quod  sxpe  resorbet.  • 

De  Rerum  .\aturd,  VI,  10S1-S4.  Edit,  de  Wakcfield. 
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barreau  aimanté  par  des  lignes  qui  joignent  un  point  quel- 
conque de  la  couche  avec  ces  deux  pôles,  est  une  quantité  con- 
stante, ces  deux  angles  étant  pris  du  même  côté. 

2°  Une  tangente  menée  à un  point  quelconque  de  la  courbe 
coupe  le  prolongement  de  l’axe  de  l’aimant  qui  la  produit,  en 
uu  point  tel  que  sa  distance  au  pôle  le  plus  voisin  est  à la  lon- 
gueur absolue  de  l’aimant,  comme  le  cube  de  la  distance  du 
point  de  tangence  à ce  même  pôle  est  à la  différence  des  cubes 
de  ses  distances  aux  deux  pôles. 

3*  Les  sinus  des  angles  formés  par  cette  tangente  avec  les 
droites,  qui  mesurent  ces  distances  aux  deux  pôles,  sont  entre 
eux  comme  les  carrés  de  ces  distances. 

Le  docteur  Roget  a décrit  un  instrument  propre  à tracer  ces 
courbes  d'un  mouvement  continu,  et  fondé  sur  le  premier  des 
énoncés  précédents.  11  a aussi  fait  connaître  le  procédé  suivant, 
à l’aide  duquel  on  les  décrit  par  points  : 

De  chaque  pôle  comme  centre  et  avec  des  rayons  de  grandeur 
arbitraire,  on  trace  deux  circonférences.  Après  avoir  prolongé 
l’axe  de  l'aimant  jusqu'à  leur  rencontre,  on  le  partage  en  un 
nombre  quelconque  de  parties  égales,  et  on  projette  perpendi- 
culairement chacun  des  points  de  division  sur  les  circonférences, 
l’ar  le  centre  de  chaque  circonférence,  et  les  points  qu’on  a 
déterminés  sur  elle,  on  mène  des  rayons  indéfiniment  prolongés. 
Ces  rayons  se  coupent  mutuellement  en  des  points  qui  appar- 
tiennent aux  courbes  cherchées. 

Si  les  deux  pôles  générateurs  sont  hétérogènes,  les  courbes 
-'«•ni  dites  convergentes,  et  sont  les  diagonales  curvilignes,  dans 
le  sens  de  l'axe  aimanté,  des  intervalles  quadrilatères  formés 
par  les  intersections  des  rayons.  Si  les  deux  pôles  sont  homo- 
gènes, ces  courbes  se  nomment  divergentes, e t leur  direction  se 
détermine  par  celle  des  diagonales  curvilignes  perpendicu- 
laires aux  premières,  et  par  conséquent  à l'axe  qui  joint  les 
pôles'. 

Mais  revenons  à l'emploi  des  deux  méthodes  qui  nous  donne- 
ront des  résultats  plus  précis.  Avec  la  balance  de  torsion,  Cou- 

* Voyei,  pour  les  développements  mathématiques,  la  note  D à la  fin  du  volume. 
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lomb  se  servit  des  deux  mêmes  aiguilles  aimantées,  l’une  fixe, 
l’autre  mobile,  au  moyen  desquelles  il  avait  déterminé  la  loi 
de  l'inverse  du  carré  ; il  faisait  glisser  la  fixe  derrière  une  mince 
règle  de  bois,  qui  la  séparait  de  la  mobile,  en  ayant  soin  qu'elle 
restât  verticale.  Puis,  il  notait  la  torsion  qu’il  était  nécessaire 
de  donner  au  fil  de  suspension,  pour  obliger  l’extrémité  de  l'ai- 
guille mobile  à rester  dans  le  plan  du  méridien  magnétique  et 
presque  en  contact  avec  la  fixe,  dont  elle  n’était  séparée  que  par 
l’épaisseur  de  la  règle  de  bois.  En  opérant  de  cette  manière, 
Coulomb  évitait  l’effet  sur  l’aiguille  mobile  des  points , autre 
que  celui  qui  était  dans  le  même  plan  horizontal  qu’elle;  il 
n’avait  pas  non  plus  besoin  de  tenir  compte  de  la  force  direc- 
trice de  la  terre,  puisque  l’aiguille  restait  dans  le  méridien  ma- 
gnétique. Les  angles  de  torsion  nécessaires  pour  les  maintenir 
représentaient  donc,  dans  chaque  cas,  exactement  la  force  ma- 
gnétique du  point  agissant  de  l'aiguille  fixe. 

Dans  la  seconde  méthode.  Coulomb  faisait  osciller  l'aiguille 
d’épreuve  devant  les  différenies  parties  d’un  long  barreau 
aimanté  qu’il  faisait  glisser  verticalement,  de  façon  que  tous  ses 
points  se  trouvassent  successivement  dans  le  plan  horizontal  de 
l’aiguille  et  à la  même  distance.  Appelant  m',  m",  m‘"  l'action 
totale  exercée  sur  l'aiguille  quand  elle  est  successivement  de- 
vant chacun  des  points  du  barreau,  m étant  toujours  celle  du 
magnétisme  terrestre,  et  n',  n",  n"',  le  nombre  des  oscillations 
faites  par  l’aiguille  d’épreuve  devant  chacun  de  ces  points, 
n étant  ce  nombre  d’oscillations,  quand  le  magnétisme  terrestre 


agit  sur  l’aiguille,  on  a 


ir  ; m 


d’où 


Or  m'  — m,  m" — m,  m"  — m,  représentent  les  forces  ma- 
gnétiques émanées  respectivement  de  chaque  point  de  l'aimant, 
puisque  ces  quantités  sont  l’action  totale  diminuée  de  celle  du 
magnétisme  terrestre  ; et  on  peut  les  comparer  entre  elles,  une 
fois  que  par  expérience  on  a déterminé  n,  n',  n",  n'",  etc. 

Voici  un  tableau  des  résultats  obtenus  par  Coulomb  avec  uu 
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fil  d'acier  île  73  centimètres  de  longueur  èt  de  i,  5 millimètres 
de  diamètre. 

L'aiguille  d’épreuve  faisait,  avant  qu’on  lui  présentât  le  fil 
d'acier,  une  oscillation  dans  une  minute,  soit  60". 

Elle  a fail  devant  l’extrémité  du  lil  lit  oscillations  en  fîO" 

Devant  la  même  extrémité  abaissé  de  1.7  mil).  5 îîH  — — 

— — n u — — 

— — 54  18  — — 

— — Ht  13  — — 

— — t*2  t à 2 — — 

Ainsi,  à partir  du  point  situé  de  1 10  à 120  millimètres  au- 
dessous  de  son  extrémité,  l’aiguille  d’acier  ne  présentait  pas  de 
force  magnétique  sensible.  En  continuant  d’abaisser  l'aiguille, 
on  trouva  que  l’absence  presque  complète  d’action  durait  jus- 
qu'à une  distance  de  110  à 120  millimètres  environ  de  l’antre 
extrémité.  Mais  à partir  de  cette  distance,  les  mêmes  effets  se 
reproduisirent  dans  un  ordre  inverse,  et  l’aiguille  d’épreuve  fit 
une  pirouette  pour  présenter  son  autre  pâle  à l’action  du  fil 
d'acier  dont  le  second  pâle  également  commençait  à agir  sur 
«fie. 

f*n  peut,  par  l’emploi  de  cette  méthode,  constater  facilement 
la  présence  de  points  conséquents  ou  de  pôles  intermédiaires 
dans  la  portion  d’un  fil  ou  d’un  barreau  aimanté  comprise 
cotre  ses  deux  points  extrêmes  ; on  peut  même  déterminer  l'in- 
tensité des  forces  magnétiques  dont  ils  sont  doués.  (Juant  à 
intensité  des  forces  qui  émanent  des  extrémités  mêmes  du  fil 
<umanté,  il  faut,  pour  en  avoir  la  véritable  expression,  doubler 
le  résultat  obtenu,  car  l’effet  serait  évidemment,  potirces  points 
«trémas,  double  de  ce  qu'il  est  réellement,  si  l'aimaul  se  pro- 
longeait au  delà  et  présentait  en  dehors  des  points  aussi  effi- 
caces que  ceux  tpii  sont  en  dedans  , comme  cela  a lien  pour  les 
antres  parties  du  barreau. 

Coulomb  a réussi  à représenter  géométriquement  tous  les 
résultats  qu’il  a obtenus  en  élevant , sur  chacun  des  points 
d’uoe  ligne  lioruontale  figurant  un  fil  aimanté,  des  perpendi- 
culaires de  longueurs  proportionnelles  aux  intensités  obtenues 
parl  expérieuce.  Les  extrémités  de  ces  perpendiculaires  forment 
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une  courbe  qui,  dans  l’expérience  que  nous  avons  rapportée 
plus  haut,  se  confond  avec  l’axe  du  fil  de  73  centimètres  sur 
une  longueur  de  49  environ,  et  va  en  s’éloignant  rapidement 
de  cet  axe  à partir  du  12m'  et  du  61“'  centimètre  jusqu'aux  ex- 
trémités, où  elle  atteint  son  maximum  (fig.  77). 


11  est  assez  remarquable  que  cette  courbe,  ou,  ce  qui  revient 
au  même,  la  distribution  du  maguétisme  qu’elle  représente, 
soit  exactement  la  même  pour  des  fils  ou  des  lames  de  longueurs 
différentes,  pourvu  que  la  longueur  surpasse  20  centimètres  : il 
n’y  a d'autre  différence,  sinon  que  l'espace  laissé  au  milieu,  où 
le  magnétisme  est  sensiblement  nul,  est  plus  ou  moins  long.  H 
résulte  encore  de  là  que  tous  les  aimants  de  même  force  et 
d’une  longueur  supérieure  à 20  centimètres  ont  leur  pôles  à la 
même  distance  des  extrémités;  cette  distance  est  de  4 centi- 
mètres environ  d’après  les  calculs  de  Coulomb.  Le  même  physi- 
cien a trouvé  que  quand  les  aimants  sont  trop  courts,  leurs 
pôles  sont  à peu  près  au  tiers  de  leur  demi-longueur  à partir 
de  leurs  extrémités;  ainsi  pour  une  aiguille  de  9 centimètres, 
les  pôles  seront  à une  distance  des  extrémités  de  la  millimètres 
au  moins. 

Tous  ces  résultats  ne  se  vérifient  que  sur  des  aimants  dont  la 
longueur  est  très-grando  par  rapport  à leurs  dimensions  trans- 
versales, dont  la  forme  est  parfaitement  régulière,  telle  que  la 
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forme  cylindrique  ou  rectangulaire,  et  qui  sont  aimantés  d’une 
manière  normale.  Avec  les  aiguilles  en  forme  de  losange,  les 
pôles  sont  beaucoup  plus  éloignés  des  extrémités  ; dans  ce  cas 
comme  dans  les  autres,  il  faut  se  servir,  pour  déterminer  leur 
position,  de  l’aiguille  d’épreuve;  le  calcul  ne  peut  y conduire 
à priori. 

M.  liecquerel  a cherché,  au  moyen  de  la  balance  de  torsion, 
a déterminer  la  distribution  du  magnétisme  dans  des  fils  d’a- 
cier excessivement  fins;  il  obtenait  ces  fils  en  tirant  à la  filière 
on  cylindre  d’acier  d’un  petit  diamètre  qu’il  avait  logé  dans 
1 axe  d'un  cylindre  d'argent  dix  fois  plus  gros.  Puis  après  avoir 
obtenu  un  fil  d’argent  très-fin,  ayant  pour  axe  un  fil  d’acier 
prescpie  capillaire,  il  dissolvait  l’argent  dans  le  mercure,  qui 
fl  attaque  point  l’acier,  et  obtenait  un  fil  d’acier  presque  micros- 
copique. Les  fils  ne  sont  pas  susceptibles  d’acquérir  une  forte 
aimantation;  toutefois  ils  sont  suffisamment  aimantés  pour 
qu'on  puisse  constater  que  la  distribution!  de  leur  magnétisme 
suit  à très-peu  près  la  loi  déduite  des  observations  de  Coulomb. 
M.  Becquerel  a trouvé  que  dans  un  fil  de  1/75  de  millimètre  de 
diamètre  et  de  128  de  longueur,  les  pôles  étaient  situés  à 
H, 5 millimètres  des  extrémités.  On  aurait  pu  croire  qu’ils  au- 
raient été  aux  extrémités  mêmes,  ce  qui  arriverait  probable- 
ment si  le  fil  ne  se  composait  que  d une  rangée  de  particules 
• ••nsécutives,  cas  idéal  qu’il  est  impossible  de  réaliser. 

M.  kupffer  a remarqué,  au  moyen  d’expériences  très-déli- 
cates faites  par  la  méthode  des  oscillations,  qu’il  existe  sur  un 
barreau  aimanté  un  point  qui  n’exerce  absolument  aucune 
action  sur  l’aiguille  et  qu’il  a nommé  point  d'indifférence.  La 
position  de  ce  point  est  influencée  d’une  manière  très-pronon- 
cée par  le  magnétisme  terrestre,  quand  le  barreau  n’est  pas 
très-fortement  aimanté.  Si  ce  barreau  est  disposé  verticalement, 
son  pôle  nord  étant  en  bas,  on  trouve  le  point  d’indifférence 
plus  près  du  pôle  nord  que  de  l’autre.  Si  l’on  retourne  le  bar- 
reau, le  point  d’indifférence  se  rapproche  du  milieu.  Dans  le 
premier  cas,  le  pôle  nord  du  barreau  était  plus  fort  que  le  pôle 
sud.  Dans  le  second  cas,  les  deux  pôles  arrivaient  peu  à peu  à 
avoir  la  même  puissance.  Il  résulterait  de  là  que  le  point  d’in- 
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différence  serait  toujours  plus  rapproché  du  pôle  le  plus  fort,  et 
que  le  genre  d'influence  du  magnétisme  terrestre  que  nous  te- 
nons do  signaler  consisterait  simplement  à déterminer  une 
intensité  plus  grande  dans  l'un  des  pôles  que  dans  l'autre.  Le 
même  effet  so  fait  remarquer  sur  un  aimant  horizontal  ; son  pôle 
nord  est  plus  fort  que  son  pôle  sud,  quand  il  est  dans  sa  direction 
naturelle. 

L’élévation  de  température  diminue  l'intensité  magnétique 
d’un  barreau,  comme  nous  l’avons  vu.  M.  Kupffer  s'est  assuré 
qu’elle  modifie  également,  dans  ce  barreau,  la  distribution 
du  magnétisme.  Le  déplacement  du  point  d'indifférence  est 
surtout  sensible  quand  on  ne  chauffe  qu’un  des  pôles.  Le  point 
d’indifférence  s’éloigne  du  pôle  chauffé,  qui  devient  également 
plus  faible. 

11  semblerait  résulter  des  observations  de  M.  Kupffer  que 
l’intensité  relative  des  deux  pôles  est  la  cause  unique  qui 
exerce  une  influence  sur  la  distribution  du  magnétisme,  et 
que  ce  n’est  que  parce  qu’elles  modifient  cette  intensité  rela- 
tive, que  diverses  circonstances,  telles  que  le  magnétisme  ter- 
restre et  la  variation  de  la  température,  font  éprouver  un  chan- 
gement de  place  au  point  d'indifférence.  Enfin,  on  serait  porté 
à croire  que,  si  le  point  d'indifférence  ne  reste  pas  au  milieu 
d’un  barreau,  mais  se  porte  du  côté  le  plus  fort  quand  les  deux 
extrémités  n'ont  pas  la  même  puissance  magnétique,  cela  tient 
à ce  que  les  sommes  de  toutes  les  forces  opposées  devant  tou- 
jours être  séparément  égales  l'une  à l'autre,  cette  condition  ne 
peut  être  remplie  qu'autnnt  que  les  points  d’où  émanent  les 
plus  faibles  sont  plus  nombreux  que  les  points  d’où  émanent  les 
plus  intenses , et  par  conséquent  que  la  portion  de  l'aiguille 
dont  l’extrémité  a le  plus  de  magnétisme  est  plus  courte  que  U 
portion  dont  l'extrémité  en  a moins. 

$ 5.  Théorie  dea  Mairie»  magnétiques  et  de  la  force  roerrltitr. 

Le  genre  de  considérations  que  nous  venons  d'aborder  nous 
amène  à nous  occuper  de  la  théorie  du  magnétisme,  sujet  que 
les  travaux  de  Coulomb,  suivis  des  recherches  mathématique? 
de  Poisson,  semblaient  avoir  épuisé,  quand  les  découvertes  dont 
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nous  parlerons  dans  le  chapitre  suivant  sont  venues,  sinon  ren- 
verser totalement,  du  moins  modifier  considérablement  les 
idées  théoriques  de  ces  deux  savants.  Toutefois  leur  théorie  est 
trop  importante  et  encore  trop  répandue  pour  quenousjpuissions 
la  passer  sous  silence.  Les  faits  remarquables  sur  lesquels  elle 
repose,  le  besoin  qu’on  a de  la  connaître  pour  comprendre  celle 
qu'on  lui  a substituée,  et  qui  a un  grand  nombre  de  points  com- 
muns avec  elle,  en  rendent  d’ailleurs  l’exposition  indispen- 
sable, lors  môme  qu’on  serait  obligé  de  l’abandonner  plus  tard. 

Dès  qu’on  aborde  l’étude  des  phénomènes  magnétiques,  on 
est  frappé  de  l’analogie  qu’ils  présentent  avec  les  phénomènes 
électriques;  on  est  donc  bien  vite  tenté  de  les  attribuer  à deux 
fluides  magnétiques  jouissant  de  propriétés  du  même  genre  que 
celles  dont  jouissent  les  deux  fluides  électriques  : l’un,  le  fluide 
magnétique  nord,  serait  la  cause  des  effets  que  produit  le  pôle 
nord  d’un  aimant;  l’autre,  le  fluide  sud,  des  phénomènes  que 
présente  le  pôle  sud  de  l’aimant.  Les  fluides  de  même  nom  se 
repousseraient,  ceux  de  nom  contraire  s’attireraient.  L’analogie 
toutefois  n’irait  pas  plus  loin,  car  l’expérience  a montré  que 
les  fluides  magnétiques  et  les  fluides  électriques  n’exercent  mu- 
tuellement aucune  influence  les  uns  sur  les  autres;  de  plus, 
les  fluides  électriques  peuvent  se  manifester  sur  tous  les  corps 
de  la  nature,  tandis  que  les  fluides  magnétiques  ne  sont  sen- 
sibles que  sur  un  très-petit  nombre  de  corps. 

Une  expérience  importante  montre,  en  outre,  que  les  deux 
Suides  magnétiques  ne  sont  point  dans  un  barreau  aimanté  dis- 
tribués de  la  môme  manière  que  le  sont  les  deux  fluides  élec- 
triques dans  un  corps  conducteur  isolé;  leur  distribution  sem- 
blerait au  contraire  avoir  beaucoup  plus  d’analogie  avec  celle 
qu'affectent  les  deux  électricités  dans  un  corps  isolant  dont  les 
particules  successives  sont  polarisées,  ainsi  que  l’ont  démontré 
le»  recherches  récentes  de  Faraday.  Voici  celte  expérience  : on 
a une  aiguille  aimantée  cylindrique , d’un  bon  acier  bien 
trempé  et  qui  ne  présente  aucun  point  conséquent  ; on  s'assure 
que  chacune  de  ses  moitiés  possède  un  magnétisme  contraire. 
On  la  rompt  au  milieu  ; chaque  moitié  semble  devoir  ne  possé- 
der qu’un  des  deux  magnétismes  après  la  rupture  aussi  bien 
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qu’avant;  il  n’en  est  point  ainsi  : chacune  des  moitiés  est  deve- 
nue un  aimant  parfait,  ayant  ses  deux  pôles  et  son  point  d’indif- 
férence au  milieu.  La  moitié  qui  se  terminait  par  un  pôle  nord 
a pris  un  pôle  sud,  et  celle  qui  se  terminait  par  un  pôle  sud  a 
pris  un  pôle  nord  également  à sa  nouvelle  extrémité;  en  sorte 
qu’au  point  de  rupture  sont  nés  deux  pôles  contraires.  Ou  peut 
encore  rompre  par  le  milieu  chacun  des  deux  premiers  frag- 
ments devenus  des  aimants,  et  on  produit  ainsi  quatre  nou- 
veaux aimants  parfaitement  semblables,  sauf  pour  les  dimen- 
sions, aux  précédents.  Ces  derniers  peuvent  être  encore  brisés 
de  même  ; et  cette  opération,  poursuivie  jusqu’aux  dernières 
limites  d’une  division  mécanique  possible,  donne  toujours, 
quelque  petit  que  soit  le  fragment  qu’on  obtient,  un  aimant 
ayant  des  pôles  contraires  et  doué  de  toutes  les  propriétés  d’un 
aimant  plus  considérable. 

Il  faut  nécessairement  conclure  de  cette  expérience  curieuse 
que  les  deux  magnétismes  se  retrouvent  également  dans  toutes 
les  particules.  On  est  donc  conduit  à admettre  que  chaque  par- 
ticule d'un  corps  magnétique  contient,  en  proportion  égale, 
les  deux  magnétismes;  qu’à  l’état  naturel  ces  deux  magné- 
tismes se  neutralisant  l’un  l’autre,  il  n’y  a aucune  action  entre 
eux,  mais  que  l’aimantation  les  sépare  sans  que  pour  cela  ils 
sortent  de  la  particule  qui  les  contient  ; seulement  tous  les  ma- 
gnétismes d'une  espèee  sont  portés  vers  un  côté  de  la  particule, 
et  tous  les  magnétismes  de  l’autre  espèce  sont  portés  vers 
l’autre  côté.  Qu’on  suppose  une  file,  soit  une  rangée  de  parti- 
cules placées  les  unes  à la  suite  des  autres  en  ligne  droite; 
on  promène  le  long  de  cette  rangée  le  pôle  nord  d'un  aimant  ; 
ce  pôle  décompose  successivement  le  magnétisme  naturel  de 
chacune  des  particules  sur  lesquelles  il  passe;  il  attire  le  ma- 
gnétisme sud  dans  l'extrémité  de  la  particule  dirigée  du  côte 
vers  lequel  il  chemine,  et  repousse  le  magnétisme  nord  dans 
l’extrémité  opposée.  De  cette  façon,  chaque  particule  a un  pôle 
sud  tourné  dans  la  direction  que  suit  l'aimant  qu'on  promène, 
et  un  pôle  nord  tourné  de  l'autre.  11  se  trouve  finalement  on 
pôle  sud  du  côté  extérieur  de  la  dernière  particule  touchée  par 
l’aimant,  et  un  pôle  nord  du  côté  extérieur  de  la  première. 
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Ces  deux  pôles  seront  les  seuls  agissants,  car  les  magnétismes 
contraires  de  toutes  les  particules  intermédiaires  se  dissimule- 
ront mutuellement  quoiqu’ils  soient  dans  des  molécules  diffé- 
rentes (fig.  78);  s’ils  étaient  dans  la  même,  ils  se  neutralise- 


Fig.  78. 


raient.  L’expérience  dans  laquelle  on  brise  un  aimant  est  la 
preuve  qu’ils  ne  sont  que  dissimulés  ; les  deux  pôles  qui  appa- 
raissent sont  dus  aux  magnétismes  contraires  qui  se  trouvaient 
dans  les  extrémités  en  regard  des  particules  contiguës  que  la 
rupture  vient  de  séparer.  S’ils  avaient  été  neutralisés  et  non 
simplement  dissimulés , ces  magnétismes  n’auraient  pas  été 
mis  en  liberté  par  la  séparation  des  deux  particules.  La  nature 
des  deux  pôles  qui  se  manifestent  aux  points  de  rupture  des 
deux  fragments  est  parfaitement  d’accord  avec  la  théorie,  ainsi 
que  la  ligure  le  met  en  évidence.  Cette  propriété  que  nous  attri- 
buons aux  deux  magnétismes,  de  pouvoir  se  dissimuler  sans  se 
neutraliser,  peut  se  prouver  directement  par  l’expérience.  Il 
suffit,  pour  cela,  de  suspendre  un  objet  quelconque  en  fer  doux, 
par  exemple  une  clef,  à l'un  des  pôles  d’un  barreau  aimanté,  et 
d approcher  par-dessus  le  pôle  opposé  d’un  barreau  semblable. 
Au  moment  où  le  contact  entre  les  deux  pôles  contraires  a lieu, 
et  quelquefois  mèmè  un  peu  avant,  l’objet  en  fer  suspendu 
tombe  tout  d’un  coup,  et  il  est  impossible  de  le  faire  tenir  de 
nouveau  tant  que  les  pôles  opposés  des  deux  barreaux  sont  en 
contact,  preuve  que  l’action  de  l'un  est  dissimulée  par  l’autre; 
en  effet,  dès  qu’on  les  sépare,  ils  reprennent  chacun  leur  éner- 
gie propre. 

Toutefois  une  cause  qui,  en  modifiant  sensiblement  la  distri- 
bution du  magnétisme  libre,  influe  sur  la  place  même  des 
pôles,  c’est  l’action  mutuelle  que  les  deux  pôles  de  nom  con- 
traire peuvent  exercer  l’un  sur  l’autre,  et  qui  devient  sensible  à 
cause  de  leur  peu  d’éloignement  dans  les  aimants  très-courts. 
Cette  action  recompose  une  grande  partie  du  magnétisme  dé- 
veloppé par  l’aimant  extérieur  dans  l’acte  de  l’aimantation  ; 
aussi  voit-on  que  la  quantité  de  magnétisme  libre  est  beaucoup 
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moindre  dans  les  fils  aimantés  courts  que  dans  les  longs.  Celte 
réaction  des  pôles  contraires  l’un  sur  l'autre  n'est  plus  sensible, 
il  est  vrai,  dans  les  aimants  dont  la  longueur  est  très-grande  : 
mais  elle  s'exerce  alors  sur  les  portions  intermédiaires,  el  tend 
à développer  leurs  magnétismes  naturels,  comme  le  ferait  un  ai- 
mant extérieur.  De  là  résultent  les  points  conséquents  qui  se  for- 
ment ainsi  d’eux-mêmes  dans  de  très-longs  morceaux  d’acier,  dès 
qu’on  les  a soustraits  à l’influence  des  barreaux  qui  les  aimantent. 

Le  cas  d'une  simple  rangée  de  particules  n’est  qu’un  cas 
théorique;  on  peut  en  approcher  en  employant  des  lils  d'acier 
très-lins,  comme  l’a  fait  M.  Becquerel, 'mais  on  ne  le  réalise 
jamais  complètement.  En  fait,  un  aimant  est  une  réunion  d ue 
plus  ou  moins  grand  nombre  de  Aies  semblables  de  particules, 
files  qui  seraient  parallèles  entre  elles  dans  un  aimant  cylin- 
drique et  prismatique  parfait.  Les  pôles  de  l’aimant  qui  sout  le? 
points  d’application  des  résultantes  de  toutes  les  forces  émanées 
des  pôles  situés  aux  extrémités  de  ces  rangées  parallèles  de- 
vraient, dans  ce  cas,  se  trouver  aux  extrémités  mêmes  du  bar- 
reau. Mais  ce  résultat  ne  se  réalise  jamais  complètement,  parce 
que,  par  l'elfet  de  la  structure  moléculaire  du  métal,  les  files 
des  particules  ne  sont  pas  parfaitement  parallèles  ; parce  que, 
en  outre,  elles  ne  se  prolongent  jamais  toutes  également  jus- 
qu'au bout.  Ce  dernier  cas  se  présente  surtout  dans  les  aiguilles 
dont  la  forme  n'est  pas  celle  d’uu  prisme  ou  d’un  cylindre; 
dans  celles  en  losange,  en  particulier;  il  est  évident  que  la  ré- 
sultante des  forces  émanées  des  extrémités  de  chaque  filet  ne 
peut  avoir  son  point  d application  à l’extrémité  de  l'aiguille, 
mais  qu'elle  l a nécessairement  en  un  point  plus  rapproché  du 
centre.  Nous  verrons  plus  loin  que  la  différence  que  nous  venons 
de  signaler  entre  le  résultat  de  la  théorie  el  celui  de  l'observation 
tient  encore  à d'autres  causes  d'un  ordre  plus  important,  rela- 
tives à l'état  magnétique  des  portions  intérieures  d'un  aimant. 

La  théorie  du  maguétisme  que  nous  venons  d'exposer  sup- 
pose implicitement  l'existence  d une  force  qu'on  a appelée 
coercitive.  Elle  serait  analogue  à ce  qu'est,  dans  l’électricité, 
la  force  isolante  qui  maintient,  dans  un  corps  dont  les  parti- 
cules sont  polarisées,  les  deux  électricités  séparées,  connue 
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cela  a lieu  dans  l'expérience  que  nous  avons  citée  de  M.  Mat- 
teucci,  pour  une  pile  formée  de  plusieurs  lames  de  mica  su- 
perposées, qui,  lorsqu’on  les  sépare,  se  trouvent  électrisées 
cd  plus  sur  l'une  de  leurs  faces,  et  en  moins  sur  l'autre.  La 
force  coercitive  est  donc  celle  qui  maintient  dans  chaque 
particule  les  deux  magnétismes  séparés,  eu  les  empêchant 
d'obéir  à leur  attraction  mutuelle.  Cette  même  force  doit  éga- 
lement s'opposer  à leur  séparation,  c'est  donc  elle  que  doit 
romballre  l'aimantation.  Aussi  remarque-t-on  que  ce  sont  les 
corps  les  plus  difficiles  à aimanter,  tels  que  l'acier  trempé,  qui 
conservent  le  mieux  l'aimantation  qu’on  leur  a imprimée, 
tandis  que  ceux  qui,  comme  le  fer  doux,  s'aimantent  très- 
facilement,  perdent  aussi  immédiatement  leur  magnétisme.  Les 
premiers  ont  une  force  coercitive  considérable,  les  seconds  en 
ont  une  très-faible  ou  à peu  près  nulle.  Cette  différence  peut 
«Ire  mise  en  évidence  par  une  expérience  très-simple.  On  sus- 
pend au  pôle  d'un  aimant,  par  une  de  se6  extrémités,  un  iil  de  fer 
doux,  on  trouve  aussitôt  à l'autre  extrémité  un  pôle  capable 
<1  attirer  de  la  limaille  de  fer;  qu’on  coupe  le  fil  de  fer  tout  en 
le  laissant  suspendre  à l'aimant,  à une  petite  distance  de  ce 
pôle,  le  fragment  détaché  n'a  plus,  ni  à l'une  ni  à l'autre  de 
*es  extrémités,  aucune  trace  de  magnétisme.  Avec  un  iil  d'acier 
le  fragment  serait  un  véritable  aimant,  ayant  à chacun  de  ses 
deux  bouts  un  pôle  différent. 

La  chaleur  détruit  la  force  coercitive,  c’est  pourquoi  les  corpg 
aimantés  perdent  leur  maguétisme  lorsqu’ils  sont  poussés  à 
oue  température  élevée;  les  deux  magnélisines  se  réunissent 
■airs  dans  chaque  particule.  Mais  s'ils  sont  sous  l intluence  du 
magnétisme  terrestre,  alors  la  faiblesse  de  la  force  coercitive 
permet  de  nouveau  la  séparation  sous  cette  intluence  du  ma- 
gneUsme  naturel,  séparation  qui  se  maintient  lorsqu’après  le 
refroidissement  cette  force  est  redevenue  plus  considérable. 
tpino6  avait  également  trouvé  qu’on  peut  aimanter  fortement 
une  aiguille  ou  un  barreau  d'acier  eu  les  chauffant  au  rouge  et 
k»  laissant  refroidir  entre  les  deux  pôles  contraires  de  forts 
barreaux  aimantés,  qui  produisent  le  même  effet  que  l'action  du 
magnétisme  terrestre,  même  à uu  degré  plus  élevé. 
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Les  actions  mécaniques  ont  sur  la  force  coercitive  la  même 
influence  que  la  chaleur.  C’est  pourquoi  elles  facilitent  l’aimau- 
tation,  ainsi  que  nous  en  avons  déjà  vu  de  nombreux  exemples. 
En  voici  un  nouveau  de  M.  de  Haldat.  Des  fils  de  fer  non  recuits, 
d’un  décimètre  de  longueur  et  d’un  millimètre  de  diamètre, 
avaient  été  placés  horizontalement  entre  deux  barreaux  dont 
les  pôles  contraires  étaient  tournés  vers  les  bouts  des  fils,  mai.- 
à une  distance  trop  grande  pour  pouvoir  les  aimanter  par  leur 
influence.  Toutefois,  dès  qu’on  les  frottait  dans  la  direction  des 
pôles  avec  des  corps  durs,  ils  acquéraient  une  polarité  magné- 
tique prononcée  sous  cette  même  influence. 

Voici  par  contre  un  cas  où  les  actions  mécaniques  opèrent  la 
désaimantation.  M.  de  Haldat  a réussi,  en  promenant  le  pôk 
d’un  aimant  sur  des  lames  d’acier  et  même  sur  des  plaques  de 
tôle,  à y déterminer,  par  l’aimantation,  des  figures  qui  devien- 
nent visibles,  quand  on  répand  de  la  limaille  de  fer  sur  la  sur- 
face des  lames  et  des  plaques  et  qu’on  les  frappe  doucement.  Les 
parcelles  de  fer  s’accumulent  vers  les  limites  du  trait,  en  lais- 
sant à nu  l’intervalle  qui  en  marque  l’épaisseur,  de  sorte 
qu’elles  se  trouvent  rassemblées  sur  les  lignes  qui  séparent  les 
parties  aimantées  de  celles  qui  ne  le  sont  pas.  Le  magnétisme 
qui  est  ainsi  développé  par  une  simple  friction,  ou  même  par  la 
simple  approche  d’un  barreau,  persévère  très-longtemps,  four 
le  faire  disparaître,  on  n’a  qu’à  frapper  les  plaques  fortement 
pendant  une  ou  deux  minutes  sur  un  madrier  avec  un  peut 
maillet  de  bois,  ce  qui  excite  chez  elles  des  vibrations  réitérer 
et  violentes.  11  va  sans  dire  qu’on  obtient  le  même  elfet  en 
chauffant  les  plaques;  il  suffit  d’élever  leur  température  jus- 
qu’au jaune  paille.  Si  l’on  aimante  une  cartouche  faite  de 
limaille  de  fer  très-fine,  elle  peut  garder  assez  longtemps  son 
magnétisme,  mais  elle  le  perd  immédiatement  dès  qu'on  agile 
les  particules  de  la  limaille.  Cette  dernière  expérience  semble- 
rait prouver  que  l’aimantation  et  la  désaimantation  seraient 
liées  avec  une  changement  dans  la  position  relative  des  par- 
ticules du  corps  aimanté  ; elle  expliquerait  ainsi  l’etfet  de  la  cha- 
leur et  de  l’action  mécanique,  qui  faciliteraient  aux  particules 
le  retour  à leur  position  naturelle  que  l’aimantation  aurait 
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altérée.  La  force  coercitive  ne  serait,  dans  celte  manière  d’en- 
visager le  phénomène,  q»e  la  résistance  plus  ou  moins  grande 
des  particules  à ui»e  modification  dans  leur  arrangement  mu- 
tuel tel  qu’il  constitue  la  structure  naturelle  du  corps.  Nous 
verrons  dans  le  chapitre  troisième  où  nous  nous  occuperons  de 
nouveau  de  l’aimantation,  que  des  faits  d’un  ordre  différent 
sont  tout  à fait  favorables  à cette  opinion. 

Enfin  pour  compléter  la  théorie  nous  devons  ajouter  que 
l'on  peut  construire  un  aimant  en  suivant  les  principes  sur 
lesquels  elle  repose.  Il  suffit  pour  cela  de  couper  un  grand 
nombre  de  petits  bouts  de  fil  de  fer  très-doux,  puis  de  les 
placer  bout  à bout  à la  suite  les  uns  des  autres;  en  présentant 
le  pôle  d’un  aimant  à l’une  des  extrémités  de  cette  rangée,  on 
Toit  tous  les  fragments  qui  la  composent  adhérer  fortement 
les  uns  aux  autres;  et  à l'autre  extrémité  il  naît  un  pôle  de 
même  nom  que  celui  de  l’aimant  qu’on  a approché.  Eu  un  mot, 
la  rangée  possède  toutes  les  propriétés  d’un  véritable  aimant. 
Mais  sitôt  qu'on  éloigne  le  pôle  qui  produisait  cet  effet,  toute 
trace  de  magnétisme  disparaît  et  les  petits  fragments  se  dé- 
tachent tous  les  uns  des  autres;  résultat  qui  provient  de  l’ab- 
sence de  force  coercitive  dans  le  fer  doux  et  de  ce  que  par  con- 
séquent dès  que  la  cause  qui  les  a séparés  n'est  plus  là,  les 
magnétismes  contraires  de  chaque  particule  se  neutralisent 
mutuellement  immédiatement.  Ce  qui  se  passe  dans  chaque 
fragment,  a lieu  de  même  dans  chaque  particule  individuelle 
d'un  corps  qui  est  aimanté. 

Quelques  physiciens  avaient  admis  dans  le  magnétisme 
comme  dans  l'électricité  l'hypothèse  d'un  seul  fluide.  Æpinus, 
en  la  soumettant  au  calcul,  avait  trouvé  que,  pour  être  d'accord 
avec  le»  faits,  il  fallait  qu’elle  remplit  les  conditions  suivantes  : 
1®  Que  les  particules  du  fluide  magnétique  unique  se  repous- 
sent avec  une  force  inverse  du  carré  de  la  distance  ; 

t Que  les  particules  de  ce  iluide  attirent  celles  du  fer  et 
soient  attirées  par  elles  de  même  ; 

3®  Que  le  fluide  magnétique  puisse  se  mouvoir  dans  les  pores 
du  fer  et  de  l'acier  doux  sans  difficulté  et  qu'au  contraire  ce 
mouvement  surmonte  des  obstacles  dans  l'acier  dur  et  trempé; 
l.  13 
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4®  Que  les  particules  du  fer  se  repoussent  mutuellement,  con- 
dition semblable  à celle  à laquelle  conduit  pour  tous  les  corps 
la  théorie  d'un  fluide  unique  dans  l’électrich*  et  qui  est  incon- 
ciliable avec  les  idées  admises  sur  la  constitution  de  la  matière. 

§ 6.  0e*  divers  procédé*  d’aimantation,  et  de  la  pnls*a*re 
maffnétlqne  en  général. 

Les  considérations  dans  lesquelles  nous  sommes  entrés  et  les 
faits  que  nous  avons  étudiés,  nous  permettent  de  revenir  main- 
tenant avec  plus  de  connaissance  de  cause  sur  un  point  impor- 
tant que  nous  n’avons  qu’effleuré;  nous  voulons  parler  de 
X aimantation  et  de  l'influence  de  diverses  circonstances  sur 
l'intensité  du  maguétisme  que  les  corps  sont  susceptibles  d’ac- 
quérir. 

Le  procédé  d'aimantation  le  plus  simple  consiste  à appliquer 
les  pôles  d’un  aimant  à l’extrémité  d'une  aiguille  ou  du  bar- 
reau qu’on  veut  aimanter.  Les  premières  particules  en  contact 
avec  ce  pôle  ont  leur  magnétisme  naturel  décomposé;  le  ma- 
gnétisme sud  se  porte  du  côté  le  plus  rapproché  du  pôle  nord 
de  l’aimant,  et  le  magnétisme  nord  du  coté  le  plus  éloigné  ; ce 
dernier  magnétisme  décompose  à son  tour  le  magnétisme  na- 
turel des  particules  suivantes,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  l’extré- 
mité la  plus  éloignée  du  barreau  dont  les  particules  se  trouvent 
posséder  ainsi  extérieurement  un  magnétisme  semblable  à celui 
du  pôle  aimantant. 

Voilà  la  théorie  du  procédé;  mais  le  phénomène  ne  se  passe 
pas  toujours  aussi  simplement.  Le  docteur  Hobison,  physicien 
écossais,  a observé  que  lorsqu’au  lieu  de  fer  doux  on  aimante  par 
ce  moyen  de  l’acier,  l'acquisition  du  magnétisme  est  graduelle 
et  progressive,  et  que  la  gradation  est  d'autant  plus  sensible 
que  l’acier  du  barreau  sur  lequel  on  opère  est  plus  trempé. 
Ainsi,  quand  on  applique  le  pôle  nord  d'un  aimant  à l'extré- 
mité d'un  barreau  d’acier  dur,  l'extrémité  en  contact  acquiert 
aussitôt  un  pôle  sud,  et  l’autre  n'est  pas  d'abord  affectée.  On 
observe  alors  un  pôle  nord  formé  à peu  de  distance  du  pôle 
sud , et  après  celui-ci  un  second  pôle  sud  très-faible.  Ces  pôles 


Digitized  by  Google 


DE  I,’ AIMANT  ET  DES  PHÉNOMÈNES  MAGNÉTIQUES.  195 
avancent  graduellement  le  long  du  barreau  ; à l’extrémité  éloi- 
gnée du  contact  parait  un  faible  pôle  sud,  et  ce  n’est  que  long- 
temps après  (si  cela  arrive  jamais)  qu'on  y trouve  un  pôle 
nord  simple  et  vigoureux.  Le  plus  souvent  ce  pôle  nord  reste 
diffus  et  faible,  et  même,  si  le  barreau  est  très-long,  il  arrive 
qu’on  trouve  souvent  sur  ce  barreau  une  succession  de  pôles 
nord  sud  qui  n'avancent  jamais  assez  pour  atteindre  son  ex- 
trémité. 

Au  moyen  d’une  aiguille  d’épreuve,  ou  en  plaçant  sur  le 
barreau  une  feuille  de  papier  saupoudrée  de  limaille  de  fer, 
on  s’aperçoit  très-bien  de  cette  marche  des  pôles  qui  s’opère 
plus  ou  moins  vite.  Si  la  trempe  du  barreau  n’est  pas  plus  forte 
que  celle  des  instruments  tranchants  et  si  ce  barreau  n’a  que 
la  ou  20  centimètres  de  longueur,  la  marche  de  l’aimantation 
s'arrête  au  bout  de  quelques  minutes.  Quand  le  barreau  est 
très-dur,  on  peut  accélérer  beaucoup  les  progrès  de  l’aiman- 
tation en  le  frappant  assez  fortement  pour  le  faire  sonner, 
simplement  avec  une  clef,  surtout  s'il  est  suspendu  verticale- 
ment. Mais  il  est  rare  qu’on  obtienne  ainsi  une  aimantation 
uniforme,  qu’il  se  forme  seulement  deux  pôles  et  que  ces  deux 
pôles  soient  d’égale  force  ; celui  qui  s'est  formé  à l’extrémité 
éloignée  du  point  de  contact  est  en  général  diffus  et  par  con- 
séquent plus  faible.  Pour  aimanter  fortement  par  le  simple 
contact,  il  faut,  lorsque  la  force  coercitive  est  considérable, 
placer  le  barreau  entre  deux  pôles  contraires  ; l’aimantation 
se  faisant  alors  à la  fois  dans  deux  sens  qui  concourent  au 
même  résultat  final , l’opération  est  plus  vite  achevée  et  plus 
parfaite. 

l'n  second  procédé  plus  énergique  que  le  précédent  et  qui  est 
plus  généralement  usité,  consiste  à promener  la  pièce  d'acier 
qu’on  veut  aimanter  le  long  du  pôle  d’un  aimant;  nous  ert 
avons  déjà  donné  la  théorie.  La  force  coercitive  est  plus  facile- 
ment surmontée  dans  cette  opération  où  chaque  particule  de 
1*  surface  frottée  subit  à son  tour  l’influence  directe  du  ma- 
gnétisme du  pôle.  Il  faut  seulement  répéter  le  frottement  plu- 
âeurs  fois,  surtout  si  la  force  coercitive  est  grande,  mais  il  faut 
avoir  soin  qu’il  ait  lieu  toujours  dans  le  même  sens.  L’effet  de 
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cetle  réitération  de  frottement  n’est  pas  facile  à comprendre. 
En  effet,  si,  après  avoir  aimanté  une  aiguille  par  une  première 
opération,  on  reporte  le  pôle  de  l’aimant  à l'extrémité  de  la  pre- 
mière touchée,  on  commence  par  détruire  le  magnétisme  qu'on 
vient  de  lui  donner  avant  de  le  lui  rendre  par  un  second 
frottement.  Chaque  molécule  frottée  se  trouve  donc  aimantée 
d'abord  dans  un  sens  contraire  à celui  dans  lequel  elle  l'est 
ensuite.  Pourquoi  donc  un  second  frottement  augmente-t-il 
l’effet  du  premier,  un  troisième  celui  du  second,  et  ainsi  de 
suite  jusqu'à  une  certaine  limite  ? Il  paraîtrait  que  le  mouve- 
ment imprimé  en  sens  alternativement  contraires  aui  deux 
magnétismes  des  particules  favorise  leur  séparation,  et  que  la 
force  coercitive  cède  plus  facilement  après  avoir  été  déjà  plu- 
sieurs fois  surmontée  que  lorsqu’elle  ne  l’a  point  été  encore.  Il  y 
a là  comme  une  espece  de  vibration  nécessaire  à l'aimantation,  et 
dont  l’intensité  augmente  avec  le  nombre  des  frottements.  On 
peut  suivre  également , dans  ce  procédé  comme  dans  le  précé- 
dent, la  marche  de  l’aimantation.  En  promenant  le  long  d’un 
barreau  le  pôle  d’un  aimant  dont  la  ligne  des  pôles  est  per- 
pendiculaire à l’axe  du  barreau,  on  voit  successivement  pa- 
raître à l’extrémité  touchée  la  dernière  un  pôle  de  même  nom 
et  un  pôle  de  nom  contraire  à celui  qu’on  promène , et  l’in- 
verse a lieu  à l’extrémité  touchée  la  première.  Les  points  in- 
termédiaires passent  par  des  états  magnétiques  très-variables  ; 
ces  états  présentent  une  foule  d’anomalies  provenant  probable- 
ment des  différences  de  constitution  moléculaire  qui  existent 
entre  les  divers  barreaux  soumis  à l’expérience  et  dont  deux  ne 
sont  jamais  identiques. 

Quand  il  s’agit  d’aimanter  très-fortement  une  aiguille  de 
boussole  ou  des  lames  d’une  épaisseur  qui  n’excède  pas  4 ou 
5 millimètres,  il  faut  disposer  aux  extrémités  de  l’aiguille  à ai- 
manter deux  puissants  aimants,  de  manière  qu’ils  agissent  par 
leurs  pôles  opposés  sur  les  deux  bouts  de  cette  aiguille.  Celle-ci 
est  placée  sur  les  aimants  de  manière  à les  dépasser  de  20  à 
30  millimètres  à chacune  de  ses  extrémités.  On  prend  ensuite 
deux  autres  barreaux  aimantés,  et,  les  tenant  chacun  d’une 
main,  on  touche  avec  leurs  pôles  opposés  le  milieu  de  l’aiguille, 
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puis,  les  inclinant  de  2o  à 30°,  on  les  fait  glisser  sous  celte  in- 
clinaison l'un  vers  l’une  de  ses  extrémités,  l'autre  vers  l’autre 
extrémité  de  l’aiguille.  Puis  on  les  rapporte  au  milieu  pour 
faire  la  même  opération  qu'on  répète  jusqu’à  ce  que  l’aiman- 
tation soit  devenue  suffisamment  forte.  11  faut  avoir  soin  que 
le  pôle  de  chaque  barreau  qui  touche  l’aiguille  soit  le  même 
que  celui  de  l’aimant  lixe  vers  lequel  on  le  fait  glisser,  afin  que 
les  deux  effets  s’ajoutent.  Ce  procédé,  dit  de  Duhamel  ou  de  la 
touche  séparée,  ne  suffit  pas  quand  les  lames  à aimanter  ont 
une  forte  épaisseur;  il  faut  alors  employer  celui  d’Æpinus,  dit 
de  la  double  louche.  Il  ne  diffère  du  précédent  qu’en  ce  que  les 
deux  barreaux  qui  servent  à l’aimantation  sont , à partir  du 
milieu  de  la  lame  à aimanter,  promenés  ensemble,  et  non  sé- 
parément. On  les  fait  glisser  d’abord  sur  l’une  des  extrémités, 
puis  on  revient  tout  le  long  du  barreau  à l’autre  extrémité  ; on 
opère  plus  ou  moins  longtemps  ces  frictions  par  ce  mouvement 
de  ra  et  rient  avec  la  condition  de  commencer  et  de  finir  tou- 
jours au  milieu,  et  d’avoir  soin  de  s’arrêter  après  avoir  passé 
le  même  nombre  de  fois  sur  chaque  partie  de  la  lame  à ai- 
manter. 

Le  procédé  de  la  double  touche,  tout  en  produisant  une  ai- 
mantation plus  forte,  et  précisément,  ainsi  que  nous  l’avons  vu, 
parce  que  cette  aimantation  est  trop  forte  et  détermine  ainsi 
une  réaction  des  pôles  sur  les  parties  de  l’aimant  qui  en  sont 
voisines,  a l’inconvénient  de  donner  souvent  naissance,  à des 
points  conséquents  quand  les  lames  ont  une  grande  longueur 
et  de  donner  des  pôles  d’une  force  inégale.  Il  vaut  donc  mieux 
employer  celui  de  Duhamel  de  la  touche  séparée,  quand  il  s'agit 
d'aiguilles  de  boussole  ou  d’aimants  destinés  à des  appareils  de 
précision.  Ce  procédé  est  supérieur,  même  à cct  égard,  aux 
deux  premiers  que  nous  avons  décrits.  En  effet  la  présence  de 
points  conséquents  est  très-nuisible  à la  sensibilité  d’une  ai- 
guille de  boussole;  car  sa  force  directrice  n’est  plus  alors  que  la 
différence  qui  existe  entre  la  force  avec  laquelle  sont  dirigés 
par  la  terre,  les  deux  pôles  qui  sont  à ses  extrémités,  et  celle 
avec  laquelle  les  deux  pôles  respectivement  opposés  à ceux-ci, 
qui  sont  du  même  côté  qu’eux,  mais  plus  près  du  centre,  sont 
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dirigés  dans  un  sens  différent.  Si  les  premiers  l'emportent,  c'est 
qu'en  général  ils  sont  plus  forts,  c’est  aussi  qu'ils  agissent  avec 
uii  bras  de  levier  plus  long. 

Nous  n'avons  exposé  que  d’une  manière  sommaire  les  diffé- 
rents procédés  d’aimantation  qui  ont  été  successivement  mis  en 
pratique.  Un  très-grand  nombre  de  physiciens,  outre  ceux  que 
nous  avons  nommés,  s'en  sont  occupés;  Canton,  Mitchell,  Au- 
theaume,  Savery,  ont  tous,  comme  Duhamel,  Æpinus,  Rohison 
et  Coulomb,  que  nous  avons  déjà  cités,  indiqué  de  nouvelles 
méthodes  ou  perfectionné  les  anciennes.  Ne  faisant  pas  ici  une 
histoire  de  la  science,  nous  ne  pouvons  entrer  dans  les  détails 
de  ces  méthodes  et  de  ces  perfectionnements;  cependant  nous 
dirons  encore  un  mot  des  travaux  d’un  savant  qui  est  particu- 
lièrement célèbre  par  les  essais  qu’il  a faits  pour  obtenir  les  ai- 
mants artificiels  les  plus  forts  possible  : c'est  le  docteur  Knight, 
qui  vivait  dans  le  dernier  siècle,  et  dont  les  recherches  datent 
surtout  des  années  1760  et  suivantes.  La  société  royale  de  Lon- 
dres possède  un  aimant  fait  par  M.  Knight , et  qui  est  confié 
aux  soins  de  M.  Christie,  dont  l’armature  exige  un  poids  de 
100  livres  pour  être  détachée  des  pôles.  Ce  puissant  aimant  se 
compose  de  450  barreaux  aimantés  longs  de  15  pouces  chacun, 
larges  d’un  pouce  et  épais  d’un  demi-pouce;  ils  sont  fixés  dans 
une  botte , de  manière  à présenter  à una 
de  ses  extrémités  deux  pôles  qui  en  ressor- 
tent (lig.  79)  horizontalement  sur  une  lon- 
gueur de  6 pouces,  une  hauteur  de  12  et 
une  largeur  de  3.  Cet  aimant,  que  le  doc- 
teur Knight  avait  mis  beaucoup  de  soins  à 
construire  et  à maintenir  en  bon  état,  et 
qu’il  appelait  son  réservoir  de  force  ma- 
gnétique, avait  autrefois  beaucoup  plus  de  puissance  qu'il 
n’en  a maintenant;  l’aiguille  d’une  boussole  qui  le  touchait 
acquérait  une  force  de  polarité  si  grande  qu'elle  était  en  état 
de  détruire  toute  la  polarité  des  meilleures  boussoles  qu'on 
faisait  eu  Angleterre,  l'n  incendie  qui  eut  lieu  dans  la  maison 
où  cet  aimant  avait  été  placé  après  la  mort  du  docteur  Knight 
altéra  sa  force,  et,  malgré  les  efforts  qu'on  a faits  pour  le 
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remettre  en  bon  étal,  il  n’a  jamais  recouvré  sa  vigueur  pri- 
mitive. Le  docteur  Knight  avait  réussi  aussi  à faire  de  petits 
aimants  artificiels  qui  pouvaient  porter  jusqu'à  cent  fois  leur 
propre  poids.  11  avait  également  cherché  à composer  des  pâtes 
magnétiques  susceptibles  d'acquérir  un  magnétisme  plus  fort 
que  l'acier.  D’après  Ingenhousz,  la  composition  qui  avait  donné 
les  résultats  les  plus  satisfaisants  était  un  mélange  de  poudre 
d'un  aimant  naturel,  de  poudre  de  charbon  très-fine  et  d'huile 
de  lin,  qu'on  avait  laissé  sécher  lentement.  Des  essais  faits  par 
Ingenhousz  lui-même  lui  démontrèrent  que  les  pâtes  dans  la 
composition  desquelles  entrait  la  poudre  de  l'aimant  naturel 
étaient  très-supérieures  à celles  préparées  avec  la  poudre  de  fer, 
ce  qui  tient , il  est  évident , à ce  que  l’aimant  naturel  a plus  de 
force  coercitive  que  le  fer. 

On  n'a  jamais  bien  su  en  quoi  consistaient  les  procédés  d’ai- 
mantation du  docteur  Knight.  11  est  probable  qu'il  n’avait  pas 
de  procédés  proprements  dits,  mais  que  par  tâtonnement , par 
des  soins  persévérants  et  des  opérations  fréquemment  répétées, 
il  parvenait,  avec  le  temps,  à donner  à ses  aimants  la  puissance 
eitraordinaire  qui  les  a rendus  célèbres. 

Quel  que  soit  le  procédé  d’aimantation  qu’on  emploie,  il 
eviste  pour  chaque  barreau  ou  chaque  aiguille  une  limite  de 
force  magnétique  qu'on  ne  peut  dépasser  une  fois  qu’elle  a été 
atteinte.  On  pourra  bien  développer  momentanément  une  ai- 
mantation plus  forte;  mais,  une  fois  que  l'aimantation  aura 
cessé,  le  magnétisme  que  le  corps  conservera  diminuera  jusqu'à 
ce  qu'il  soit  arrivé  à cette  limite  qu’on  nomme  point  de  satura- 
tion. Ainsi,  une  aiguille  fait  100  oscillations  en  60";  on  l’ai- 
mante plus  fortement,  elle  les  fait  en  40".  Au  bout  d’un  ou  de 
plusieurs  mois,  c’est  encore  100  oscillations  en  40"  qu’elle  fait. 
On  parvient , en  employant  de  puissants  moyens  pour  l'aiman- 
ter, à lui  faire  faire  100  oscillations  en  30";  mais,  au  bout  de 
quelque  temps,  elle  revient  à en  faire  100  en  40".  Il  est  évident 
que  ce  dernier  nombre  indique  la  limite  de  l’intensité  qu’elle 
est  susceptible  de  conserver;  c'est  donc  son  point  de  saturation, 
point  qui  dépend  essentiellement  de  la  force  coercitive  du  corps 
qui  est  aimanté. 
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Les  corps  qu’on  a aimantés  au  delà  du  point  de  saturation 
n’y  reviennent  pas  immédiatement;  ce  retour  n'a  lieu  quelque- 
fois qu'au  bout  d’un  temps  très-long.  11  peut  être  influencé  par 
plusieurs  causes  extérieures,  le  changement  de  température,  le 
voisinage  d’autres  aimants,  l’action  de  la  terre,  etc.  La  satura- 
tion n’a  pas  lieu  elle-même  à une  limite  aussi  fixe  qu’on  pour- 
rait le  croire.  Il  se  fait  souvent  dans  l’aimant  une  réaction  des 
fluides  nord  et  sud  qui  augmente  ou  diminue  l’intensité  ma- 
gnétique. Pour  s’assurer  qu'un  corps  est  aimanté  à saturation, 
il  n’y  a qu'à  le  réaimanter  dans  le  même  sens  avec  des  barreaux 
plus  forts  que  ceux  avec  lesquels  on  l’avait  aimanté  d’abord.  Si 
son  magnétisme  n'augmente  que  faiblement,  et  si  cette  aug- 
mentation disparaît  avec  le  temps,  on  est  assuré  qu’on  avait 
atteint  par  la  première  opération  le  point  de  saturation. 

Une  précaution  importante,  c’est  de  ne  réaimanter  jamais  un 
corps  avec  des  barreaux  plus  faibles  que  ceux  que  l'on  a em- 
ployés pour  l’aimanter  d’abord.  Non-seulement  on  n’ajoute 
rien  à sa  force,  mais  au  contraire  on  la  diminue  en  ramenant 
son  magnétisme  à celui  que  lui  aurait  imprimé,  s’ils  avaient 
agi  seuls  primitivement,  les  derniers  barreaux  qu’on  a em- 
ployés. Ce  résultat  tient  à ce  que  les  barreaux  qu’on  fait  glisser 
n'aimantent  qu’en  recomposant  d’abord  et  décomposant  ensuite 
le  magnétisme  de  chacune  des  particules  du  corps  aimanté  sur 
lequel  on  le  promène. 

L’action  de  la  terre  peut  également  diminuer  le  magnétisme 
des  barreaux  aimantés  à saturation  lorsqu’on  les  frappe  en  les 
plaçant  dans  certaines  positions.  M.  Scoresbv  a fait  sur  ce  sujet 
un  grand  nombre  d’expériences  curieuses,  desquelles  il  résulte 
que  la  terre  agit  toujours  comme  un  fort  aimant  dont  l’influence 
peut  contre-carrer  ou  renforcer,  suivant  la  manière  dont  le 
corps  est  placé,  le  magnétisme  déjà  acquis.  Le  même  physicien 
a réussi  également  à aimanter  à saturation  des  barres  d’acier 
uniquement  par  l’action  du  magnétisme  terrestre.  11  preuail 
dans  ce  but  deux  barres  d'acier  longues  de  30  pouces  et  larges 
d’un  pouce,  puis  six  autres  longues  de  8 pouces  et  larges  d’un 
demi-pouce.  Une  large  barre  de  fer  était  frappée  dans  une  posi- 
tion verticale;  ainsi  aimantée  par  cette  percussion,  elle  était 
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posée  immédiatement,  sans  que  sa  direction  fût  changée,  sur 
chacune  des  grandes  barres  d’acier  qu’on  frappait  en  même 
temps.  Puis  chacune  des  petites  barres  était  ensuite  placée,  aussi 
verticalement , au  sommet  d'une  des  larges  et  frappée  succes- 
sivement, en  quelques  instants  elles  avaient  acquis  un  grand 
pouvoir  de  suspension.  Enfin  les  six  petites  barres  étaient  en- 
suite unies  successivement  deux  à deux  par  leurs  pôles  opposés, 
au  moyen  de  petits  barreaux  de  fer  doux,  et  frottées  par  les 
autres  suivant  le  procédé  de  la  douille  touche,  et  on  trouvait  à 
la  fin  de  ces  opérations  qu'elles  étaient  aimantées  à saturation. 

La  forme  est  une  circonstance  qui  infiue  notablement  sur 
l'intensité  du  magnétisme  qu’un  corps  est  susceptible  d’acqué- 
rir. Coulomb,  ayant  découpé  dans  une  même  lame  d'acier  des 
aiguilles  qu’il  trempa  de  la  même  manière  et  qu’il  aimanta  jus- 
qu'à la  saturation,  trouva  que,  pour  la  même  épaisseur  et  le 
même  poids,  la  forme  de  flèche  est  supérieure  à la  forme  rec- 
tangulaire. Quant  au  degré  de  la  trempe,  il  a trouvé  que  ce 
n’est  pas  la  plus  forte  qui  détermine  le  plus  de  magnétisme, 
mais  que  ce  maximum  est  atteint  lorsque  l’acier  a été  recuit 
jusqu’au  rouge  sombre. 

Quand  il  ne  s’agit  pas  d’aiguilles  de  boussoles,  mais  d’ai- 
mants qu’on  tient  à se  procurer  aussi  forts  que  possible,  on  leur 
donne  ou  la  forme  de  parallélipipèdes,  qui  constitue  les  bar- 
reaux aimantés,  ou  celle  de  fer  à cheval.  Dans  l’un  et  dans 
l’autre  cas,  mais  surtout  dans  le  second,  l’aimant  ne  se  com- 
pose pas  d’une  seule  pièce,  mais  de  plusieurs  semblables  qu’on 
superpose  les  unes  aux  autres,  en  ayant  soin  que  les  extrémités 
qui  se  recouvrent  aient  bien  les  mêmes  pôles  magnétiques.  Le 
plus  souvent  on  donne  à ces  pôles  superposés  des  longueurs 
légèrement  différentes,  de  manière  que  leurs  bouts  soient  en 
retrait  les  uns  à l’égard  des  autres,  et  que  l’aimant  se  termine 
en  échelons. 

Ou  a soin,  pour  conserver  aux  barreaux  leur  magnétisme,  de 
les  munir  d'armures  ou  armatures.  Ce  sont  des  pièces  de  fer 
doux  qui  sont  mises  en  contact  avec  les  pôles  des  aimants,  pour 
maintenir  leur  activité  au  moyen  de  pôles  contraires  qu’y  dé- 
termine le  magnétisme  des  aimants  eux-mêmes.  Quand  c’est  un 
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aimant  eu  fer  ù cheval,  un  seul  prisme  do  fer  doux  suffit  pour 
réunir  les  deux  pôles;  quand  ce  sont  des  barreaux,  on  en  met 
deux  ordinairement  dans  une  même  boite,  en  les  plaçant  paral- 
lèlement et  à une  petite  distance  l’un  de  l’autre,  en  ayant  soin 
de  mettre  eu  regard  leurs  pôles  contraires,  et  aux  deux  extré- 
mités on  dispose  en  travers  deux  petits  prismes  en  fer  doux 
(fig.  80).  Ces  pièces  de  fer,  soit  dans  ce  cas,  soit  dans  le  précé- 


dent, deviennent  des  aimants;  elles  réagissent  sur  les  barreaux 
et  y maintiennent  la  séparation  des  magnétismes  qui,  sans  celte 
précaution,  finiraient  peu  à peu  par  se  combiner  en  grande  pro- 
portion et  par  recomposer  ainsi  le  fluide  neutre.  Dans  les  ai- 
guilles de  boussole  le  magnétisme  terrestre  fait  1 office  d'arma- 
ture, en  maintenant  par  sa  puissance  la  séparation  des  deux 
magnétismes. 

Les  armatures  dans  les  aimants  en  fer  à cheval  portent,  en 
général,  un  bassin  dans  lequel  on  place  des  poids,  eu  ayant  soin 
de  ne  jamais  dépasser  la  limite  de  ceux  que  peut  porter  l’arma- 
ture sans  se  détacher.  Ces  poids,  qu’on  peut  augmenter  gra- 
duellement, entretiennent  la  force  de  l'aimant  et  même  tendent 
ii  l'accroître,  pourvu  que  l'excès  du  poids  ne  devienne  jamais 
tel  que  l’armure  se  détache;  dans  ce  cas  l'aimant  perd  subite- 
ment une  grande  partie  de  sa  puissance,  et  il  ne  peut  la  recou- 
vrer que  par  un  nouvel  accroissement  lent  et  graduel  du  poids 
que  son  armure  peut  porter. 

Une  question  intéressante,  qui  a été  étudiée  d’abord  par 
Coulomb,  plus  tard  par  Nobili,  est  de  savoir  quel  est  l'état  ma- 
gnétique de  chacune  des  lames  ou  de  chacun  des  fers,  dont  la 
réunion  forme  ce  qu’on  appelle  un  faisceau  maguétique.  Cette 
délermiualion  semble  pouvoir  conduire  à la  counaissance  de 
l'état  magnétique  des  couches  intérieures  d'une  aiguille  ou  d'un 
barreau  aimanté.  Coulomb  avait  trouvé,  au  moyen  de  la  ba- 
lança, que  les  lames  qui  formaient  les  deux  surfaces  intérieures 
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du  faisceau  avaient  une  force  magnétique  beaucoup  plus  grande 
que  les  autres  ; il  en  avait  même  trouvé  dans  l’intérieur  qui 
avaient  leurs  pôles  renversés.  Nobili,  eu  se  servant  de  la  mé- 
thode des  oscillations,  réussit  à déterminer  assez  exactement 
l étal  magnétique  de  chacune  des  aiguilles  très-fines  et  de  même 
longueur,  qui,  réunies  au  nombre  de  cinquante,  formaient  un 
faisceau  qu’il  avait  très-fortement  aimanté.  11  trouva,  après 
avoir  défait  le  paquet,  toutes  les  aiguilles  fortement  aimantées 
dans  le  même  sens;  puis  il  reforma  le  faisceau,  en  maintenant 
le  contact  des  aiguilles  aussi  parfait  que  possible.  Ayant  délié 
le  paquet  deux  heures  après,  il  trouva  que  plusieurs  des  ai- 
guilles avaient  acquis  un  magnétisme  contraire;  ayant  fait  la 
même  expérience  avec  un  autre  paquet  et  l’ayant  défait  une 
demi-heure  après  l’avoir  aimanté , il  trouva  qu’un  certain 
nombre  d'aiguilles  avaient  perdu  tout  leur  magnétisme.  Il  ré» 
suite  de  ces  faits  que  les  aiguilles  les  plus  fortes  désaimantent 
les  plus  faibles  et  leur  donnent  même  un  magnétisme  contraire 
et  que,  si  elles  avaient  reçu  dans  l’origine  le  même  degré  d’ai- 
mantation, la  vertu  magnétique  se  serait  bien  vite  éteinte  dans 
tout  le  système. 

Ces  expériences  ODt  conduit  Nobili  à conclure  qu’on  ne 
doit  pas  considérer,  comme  nous  l’avons  fait  plus  haut,  un  bar- 
reau aimanté,  comme  formé  par  un  faisceau  de  filets  de  même 
longueur,  aimantés  au  même  degré,  tous  dans  le  même  sens, 
car  alors  tout  le  système  se  désaimanterait  bien  vite.  11  suppose 
que  l’intérieur  du  barreau  est  divisé  en  couches  concentriques, 
dont  le  magnétisme  diminue  rapidement  du  dehors  au  dedans, 
et  qne  la  condition  conservatrice  do  l'aimantation  ne  dépend 
pas  de  la  force  coercitive  telle  qu’on  l'entend,  mais  du  mode 
même  de  la  distribution  du  magnétisme  dans  les  aimants.  Dans 
cette  manière  de  voir,  la  trempe  agit  en  déterminant  dans  la 
masse  un  état  tel,  que  les  molécules  extérieures  refroidies  plus 
rapidement  que  celles  de  l’intérieur,  se  rapprochent  plus  que 
ne  peuvent  le  faire  celles-ci.  11  eu  résulte  que  l’acier  trempé 
possède  une  croûte  dont  la  densité  et  les  autres  propriétés  dif- 
ferent de  celles  des  couches  internes;  le  magnétisme,  en  parti- 
culier, s’y  conserve  mieux  ; et  c’est  pour  cela  que  l’acier  aimanté 
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reste  plus  fortement  magnétique.  C’est  par  la  même  raison  que 
le  fer  doux,  quand  il  a été  battu  sous  le  marteau  ou  passé  à la 
filière,  acquiert  la  propriété  de  conserver  un  peu  de  magné- 
tisme. Les  parties  extérieures  ayant  été  rendues  plus  compactes 
que  celles  de  l’intérieur,  il  en  résulte  une  distribution  inégale 
du  magnétisme  qui  se  trouve  en  plus  grande  quantité  à l’exté- 
rieur qu’à  l’intérieur.  C’est  ce  qui  fait  encore  que  les  petits  bar- 
reaux prennent  proportionnellement  plus  de  magnétisme  que 
les  gros,  leur  surface  étant  proportionnellement  à leur  volume 
plus  considérable.  Voici  une  nouvelle  expérience  de  Nobili, 
tout  à fait  à l’appui  de  son  opinion.  Ce  physicien  fit  construire 
avec  le  même  acier  deux  cylindres  de  même  longueur  et  de 
même  diamètre;  l’un,  massif,  qui  pesait  28  grammes,  l’autre, 
creux,  qui  en  pesait  16.  Ces  deux  cylindres  furent  trempés  de 
la  même  manière  et  aimantés  l’un  et  l’autre  à saturation.  Placés 
à la  même  distance  d’une  aiguille  de  boussole , le  massif 
donna  une  déviation  de  9°  £,  et  le  creux  de  19°.  La  diffé- 
rence très-grande  en  faveur  du  cylindre  creux,  quoiqu'il  ait 
une  masse  presque  moitié  moindre  que  le  massif,  lient  à ce 
que  le  creux  étant  trempé  en  dehors  et  en  dedans,  il  se  trouve 
recouvert  des  deux  côtés  de  cette  croûte  qui  conserve  le  magné- 
tisme, tandis  que  le  massif  ne  la  possède  que  sur  sa  surface  ex- 
térieure. 

Tous  les  faits  relatifs  à l’aimantation  sont  encore  enveloppés, 
comme  on  le  voit,  d’une  assez  grande  obscurité.  11  ressort 
cependant  d’eux  tous  un  principe  bien  évident  que  nous  avons 
déjà  signalé,  c’est  la  liaison  qu’ils  établissent  entre  le  magné- 
tisme et  les  propriétés  moléculaires  des  corps.  Nous  verrons 
plus  loin  , en  nous  occupant  de  l’aimantation  par  les  cou- 
rants électriques,  de  nouvelles  preuves  en  faveur  de  ce  prin- 
cipe; peut-être  même  nous  pourrons  déterminer  alors  d’une 
manière  plus  précise,  quelle  est  la  nature  du  rapport  dont  il 
s’agit. 

Nous  ne  dirons  rien  ici  des  expériences  de  quelques  physiciens, 
et  notamment  de  celles  de  M.  Barlow,  sur  l'aimantation  de  corps 
de  formes  variées,  tels  que  des  anneaux  et  des  sphères,  et  de 
l’action  qu’ils  exercent  sur  l’aiguille  aimantée  quand  ils  sont  en 
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fer  doux  et  non  aimantés  d’avance  ou  soumis  seulement  à l'ac- 
tion magnétisante  du  globe  terrestre.  Les  lois  auxquelles  ces 
effets  obéissent,  remarquables  par  leur  simplicité  et  leur  régu- 
larité, ont  servi  à M.  Poisson,  dans  ses  recherches  mathéma- 
tiques sur  le  magnétisme.  Nous  nous  bornerons  à signaler  un 
seul  fait  qui,  par  sa  liaison  avec  ceux  qui  précèdent,  nous  parait 
très-important;  c’est  que  le  pouvoir  magnétique  exercé  par  des 
sphères  de  fer  doux,  réside  tout  entier  à leur  surface  et  est  com- 
plètement indépendant  de  leur  masse,  de  telle  façon  que  l’effet 
exercé  par  des  boulets  sur  l’aiguille  aimantée  est  exactement 
le  même,  qu’ils  soient  pleins  ou  creux.  Cependant  cette  loi  a des 
limites.  M.  Barlow  a reconnu  que  l’enveloppe  métallique  doit 
avoir,  au  moins,  une  épaisseur  de  jV  de  millimètre  environ  pour 
agir  comme  si  la  sphère  était  massive  '. 

1 Les  principaux  travaux  faits  récemment  sur  le  sujet  traité  dans  ce  chapitre, 

(ont  : 

1*  Scoresby  ( Annales  de  chimie  et  de  physique.  Paris,  183#,  t.  lxix,  p.  I 00) ; 

î*  Nohili  (Bibliothèque  universelle  de  Genève,  t.  lvi,  p.  82  et  suiv.)  ; 

3*  Barlow  { Bibliothèque  universelle,  t.  xxxiv,  p.  188). 
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CHAPITRE  II. 


ACTION  MUTUELLE  DU  MAGNÉTISME  ET  DE  L’ÉLECTRICITÉ  DTNAMlQtl, 
ET  DES  COURANTS  ÉLECTRIQUES  LES  UNS  SUR  LES  AUTRES. 


$ 1.  Action  mutuelle  du  magnAUime  et  des  courants  Élec- 
triques. 

Depuis  longtemps  les  physiciens  étaient  frappés  de  l’analogie 
qui  semblait  exister  entre  les  phénomènes  électriques  et  les 
phénomènes  magnétiques.  Deux  magnétismes  comme  deux 
électricités;  des  attractions  et  des  répulsions  exercées  entre  les 
magnétismes  contraires  Comme  entre  les  électricités  suivant  des 
lois  semblables:  voilà  bien  des  points  de  ressemblance  entre  les 
deux  classes  de  phénomènes.  Cependant,  c’est  en  vain  qu'on 
avait  cherché  à établir  entre  elles  par  l'expérience  une  liaison 
plus  intime.  En  1805,  MM.  Hachette  et  Desormes  avaient  inuti- 
lement essayé  de  diriger,  par  l'effet  du  magnétisme  terrestre, 
une  pile  voltaïque  isolée,  ayant  par  conséquent  ses  deux  pôles 
également  forts  et  librement  suspendue;  leurs  tentatives  avaient 
été  infructueuses. 

Ce  n’est  qu’en  1820  qu’un  physicien  danois,  M.  Oerstedt, 
parvint  à découvrir  le  rapport,  si  longtemps  cherché,  entre  le 
magnétisme  et  l’électricité;  mais  ce  n'est  point  là  où  on  avait 
constamment  cru  qu’il  était,  qu’il  le  trouva.  L’électricité  agit 
sur  un  aimant,  et  un  aimant  agit  à son  tour  sur  l’électricité, 
mais  seulement  lorsque  l’électricité  est  en  mouvement,  c’est-à- 
dire  à cet  état  que  nous  avons  appelé  dynamique;  il  n’y  a aucune 
action  quand  l’électricité  est  à l’état  statique  ou  de  tension. 

Voici  l'expérience  fondamentale  d’Oerstedt  : 

On  réunit  par  un  iil  de  métal,  dit  fil  conjonctif,  les  deux  pèles 
d’une  pile.  On  place  ce  fil  au-dessus  ou  au-dessous  d’une  aiguille 
aimantée  librement  suspendue,  et  parallèlement  à sa  direction. 
Aussitôt  on  voit  l'aiguille  éprouver  une  déviation  d’autant  plus 
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considérable  que  la  pile  voltaïque  est  plus  puissante,  et  tendre 
Replacer  perpendiculairement  au  fil  conjonctif  ; position  qu’elle 
parvient  à prendre  quand  l’électricité  développée  par  la  pile  est 
très-forte.  Le  sens  dans  lequel  a lieu  la  déviation  dépend  de  deux 
circonstances.  — La  première  circonstance  est  la  position  du  fil 
conjonctif  par  rapport  à l’aiguille  aimantée;  il  peut  être  dessus 
ou  dessous.  La  seconde  est  la  communication  de  chacune  des 
deux  extrémités  du  fil  conjonctif  avec  l'un  ou  avec  l’autre  pôle 
de  la  pile.  Ainsi,  si  le  fil  conjonctif  étant  au-dessous  de  l'ai- 
guille, le  pôle  positif  de  la  pile  communique  avec  l'extrémité  du 
fil  qui  est  du  côté  du  sud,  et  le  pôle  négatif  avec  celle  qui  est  du 
côté  du  nord,  le  pôle  nord  de  l'aiguille  aimantée  dévie  à l’est; 
il  dévie  à l’ouest  si  l’on  change  de  place  les  pôles  de  la  pile.  Mais 
si  le  fil  conjonctif  est  au-dessus  de  l'aiguille  au  lieu  d'étre  au- 
dessous,  les  déviations  ont  lieu  en  sens  contraire,  c'est-à-diro 
que  le  pôle  nord  de  l’aiguille  dévie  à l'ouest  quand  le  pôle  po- 
sitif est  à l’extrémité  nord  du  (il  conjonctif  et  le  pôle  négatif  h 
l'extrémité  sud,  et  h l'est  quand  on  intervertit  la  place  des  pôles 
de  la  pile. 

Si  le  fil  conjonctif  n’est  pas  placé  parallèlement  à l'aiguille, 
mais  de  manière  que  sa  direction  forme  avec  celle  de  l’aiguille, 
soit  au-dessus,’  soit  au-dessous  d’elle,  un  angle  plus  ou  moins 
grand,  l’action  est  toujours  la  meme;  l’aiguille  n’en  manifeste 
pas  moins  la  tendance  à se  placer  en  croix  ou  perpendiculaire- 
ment au  fil,  tendance  à laquelle  elle  obéit  entièrement  quand  la 
force  de  la  pile  est  suffisante  pour  surmonter  la  résistance  à la 
déviation,  qui  provient  de  la  force  directrice  de  la  terre.  Il  faut 
seulement  observer  que,  dans  ce  cas  comme  dans  le  précédent, 
lorsque  l'aiguille  se  met  en  croix  par  rapport  au  fil  conjonctif, 
i*on  pôle  nord  ne  se  porte  pas  indifféremment  à l’est  ou  à l’ouest, 
mais  que  le  sens  suivant  lequel  a lieu  la  déviation  est  soumis 
aux  lois  qui  régissent  le  cas  primitif,  celui  où  le  fil  conjonctif 
est  placé  dans  l’origine  parallèlement  à la  direction  de  l’aiguille. 

M.  Ampère  ne  tarda  pas  à s’emparer  de  l’expérience 
d'fterstedt  et  à en  tirer  une  foule  de  conséquences  théoriques  et 
expérimentales  du  plus  haut  intérêt  qui  formèrent,  sous  le 
nom  A'èfeciro-dynamiqve , une  partie  toute  nouvelle  de  la 
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physique.  Il  observa  d’abord  que  l’action  découverte  par 
Oerstedt  n’avait  pas  lieu  seulement  dans  le  voisinage  du  fil 
conjonctif,  mais  qu'elle  était  exercée  également  par  toutes  les 
parties  du  conducteur  qui  unit  les  deux  pôles  d'une  pile,  et 
par  la  pile  elle-même,  mais  seulement  lorsque  ses  deux  pôles 
communiquent  entre  eux,  et  non  quand  ils  sont  isolés.  Il  remar- 
qua en  outre  que  le  sens  dans  lequel  l’aiguille  est  déviée  varie 
suivant  qu’elle  est  placée  sur  la  pile  ou  sur  le  lil  conjonctif. 
C'est  ce  qu’il  est  facile  de  vérifier  en  plaçant  une  pile  dans  la 
direction  du  méridien  magnétique  avec  une  aiguille  aimantée 
au-dessus  d’elle  aussi  près  que  possible  et  un  fil  conjonctif 
parallèle  à la  pile  avec  une  seconde  aiguille  également  au- 
dessus  du  fil.  11  faut  que  la  pile  et  le  fil  soient  assez  éloignés 
l’un  de  l’autre  pour  que  les  deux  aiguilles  aimantées  ne  puis- 
sent pas  s'infiuencer  mutuellement;  il  est  également  nécessaire 
que  la  pile  ne  renferme  point  de  fer  dans  sa  construction  ; uoe 
pile  en  auges  de  cuivre  à la  Wollaston  ou  une  pile  à force 
constante  de  Daniell  remplissent  bien  le  but.  Au  moment  où 
les  extrémités  du  fil  conjonctif  sont  mises  en  communication 
avec  les  conducteurs  qui  partent  des  pôles  de  la  pile,  on  voit 
immédiatement  les  deux  aiguilles  aimantées  se  dévier,  mais  en 
sens  contraire  l’une  de  l’autre.  Il  en  serait  de  même  si  l'on  pla- 
çait les  aiguilles  sur  deux  portions  quelconques,  mais  parallèles 
des  conducteurs  qui  unissent  les  pôles  de  la  pile.  Si  on  les 
place  au-dessous  au  lieu  de  les  placer  au-dessus,  on  observe 
encore  le  même  phénomène;  seulement  les  deux  déviations  ont 
lieu  chacune  dans  un  sens  contraire  à celui  dans  lequel  elles 
avaient  lieu  auparavant,  et  toujours  par  conséquent  en  sens  in- 
verse l’une  de  l’autre. 

Ampère  tira  de  celte  expérience  quelques  conclusions  im- 
portantes : 

La  première,  c’est  que  la  force  quelconque  qui  agit  sur 
l’aiguille  aimantée  émane  également  de  toutes  les  parties  d'un 
circuit  volt dique,  en  désignant  par  ces  mots  la  pile  et  l’ensemble 
des  conducteurs  quels  qu’ils  soient  qui  réunissent  ses  pôles.  La 
déviation  a lieu  dans  le  voisinage  d’un  conducteur  liquide 
aussi  bien  que  dans  celui  d’un  conducteur  solide;  la  seule  eon* 
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dition  nécessaire,  c'est  que  le  courant  soit  transmis  à travers 
le  conducteur,  c’est-à-dire  que  la  neutralisation  des  deux  élec- 
tricités puisse  s’y  opérer  d’une  manière  continue.  11  résulte  de 
là  une  dilTéreuce  très-grande  entre  le  genre  d’action  qu’exerce 
l’électricité  dynamique  sur  une  aiguille  aimantée  et  les  phéno- 
mènes calorifiques  lumineux  ou  chimiques  qu’elle  produit. 
Les  premiers  sont  généraux,  c’est-à-dire  indépendants  de  la 
nature  du  conducteur;  les  seconds  dépendent  au  contraire  de  la 
nature  des  conducteurs  qui  unissent  les  pôles,  n’ont  lieu  que 
dans  certaines  parties  déterminées  du  circuit,  et  peuvent  même 
ne  point  avoir  lieu  du  tout. 

La  seconde  conclusion,  c’est  que  la  force  dont  il  s’agit  est 
circulante;  car  comment  expliquer  autrement  pourquoi  elle 
agit  dans  des  sens  contraires,  quand  elle  émane  de  deux  por- 
tions opposées  ou  parallèles  du  circuit,  cette  opposition  étant  la 
seule  circonstance  qui  établisse  une  différence  dansles  conditions 
de  l’expérience?  On  peut  comparer  son  action  à celle  qu’exer- 
cerait un  courant  d’eau  circulant  dans  un  canal  annulaire; 
dans  ce  cas,  évidemment  de  petits  corps  légers  flottants  sur 
l’eau  seraient  entraînés  dans  des  sens  différents,  par  deux  por- 
tions parallèles  ou  opposées  du  courant  d’eau.  Cette  analogie 
a fait  nommer  courant  électrique  la  force  qui  naît  dans  tout  le 
circuit  de  la  réunion  des  deux  pôles  d’une  pile  par  un  conduc- 
teur; le  courant  électrique  est  donc  la  représentation  de  l’état 
dynamique  continu  de  l’électricité.  Ampère  a supposé,  par  une 
convention  qui  a été  admise,  que  ce  courant  avait  un  sens  , 
qu’il  parlait  du  pôle  positif  pour  traverser  le  conducteur,  abou- 
tir au  pôle  négatif  et  revenir  à travers  la  pile  au  pôle  positif, 
son  point  de  départ.  11  est  facile  de  voir,  en  indiquant  sa  di- 
rection au  moyeu  de  flèches,  qu’en  effet,  en  l’envisageant  ainsi, 
il  se  trouve  avoir  un  sens  différent  dans  deux  portions  parallèles 
du  même  circuit,  par  exemple  dans  la  pile  même  et  dans  la 
partie  du  conducteur  qui  lui  est  parallèle.  C’est  ce  que  fait 
voir  la  figure  81  ‘ dans  laquelle  deux  aiguilles  aimantées  pla- 
cées, l’une  sur  la  pile,  l’autre  sur  le  conducteur  parallèle  à la 
pile,  éprouvent  des  déviations  dans  un  sens  différent,  le  courant 
avant  lui-même  au-dessous  d’elles  des  directions  opposées, 
i.  l-l 
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Du  reste,  rien  ne  prouve  que  ce  sens  soit  le  sens  véritable  du 

courant,  ou  même  que  le  mouvement  de  l’électricité  s'opère 


sous  forme  de  courant;  ce  n’est,  nous  le  répétons,  qu'une 
convention,  une  manière  commode  de  représenter  un  phé- 
nomène et  qui  permet  de  remonter  facilement  au  fait  lui- 
même,  abstraction  faite  de  toute  idée  théorique.  En  effet,  dire 
que  le  courant  va  de  A en  B dans  un  conducteur,  c'est  dire  en 
deux  mots  que  l’extrémité  A d’un  conducteur  est  celle  par  où 
arrive  l’électricité  positive,  et  l’extrémité  B celle  par  laquelle 
arrive  la  négative. 

Cette  convention  une  fois  admise,  on  peut  avec  Ampère  re- 
présenter , sous  une  forme  très-commode  pour  la  mémoire , 
l’action  d’un  courant  sur  l’aiguille  aimantée.  Il  n'y  a qu'à  con- 
cevoir un  homme  couché  dans  la  portion  du  circuit  qu’on  con- 
sidère, de  telle  façon  que  le  courant  entre  par  ses  pieds  et  sort*- 
par  conséquent  par  sa  tète;  on  n’a,  de  plus,  qu’à  concevoir  que 
cet  homme  ait  toujours  la  figure  tournée  vers  l'aiguille  de 
manière  à la  regarder  : alors  l’action  se  trouve  être  toujours 
telle  que  le  pôle  nord  de  l’aiguille  se  dévie  à la  gauche  de  cet 
homme.  11  est  facile  de  voir  que  cette  espèce  de  formule  com- 
prend tous  les  cas  possibles. 

La  force  qui  émane  d’un  courant  électrique  agit  sur  l'ai- 
guille aimantée  aussi  bien  dans  le  vide  que  dans  l’air  et  à tra- 
vers toutes  les  substances,  sauf  à travers  celles  qui  sont  ma- 
gnétiques , telles  que  le  fer.  On  peut  également  s’assurer 
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quelle  diminue  d'intensité  à mesure  que  la  distance  augmente 

entre  le  courant  et  l'aiguille. 

MM,  liiot  et  Savai  t ont  même  déterminé  très-vite,  après  la  dé- 
ouverte  (l’Oerstedt,  la  loi  que  suit  cette  diminution,  Dans  ce 
but  ils  ont  pris  une  aiguille  aimantée  très-courte;  ils  l'ont  sus- 
pendue délicatement  au  moyen  d'un  tilde  cocon  et  ils  l'ont  rendue 
indifférente  au  magnétisme  terrestre  en  mettant  près  d’elle,  à 
la  distance  convenable,  un  barreau  aimanté.  Cette  aiguille  n’a 
plus  eu  ainsi  de  force  directrice,  et  s’est  trouvée  prête  à obéir  à 
toute  ac  tion  extérieure.  MM.  Dipt  et  Savart  ont  alors  fait  agir 
sur  elle  un  courant  transmis  à travers  un  til  de  cuivre  long  de 
2 à 3 mètres,  tendu  verticalement  et  disposé  de  façon  que  le 
plan  horizontal  passant  par  l’aiguille  se  partageât  en  deux 
parties  égales-  L’aiguille,  dès  que  le  courant  agit  sur  elle,  se 
place  transversalement  ou  eu  croix  par  rapport  au  fil  coiiduç- 
tw,  gpivajit  la  loi  que  nous  ayons  déjà  énoncée;  écartée  de 
cette  pugitiuflj  elle  y revient  par  des  oscillations  isochrones 
4‘oik  durée  variable  avec  l’intensité  de  la  foire.  Or,  l'énergie 
Au  courant  restant  constante,  cette  intensité  ne  peut  dépendre 
pg  de  la  distance  qui  Le  sépare  de  l’aiguille.  Les  expéiiimuta- 
teyr«  ont  Dut  Varier  celte  distance  de  lü  à 120  millimètres,  en 
prenant  l$a  précaution*  necessaires  pour  que,  pendant  la  durée 
de  l’expéfi1  iwx,  le  courant  restât  bien  constant;  et  iis  ont  trouvé 
qœ  l' intensité  de  h force  électro-magnétique  est  en  raison  in- 
tçrtf  de  la  simple  distance  de  l'aiguille  aimantée  au  courant. 
4 k»  n’est  vraie  qu'autanl  que  le  courant  est  rectiligne,  et  assez 
long  pour  qu'on  puisse  le  regarder  comme  infini  par  rapport 
8 l'aiguille;  QU,  ce  qui  revit  ni  au  même,  pour  que  les  points 
qui  aéraient  situés  au  delà  ne  puissent,  a cause  de  leur  éloigue- 
evercer  d'action  sensible  sur  l’aiguille.  11  est  facile  de 
démontrer,  par  uu  simple  calcul,  que  la  loi  que  nous  venons 
de  trouver  dans  les  limites  des  conditions  indiquées  est  la 
conséquence  d'une  autre  loi  plus  générale  qu'on  ne  peut  prouver 
directement,  mais  dont  celle  qui  eu  dérive  est  la  preuve,  se- 
ntir : que  l’action  élémentaire  d’un  simple  point  ou  d'une  simple 
vélum  du  courant  sur  T aiguille  est  en  raison  inverse  du  carré 

<fe  h distance.  Ou  s’assure  également  que  cette  action  est  pro- 
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portionnelleau  sinus  de  l’angle  formé  parla  direction  du  courant, 
et  par  la  ligne  menée  de  la  section  du  courant  que  l’on  consi- 
dère au  milieu  de  l’aimant.  En  effet,  en  calculant,  d'après  ces 
deux  principes,  la  somme  de  toutes  les  actions  élémentaires 
qui  sont  exercées  sur  une  petite  aiguille  par  un  courant  recti- 
ligne indéfini,  on  trouve  que  l’intensité  de  cette  résultante 
doit,  comme  l’expérience  l’indique,  être  inverse  de  la  simple 
distance.  11  en  résulte  encore  que  si  le  courant  indéfini  est  an- 
gulaire, c’est-à-dire  s’il  se  compose  de  deux  directions  formant 
un  angle  dont  le  sommet  est  sur  le  plan  horizontal  passant  par 
l'aiguille , l'intensité  de  ce  courant  est  aussi  inverse  de  la 
simple  distance,  mais  de  plus  proportionnelle  à la  tangente 
de  la  moitié  de  l’angle  '. 

Après  avoir  analysé  l’action  d’un  courant  sur  l’aiguille, 
comme  nous  l’avons  vu,  M.  Ampère  montra  qu'un  aimant  fixe 
agit  sur  un  courant  mobile  de  la  même  manière  qu’un  courant 
fixe  agit  sur  l’aiguille  aimantée.  Il  imagina,  pour  obtenir  un 
courant  mobile,  de  courber  un  fil  métallique  de  cuivre  ou  de 
laiton  en  forme  de  cercle  ou  de  rectangle,  en  ramenant  ses 
deux  extrémités  l’une  près  de  l’autre,  sans  cependant  qu'elles 
fussent  en  contact;  il  les  termina  par  des  pointes  en  acier  ou  en 
laiton  placées  sur  la  même  verticale,  et  dont  l’une,  reposant  sur 
le  fond  d’une  capsule  métallique  remplie  de  mercure,  supportait 
tout  le  conducteur  mobile,  tandis  que  l’autre,  au-dessus  ou  au- 
dessous,  ne  faisait  que  plonger  dansle  mercure  d’une  capsule  sem- 
blable sans  en  toucher  le  fond,  pour  ne  pas  nuire  à la  mobilité. 
Les  deux  capsules  sont  supportées  chacune  par  un  conducteur 
solide  en  forme  de  potence,  l’un  de  ces  conducteurs  enveloppant 
l’autre  ou  étant  très-rapproché  de  lui,  sans  cependant  le  toucher. 
On  fait  communiquer  l’un  des  pôles  de  la  pile  avec  l’extrémité  in- 
férieure de  l’un  des  conducteurs  fixes,  et  l’autre  pôle  avec  l’ex- 
trémité correspondante  de  l’autre  conducteur  semblable*;  on 

1 Voyex,  pour  le»  développement»  mathématiques,  la  note  finale  E. 

1 On  peut  établir  cette  communication  soit  par  le  simple  contact,  soit  au  mo.vcn 
de  pince»  métalliques,  soit,  ce  qui  est  plus  commode,  au  moyen  de  deux  rainures 
ou  de  deux  cavités  remplies  de  mercure  dan»  lesquelles  plongent  le»  extrémité» 
des  conducteurs  et  les  pôles  de  la  pile. 


Digitized  by  Google 


ACTION  MUTUELLE  DU  MAGNÉTISME  ET  UES  COURANTS.  213 

établit  ainsi  le  courant  dans  la  partie  mobile  qui  sert,  au  moyen 
des  capsules  pleines  de  mercure,  à fermer  le  circuit  (fig.  82).  11 
faut  que  les  conducteurs  fixes  soient 
assez  éloignés  des  conducteurs  mobiles 
pour  que,  dans  leurs  différentes  posi- 
tions, les  côtés  de  ces  derniers  ne  soient 
pas  influencés  par  les  courants  qui  tra- 
versent les  premiers.  Au  reste,  ceux-ci 
étant  très-rapprochés  et  traversés  par 
des  courants  égaux  et  dirigés  en  sens 
contraire,  leurs  effets  sur  le  conduc- 
teur mobile  se  neutralisent  mutuelle- 
Fig.  82.  meut. 

Kn  plaçant  un  barreau  aimanté  au-dessous  et  très-près  de  la 
partie  inférieure  du  courant  mobile,  et  parallèlement  à ce  cou- 
rant, on  voit  celui-ci  se  mouvoir  et  venir  se  placer  tranversale- 
nient  à l'aimant,  mais  toujours  de  façon  à être  dirigé  dans  la 
partie  sur  laquelle  l'aimant  agit,  comme  il  doit  l’être  d'apres  la 
formule  que  nous  avons  établie  plus  haut,  dans  le  cas  du  cou- 
rant fixe  et  de  l'aimant  mobile.  Il  faut,  en  d’autres  termes,  que 
l'homme  supposé  couché  dans  le  courant,  les  pieds  tournés  du 
côté  par  lequel  celui-ci  arrive,  et  regardant  l’aimant  qui  est  ici 
au-dessous  de  lui,  ait  toujours  le  pôle  nord  de  cet  aimant  à sa 
gauche.  Si,  lorsque  le  conducteur  mobile  a pris  cette  position, 
un  change  le  sens  du  courant  en  changeant  de  place  les  deux 
pôles  de  la  pile,  on  voit  aussitôt  le  conducteur  se  mettre  en 
mouvement  et  décrire  1 80"  pour  venir  prendre  une  position 
semblable  à celle  qu'il  occupait,  ayant  alors  le  courant  dirigé 
éans  le  sens  convenable.  Le  même  mouvement  s'effectue  si,  au 
lieu  de  changer  le  sens  du  courant,  on  retourne  l'aimant  fixe  de 
manière  à placer  son  pôle  nord  là  où  était  son  pôle  sud  et  réci- 
proquement. 

M.  Ampère  ne  tarda  pas  à découvrir,  en  se  servaut  d’un  cou- 
rant puissant  et  d’un  conducteur  mobile  toujours  rectangulaire 
ou  circulaire,  mais  d’un  diamètre  de  40  à 50  centimètres  au 
moins,  que  le  magnétisme  terrestre  agit  sur  le  courant  comme 
agirait  un  aimant  placé  au-dessous  de  lui  dans  la  direction  de 
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l’aiguille  de  boussole,  mais  ayartt  son  pAle  sud  tourné  vers  le 
nord  et  son  pAle  nord  tourné  vers  le  sud.  Le  courant  mobile  se 
place  en  effet  sous  l'influence  du  globe  terrestre  transversale- 
ment ou  perpendiculairement  au  méridien  magnétique,  et  de 
façon  à être  dirigé  de  l'est  à l’ouest  dans  sa  partie  inférieure,  ce 
qui  fait  que  l’homme  couché  dans  ld  courant,  les  pieds  à l’est  et 
la  tête  à l’ouest,  et  la  fade  tournée  vers  la  terre,  a à sa  gauche 
le  sud  de  la  terre.  Or,  si  c'était  un  aimant  qui  agissait,  et  non 
le  globe,  il  devrait  avoir  le  pôle  nord  de  cet  aimant  à sa  gauche, 
d’après  la  loi  que  nous  avons  établie  ; il  en  résulte  donc  que  le 
globe  terrestre  agit  comme  un  aimant  dont  le  pèle  nord  serait 
au  sud  et  dont  le  pèle  sud  serait  au  nord  de  la  terre.  Si  l’on 
change  le  sens  du  courant  dans  le  conducteur  mobile,  on  voit 
ce  conducteur  se  mouvoir  majestueusement  en  décrivant  un 
angle  de  180‘,  pour  venir  se  placer  de  façon  que  son  plan  soi* 
toujours  perpendiculaire  à celui  du  méridien  magnétique,  mais 
qu’en  même  temps  le  courant  soit  de  nouveau  dirigé  de  l’est  à 
l’ouest  dans  sa  partie  inférieure. 

Cette  action  de  la  terre,  quoique  beaucoup  moins  énergique 
que  celle  d’un  aimant  puissant  très-rapproché  du  conducteur, 
peut  cependant  compliquer  les  résultats  quand  on  étudie  cette 
dernière  action.  Aussi,  pour  s’en  mettre  à l’abri,  M.  Ampère 
imagina-t-il  de  contourner  le  fil  conducteur  mobile  de  manière 
à en  former  deux  rectangles  semblables  parfaitement  égaux 
l’un  à cAté  de  l’autre,  ou  bien  l’un  au-dessous  de  l’autre  (fi- 
gure 83);  dans  le  premier  cas,  les  deux  rectangles  sont  situé» 


Fig.  83. 

chacun  d’un  cAté  différent  de  l’axe  de  rotation,  mais  sur  le 
même  plan.  De  petites  pièces  de  bois  interposées  entre  les  por- 
tions rapprochées  du  fü,  et  liées  avec  elles  au  moyen  d'un  tilde 
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soie,  maintiennent  la  forme  du  conducteur,  tout  en  empêchant 
le  contact  métallique  entre  ses  différentes  parties.  Le  fil  est  ar- 
rangé «le  façon  que  le  courant  traverse  dans  des  sens  différents 
les  deux  rectangles  accolés  ensemble  ; il  en  résulte  que  l’action 
de  la  terre  est  neutralisée  ou  nulle  sur  le  système  mobile  qu’on 
nomme,  par  cette  raison,  asiatique;  en  effet,  elle  tend  à donner 
a l un  des  rectangles  une  direction  exactement  contraire  à celle 
qu  elle  tend  à donner  à l'autre,  et  comme  les  deux  rectangles 
sont  égaux,  et  que  c’est  le  même  courant  qui  les  traverse  l’un 
et  l'autre,  les  deux  effets  se  détruisent.  De  cette  manière  on  se 
procure  avec  le  premier  système  astatique  un  courant  vertical, 
et  avec  le  second  un  courant  horizontal,  l’un  et  l’autre  mobiles 
et  parfaitement  indifférents  à l'action  du  magnétisme  terrestre. 
Nous  nommerons,  pour  les  distinguer,  le  premier  conducteur 
astatique  vertical , et  le  second  conducteur  astatique  horizontal. 

Le  système  de  suspension  employé  par  M.  Ampère  présente 
deux  inconvénients:  le  premier,  c’est  l’impossibilité  où  se  trouve 
le  conducteur  de  tourner  indifféremment  dans  tous  les  sens, 
étant  retenu  en  un  point  de  son  mouvement  circulaire  par  les 
branches  des  conducteurs  fixes  qui  portent  les  capsules  desti- 
née# è établir  la  communication  avec  les  pftles  de  la  pile  ; le  se- 
cond, c’est  sa  résistance  trop  considérable  au  mouvement  qu’é- 
prouve le  conducteur  mobile  par  l’effet  du  frottement  de  la 
pointe  qui  repose  sur  le  fond  de  la  capsule.  On  a essayé  de  re- 
médier à ces  inconvénients  de  différente  manières;  nous  nous 
bornerons  à en  indiquer  deux. 

La  première  consiste  à suspendre  le  conducteur  mobile  à un 
Si  de  soie  sans  torsion,  de  manière  que  les  pointes  qui  le  ter- 
minent puissent  plonger  dans  le  mercure  sans  toucher,  ni  l’une 
ni  l'autre,  le  fond  de  la  capsule;  on  évite  ainsi  le  frottement 
mosidérable  qui  résulte  de  ce  contact,  et  on  peut,  en  disposant 
I##  pointes,  l'une  dessus,  l’autre  dessous,  obtenir  un  courant 
également  mobile  dans  toutes  les  directions. 

La  seconde  manière  est  cellequi  aété  imaginéeimmédiatement 
«prèsle#découvertesd’Ampère,parM.leprofesseurG.delaBive. 
Elle  consiste  à rendre  mobile  tout  le  circuit,  y compris  la  pile, 
ton»  ce  but,  on  fixe  à un  liège  qu’on  fait  flotter  sur  de  l’eau  lé- 
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gèremcnt  acidulée  une  pile  composée  seulement  d’une  lame  de 
cuivre  et  d’une  lame  de  zinc,  qu’on  implante  à travers  le  mor- 
ceau de  liège.  Les  extrémités  supérieures  de  ces  deux  lames 
sont  réunies  par  un  fil  métallique  sur  lequel  on  peut  agir  avec 
l’aimant  : les  extrémités  inférieures  et  en  général  la  plus  grande 
partie  des  deux  lames  plongent  dans  l’eau  acidulée.  Comme  la 
pile  est  faible,  on  fait  faire  plusieurs  tours  au  fil , qu'on  a eu 
soiu  d’envelopper  de  soie,  afin  d’éviter  toute  communication 
métallique,  de  manière  à former  un  anneau  circulaire  ou  rec- 
jHk  tangulaire  (fig.  84).  Le  courant  traverse  suc- 
cessivement tous  ces  tours  dans  le  même  sens , 
d'où  il  résulte  qu'au  lieu  d’agir  avec  l’aimant 
sur  un  seu^ couranl» on  en  même  temps  sur 
plusieurs  semblables,  et  que,  par  conséquent, 
on  multiplie  d’autant  l'iutensité  de  l'action. 

- La  possibilité  de  cette  multiplication,  dont  nou» 
Fig.  Ht.  verrons  beaucoup  d’autres  applications,  tient 
à cette  propriété  fondamentale  de  la  force  électro-magnétique 
que  nous  avons  déjà  reconnue,  savoir,  que  toutes  les  partie? 
•l’un  même  circuit  agissent  également  sur  l'aimant.  Ces  Ilot- 
leurs  sont  également  dirigés  par  l’action  du  globe  terrestre,  de 
la  même  manière  que  les  conducteurs  mobiles  traversés  par 
le  courant  d’une  forte  pile  ; il  faut  seulement  que  le  diamètre 
de  l'anneau  ou  du  rectangle  soit  de  8 à 10  centimètres  au 
moins. 

On  peut,  si  l’on  tient  à ce  que  le  courant  soit  plus  énergique, 
ce  qui  permet  d’avoir  au  besoin  pour  conducteur  un  fil  métal- 
lique ne  faisant  qu’un  tour,  fixer  au  liège  une  petite  pile  d’un 
couple  de  Daniell  renfermée  dans  une  enveloppe  de  verre  mince, 
ou  dont  le  cuivre  forme  le  vase  extérieur;  on  fait  flotter  le  tout 
sur  de  l'eau  ordinaire.  On  peut  également  ajuster  au  liège  une 
pile  en  hélice  formée  d’une  lame  mince  de  platine  et  d'une 
lame  mince  et  amalgamée  de  zinc.  Dans  ce  cas,  il  faut  que 
l’eau  sur  laquelle  flotte  le  liège  soit  acidulée.  C’est  cette  com- 
binaison qui  me  parait  réunir  les  conditions  les  plus  favorables 
de  force  et  de  légèreté.  On  adapte  alors  à l'appareil,  pour  éta- 
blir la  communication  entre  les  pôles  de  la  pile,  les  conduc- 
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leurs  en  (il  de  cuivre  contournés  comme  on  en  a besoin  pour 
les  eipériences  ; mais  il  faut  donner  de  plus  grandes  dimensions 
aux  ligures,  que  forment  les  divers  conducteurs,  quand  on  ne 
met  pas  en  pratique  le  système  de  la  multiplication  ( fig.  85). 


Fig.  85. 

Du  reste,  avec  les  uns  comme  avec  les  autres,  on  peut  facile- 
ment faire  toutes  les  mêmes  expériences  qu'on  fait  avec  l'appa- 
reil construit  d'après  le  mode  de  suspension  d'Ampère,  et  en 
particulier  obtenir  la  direction  par  le  globe  terrestre  d’un 
courant  rectangulaire  ou  circulaire.  Il  faut  seulement  avoir 
bien  soin,  quand  on  n'emploie  qu’un  seul  couple  voltaïque,  de 
ne  pas  oublier  que  , comme  nous  l’nvons  déjà  fait  remarquer 
dans  la  première  partie  de  cet  ouvrage,  l’électricité  positive 
se  porte  à la  plaque  de  cuivre  ou  de  platine,  et  la  négative  à 
celle  de  zinc;  que,  par  conséquent  , c’est,  suivant  notre  con- 
vention , de  la  plaque  de  cuivre  ou  de  platine  que  se  trouve 
partir  le  courant  pour  traverser  le  conducteur,  aller  de  là  au 
zinc  et  retourner  à travers  le  couple  à son  point  de  départ. 
Pour  qu'on  puisse  mettre  les  différents  conducteurs  successi- 
vement dans  le  circuit  du  couple,  la  rondelle  de  liège  porte 
deux  petites  capsules  cylindriques  en  bois  remplies  de  mer- 
cure, qui  communiquent  l’une  avec  le  platine,  l’autre  avec  le 
zinc  du  couple,  et  dans  lesquelles  on  fait  plonger  les  extrémités 
du  conducteur  à travers  lequel  le  courant  doit  être  transmis. 

Jj  2.  Action  mutuelle  de  deux  courant*  électrique*. 

Dès  l’origine  de  ses  recherches,  M.  Ampère  s'était  aperçu 
qu’un  courant  électrique  n’agit  pas  seulement  sur  un  aimant, 
mais  qu’il  exerce  aussi  une  action  sur  un  autre  courant  élec- 
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trique.  Il  trouva  que  cette  action  consistait  en  ce  que  si  deui 
portions  de  courants  rectilignes  et  parallèles  l’une  à l’autf* 
sont  mobiles  toutes  les  deux,  ou  Sont  l’une  fixe,  l’autre  mobile, 
elles  s'attirent  mutuellement  lorsqu' elles  sont  dirigées  dans  le 
meme  sens,  et  se  repoussent  lorsqu'elles  sont  dirigées  en  sens  con- 
traire. L’attraction  ne  cesse  point  ici  avec  le  contact,  comm* 
lorsqu’il  s’agit  de  l’attraction  des  corps  électriques  dans  l'élec- 
tricité statique  ; elle  persiste  tant  que  les  courants  continuent  i 
traverser  les  conducteurs. 

Four  démontrer  ce  principe  par  l’expérience,  on  peut  se  i- 
vir  de  la  pile  flottante  ou  de  l’appareil  d’Ampèrc,  en  adaptant  » 
l’une  comme  à l’autre  le  conducteur  asiatique  vertical.  Ou 
présente  à l'une  de  ses  branches  verticales  un  fil  métallique  pa- 
rallèle traversé  par  le  couran: 
d’une  pile  un  peu  forte  ; on  voit 
ce  fil , qu’on  peut  tenir  simple- 
ment à la  main,  attirer  la  bran- 
che du  rectangle  si  les  deux  cou- 
rants sont  dirigés  dans  le  méat* 
sens,  c’est-à-dire  tous  les  deux 
également  de  haut  en  bas  ou  d* 
bas  en  haut,  et  la  repousser s it 
sont  dirigés  en  sens  contraire, 
l’un  de  bas  en  haut  et  l’autre ik 
haut  en  bas  (fig.  80)  '. 

M.  Ampère  ne  tarda  pas  à gé- 
néraliser la  loi  des  courant?  pa- 
rallèles en  l’étendant  au  cas  de- 
courants  angulaires,  c'est-à-dire 
au  cas  où  les  deux  conducteurs  traversés  chacun  par  un  cou- 
rant forment  un  angle,  en  étant  situés  soit  dans  le  même  plsn, 
soit  dans  des  plans  différents;  dans  ce  dernier  cas,  l'angle 

* On  peut  tenir  à la  main  le  lil  qui  réunit  les  deux  pôles  de  la  pile  pour  >• 
présenter  au  courant  mobile,  sans  que  le  courant  cesse  de  le  traverser,  vu  que  ie 
métal  est  un  conducteur  tellement  supérieur  au  corps  humain,  que  Ica  deux  élec- 
tricités le  traversent  exclusivement  pour  se  réunir  l’une  à l'autre. 
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formé  par  les  deux  courants  est  celui  que  font  les  deux  plans 
dans  lesquels  ils  sont  situés,  et  il  a pour  sommet  la  ligne  droite 
qui  mesure  leur  plus  courte  distance.  La  loi  que  trouva  Am- 
père dans  ce  cas  général  est  la  suivante  : c’est  que  les  deux 
cintrants  angulaires  s'attirent  lorsque  leur  direction  est  telle  que 
tous  les  deux  tendent  vers  le  sommet  de  l’angle,  ou  que  tous  les 
deux  en  partent,  et  qu’ils  se  repoussent  lorsque  l’un  va  vers  le 
sommet  et  que  1 autre  en  jmH.  Cette  loi  comprend  quatre  cas 
différents,  pour  l’intelligence  desquels  il  est  nécessaire  de  j«;ter 
les  yeux  sur  la  fig.  87,  dans  laquelle  les  plus  grosses  flèches 


Plg.  87. 


représentent  la  direction  des  courants,  et  les  plus  petites 
le  sens  dans  lequel  les  conducteurs  cheminent  l’un  à l’égard 
de  l’autre.  Quand  la  suspension  du  courant  mobile  et  la  dis- 
position du  courant  fixe  sont  telles  que  l’angle  qu’ils  for- 
ment entre  eux  reste  invariable,  cette  action  peut  donner 
naissance  à un  mouvement  continu  de  rotation.  Mais,  avant 
d étudier  cette  forme  particulière  sous  laquelle  elle  se  présente 
quelquefois,  nous  devons  la  constater  d’une  manière  plus  di- 
recte, en  nous  occupant  du  cas  dans  lequel  l’arrangement  do 
l'expérience  permet  aux  deux  courants  de  s’approcher  ou  de 
s’éloigner,  de  manière  que  l’angle  qu’ils  forment  entre  eux  aug- 
mente ou  diminue. 

On  peut  faire  usage  dans  ce  but  de  la  pile  flottante,  en  y ajus- 
tant le  conducteur  asiatique  horizontal.  On  présente  à la  bran- 
che supérieure  un  courant  rectiligne  également  horizontal,  de 
m&tuère  qu'il  forme  avec  elle  un  angle  dont  le  sommet  est  à 
lune  des  extrémités  de  chacun  des  deux  courants  (fig.  88  ). 
Aussitôt,  quel  que  soit  cet  angle,  aigu,  obtus  ou  droit,  on  voit, 
*i  lesdeux  courants  sont  dirigés  de  façon  à converger  l'un  et 
l’autre  vers  son  sommet  ou  à en  diverger,  la  branche  mobile,  en- 
gainant avec  elle  tout  le  circuit  dont  elle  fait  partie,  tourner 
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autour  de  ce  sommet  pour  venir  se  placer  parallèlement  au  con- 
ducteur fixe  et  aussi  près  de  lui  que  possible.  Dans  cette  position. 


& ---< 


Fig.  8$. 


les  deux  courants  se  trouvent  être  devenus  parallèles,  et  sont 
dirigés  dans  le  même  sens  l'un  à l’égard  de  l'autre.  Si,  an 
contraire,  l’un  des  courants  est  primitivement  dirigé  vers  le 
sommet  de  l’angle  et  que  l’autre  en  parte,  on  voit  la  branche 
mobile,  tournant  toujours  autour  de  ce  sommet,  fuir  le  conduc- 
teur fixe  en  augmentant  l'angle  qu’ils  forment  entre  eux,  et 
tendre  à venir  se  placer  dans  le  prolongement  de  ce  conducteur 
en  formant  avec  lui  un  angle  de  180°,  c'est-à-dire  le  plus  grand 
angle  possible. 

Comme  la  distance  entre  les  diverses  parties  des  deux  con- 
ducteurs, qui  ne  sont  pas  très-rapprochés  du  sommet  de  l’angle, 
est  nécessairement  très-grande,  il  faut,  pour  que  l'expérience 
réussisse  bien , que  les  courants  soient  très-énergiques.  Un  peut, 
pour  augmenter  cette  énergie,  faire  faire  plusieurs  tours  au  fil 
que  forme  le  conducteur  asiatique,  en  ayant  soin  de  le  recou- 
vrir de  soie  pour  éviter  le  contact  métallique.  Mais  il  est  pré- 
férable de  se  servir,  pour  ce  genre  d’expériences,  de  l'ap- 
pareil qui  permet  l’emploi  d'un  courant  produit  par  uue 
forte  pile.  On  y suspend  le  conducteur  astalique  horizontal,  et 
on  y adapte,  pour  agir  sur  la  branche  inférieure,  un  conduc- 
teur fixe  horizontal , qu'on  place  au-dessous,  mais  aussi  près 
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que  possible  de  cetle  branche.  On  peut  faire  passer  à travers  le 
conducteur  fixe  le  même  courant  que  celui  qui  parcourt  le  con- 
ducteur mobile,  si  on  préfère,  ce  qui  est  plus  commode,  ne  pas 
employer  deux  piles  différentes.  Cette  observation  s’applique 
également  à l’expérience  dans  laquelle  on  démontre,  avec  ce 
même  appareil,  l’action  d’un  conducteur  vertical  fixe  sur  la 
branche  verticale  du  conducteur  astatique  mobile.  Mais  pour 
réaliser  tous  les  cas  possibles  en  n’emplovant  qu’un  seul  cou- 
rant qui  parcourt  successivement  tout  le  système  des  conduc- 
teurs fixes  et  mobiles,  il  faut  pouvoir  changer  le  sens  du  cou- 
rant , non-seulement  dans  les  deux  conducteurs  à la  fois,  ce  qui 
est  toujours  facile,  puisqu’il  suffit  pour  cela  de  changer  de  place 
les  deux  pAles  de  la  pile,  mais  aussi  dans  l’un  des  conducteurs 
seulement  sans  le  changer  dans  l’autre,  ce  qui  exige  un  artifice 
particulier. 

Voici,  en  conséquence,  comment  on  peut  disposer  l'appareil 
delà  figure  82,  pour  servir  à toutes  les  expériences  relatives  à l'at- 
traction et  à la  répulsion  mutuelle  des  courants  électriques.  On 
place  sur  la  table  qui  porte  l’appareil  (fig.  89)  trois  capsules  en 


acier  remplies  de  mercure  et  disposées  en  arc  de  cercle,  dont  les 
deux  extrêmes  a et  c communiquent  chacune  avec  l’un  des  sup- 
ports métalliques  en  potence  qui  sont  destinés  à mettre  le  con- 
ducteur mobile  dans  le  circuit.  Celle  du  milieu  b est  mise  en 
communication  avec  une  pince  métallique  ou  une  capsule  m 
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destinée  à recevoir  l’une  des  extrémités  du  conducteur  fixe,  soit 
vertical , soit  horizontal , dont  l’autre  extrémité  aboutit  à une 
seconde  pince  ou  à une  seconde  capsule  n , do  laquelle  part  un 
conducteur  qui  va  à l'un  des  pèles  de  la  pile.  Le  second  pôle  est 
fixé  à un  petit  cylindre  métallique  o,  placé  au  centre  du  cercle 
auquel  appartient  l’arc  formé  par  les  trois  premières  capsules. 
Le  long  de  ce  cylindre  vertical  glisse  à frottement  juste  une 
douille  d’où  part  uu  conducteur  métallique  horizontal  qui,  par 
son  extrémité  recourbée,  peut  plonger  à volonté  dans  l’une  des 
trois  capsules  a,  i ou  c,  De  la  même  douille  partent  deux 
liges  de  verre,  d e et  / g,  dont  chacune  porte  à son  extré- 
mité un  arc  métallique  dont  les  dimensions  et  la  disposition 
sont  calculées  de  façon  que  lorsque  la  tige  horizontale  plonge 
dans  l’une  des  capsules  extrêmes  a ou  c,  les  deux  autres  capsules 
sont  réunies  métalliquement  par  l’un  ou  par  l’autre  des  deux 
arcs.  11  est  facile  de  voir  que,  par  cet  arrangement,  le  courant 
est  établi  dans  tout  le  système  des  conducteurs  fixe  et  mobile, 
et  qu’il  suffit , pour  changer  sa  direction  dans  l’un  des  conduc- 
teurs (le  mobile),  sans  le  changer  dans  l’autre  (le  fixe),  défaire 
plonger  la  tige  horizontale  alternativement  dans  l'une  ou  dans 
l'autre  des  deux  capsules  extrêmes.  En  effet , en  supposant  que 
le  pèle  positif  de  la  pile  communique  avec  le  centre  o de  l’are 
de  cercle,  le  courant  partant  de  là  arrive,  par  la  tige  métallique, 
à l’une  des  capsules  extrêmes  a ou  c,  passe  de  là  à l’un  des  sup- 
ports en  potence,  traverse  le  conducteur  mobile,  revient  par 
l'autre  support  à la  seconde  capsule  extrême,  puis  passe,  au 
moyen  de  l’arc  métallique,  à la  capsule  du  milieu  b , d’où  il  se 
dirige  à l'une  des  extrémités  m du  conducteur  fixe,  qu’il  parcourt 
pour  aboutir  à l’autre  extrémité  n de  ce  même  conducteur  et 
de  là  au  pôle  négatif  de  la  pile.  Quand  on  veut  agir  sur  le  con- 
ducteur mobile  uniquement  par  un  aimant  ou  par  le  globe 
terrestre,  on  se  borne  à enlever  le  système  des  conducteurs  fixes, 
et  à unir  par  un  fil  métallique  les  deux  pinces  ou  capsules  m et  n, 
qui  étaient  destinées  à le  mettre  dans  le  circuit.  Il  est  facile  de 
voir  qu'alors  le  conducteur  mobile  est  mis  dans  Je  circuit,  et 
qu’on  peut  changer  la  direction  du  courant  qui  le  parcourt  par 
le  même  artifice  qu’on  employait  quand  le  conducteur  fixe  était 
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• gaiement  traversé  par  le  courant.  On  peut  ainsi  sq  passer  de 
l'appareil  de  la  fig.  82,  celui  que  nous  venons  de  décrire  pou.- 
\ant  servir  au  même  usage,  La  fig.  89  représente  le  cas  où  le 
conducteur  fixe  est  vertical , et  il  sert  pour  la  démonstration  de 
l'attraction  et  de  la  répulsion  des  courants  parallèles;  la  fig.  90 


représente  le  cas  où  le  conducteur  fixe  e6t  horizontal  ; c'est  celui 
qui  sert  à l'élude  des  courants  angulaires.  Ce  conducteur  fixe 
liurizontul  se  compose  ordinairement,  non  pas  d'un  seul  fil,  mais 
'l’un  lil  recouvert  de  soie  faisant  plusieurs  révolutions  autour 
d'un  cadre,  et  dont  les  deux  extrémités  sont  mises  en  commu- 
nication avec  les  pinces  ou  capsules  m et  n;  cette  multiplication 
rend  beaucoup  plus  énergique  l'action  du  courant  fixe  sur  le 
courant  mobile 

Pour  constater  la  loi  des  courants  angulaires,  on  fait  usage, 
comme  nous  lavons  dit,  du  conducteur  asiatique  horizontal, 
et  c'est  sur  sa  branche  inférieure,  qui  ne  peut  avoir  qu'un  mou- 
vement de  rotation  autour  de  l’axe  de  suspension,  qu’agit  le 

1 M.  Ampère  avait  réuni  dans  un  appareil  toutes  Ici  combinaisons  destinée* 
à produire  le*  différents  phénomènes  que  nous  venons  de  décrire,  et  meme  la  plu- 
part de  ceux  qui  suivent.  Nous  avons  trouvé  un  grand  avantage  à avoir  des  ap- 
pareils distincts  pour  chaque  expérience.  On  évite  ainsi  toute  confusion,  et  le 
phénomène,  déjà  asseï  compliqué  de  lui-même,  en  devient  bien  plus  clair  et 
plu  frappant. 
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courant  fixe.  On  peut  donner  au  conducteur  mobile  une  forme 
telle  (fig.  91)  que  le  mouvement  de  rotation  ait  lieu  autour  <te 
l'exlrémitédelabranchehorizontale.  L’ex- 
périence se  fait  alors  de  la  même  manière 
qu’avec  le  circuit  flottant,  et  elle  donne  les 
mêmes  résultats,  qui  sont  seulement  plus 
prononcés,  à cause  de  la  possibilité  qu’on 
a d’employer  des  courants  plus  énergi- 
ques. Ordinairement  cependant  le  mouvement  de  rotation  a lieu 
au  milieu  de  la  branche  horizontale  du  conducteur  mobile  asiati- 
que (fig.  90).  Il  est  facile  en  effet  de  voir  que,  dans  ce  cas,  l'effet 
est  doublé;  car  les  deux  courants  éprouvent,  dans  chacun  J* 
angles  qu’ils  forment  en  se  croisant,  des  actions  attractives  et 
répulsives  qui , étant  soumises  à la  loi  que  nous  avons  énoncée, 
concourent  pour  imprimer  à la  branche  mobile  un  mouvement 
dans  deux  sens  qui  s’accordent.  Elles  sont  en  effet  répulsive? 
dans  deux  des  angles  et  attractives  dans  les  deux  autres,  et  il 
en  résulte  qu’elles  obligent  le  courant  mobile  à venir  se  placer 
parallèlement  au  fixe,  de  façon  que  leur  direction  soit  la  même 
à l’un  et  à l’autre.  Si  l’on  change  alors  le  sens  relatif  des  deui 
courants,  on  voit  le  courant  mobile  décrire  un  angle  de  I8U" 
pour  venir  se  placer  de  nouveau  parallèlement  au  courant  fiie, 
de  façon  à être  dirigé  dans  le  même  sens  que  lui.  Cette  expe- 
rience  montre  que  l’action  des  courants  angulaires  peut,  sui- 
vant le  mode  de  suspension  et  la  position  du  point  fixe  autour 
duquel  le  mouvement  s'opère,  transformer  l’attraction  et  la  ré- 
pulsion en  un  changement  de  direction;  mais  l’effet  simple  d 
primitif  est  bien  l'attraction  et  la  répulsion  ; le  changement  ik 
direction  n’en  est  qu’une  conséquence  facile  à comprendre,  ci 
tenant  au  mode  de  suspension. 

Nous  avons  dit  que  la  loi  des  courants  angulaires  est  h 
même,  quelle  que  soit  la  grandeur  de  l’angle;  c'est  ce  qu il 
est  facile  de  constater  par  l'expérience  au  moyen  de  l'ap- 
pareil de  la  figure  90.  Envisagée  sous  ce  rapport,  la  loi  de- 
courants  parallèles  n’est  qu’un  cas  particulier  de  la  loi  gé- 
nérale, celui  où  l'angle  est  zéro.  Un  autre  cas  particulier  iwa 
moins  intéressant  est  celui  où  l’angle  est  de  180",  c’est-à-dirc 
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où  l’un  des  courants  n’est  que  le  prolongement  de  l’autre. 
M.  Ampère  a réussi  à vérifier  directement  la  loi  dans  ce  cas. 
Dans  ce  but,  il  a divisé  par  une  cloison  en  verre  un  plat  en  terre 
de  pipe  en  deux  compartiments  égaux , qu’il  a remplis  de  mer- 
cure; puis,  prenant  un  fil  de  métal  recouvert  de  soie,  dont  il  a 
mis  à nu  les  deux  extrémités,  il  l’a  contourné  en  forme  d’arc, 
en  ayant  soin  que  les  deux  bouts  du  fil  perpendiculaire  à la 
partie  qui  formait  l’arc  fussent  parallèles  l’une  à l’autre.  Il  a 
fait  llotter  sur  le  mercure  ce  fil  ainsi  arrangé  (fig.  92),  de  façon 
que  les  deux  branches  parallèles  et  horizontales  fussent,  l’une 
d'un  côté,  l’autre  de  l’autre  côté  de  la  cloison  de  verre,  toutes 
les  deux  parallèles  à cette  cloison, 
et  que  les  extrémités,  mises  à 
nu , fussent  bien  en  contact  avec 
le  mercure.  Puis,  plongeant  les 
pôles  de  la  pile,  l’un  dans  le  com- 
partiment à gauche,  l’autre  dans 
le  compartiment  à droite,  il  a ainsi  obligé  le  courant  à tra- 
verser le  fil  métallique  flottant.  Aussitôt  que  le  circuit  est 
fermé,  on  voit  le  flotteur  glisser  sur  le  mercure  en  s’éloignant 
rapidement  en  arrière;  elfet  dû  à ce  que,  pour  chacune  des  bran- 
ches séparément,  il  y a répulsion  entre  le  courant  qui  la  tra- 
verse et  le  courant  qui  est  transmis  dans  le  mercure  avant  de 
pénétrer  dans  le  fil  ou  après  en  être  sorti.  Le  courant  du  mer- 
cure et  celui  du  fil  ne  sont  en  eil'et  que  le  prolongement  l'un  de 
l'autre,  ou , ce  qui  revient  au  même,  ce  sont  deux  courants  for- 
mant un  angle  de  180°,  dont  l'un  va  au  sommet  de  l’angle  et 
dont  l’autre  en  part;  il  doit  donc  y avoir  répulsion  entre  eux,  et 
cela  pour  chacune  des  deux  branches  séparément.  Cette  consé- 
quence importante  de  la  loi  générale  peut  s’énoncer  aussi  en 
disant  que  toutes  les  portions  d'un  même  courant  se  repoussent 
les  unes  les  autres. 

Voici  une  expérience  de  Davy,  qui  démontre  sous  une  autre 
forme  la  même  loi.  Elle  consiste  à introduire  par  deux  petits 
trous  percés  dans  un  plat  ou  dans  une  capsule,  à une  distance 
de  quelques  centimètres  l’un  de  l’autre,  deux  bouts  de  fil  de 
platine  très-courts  ; on  remplit  la  capsule  de  mercure  de  façon 
I.  15 
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seulement  que  l’extrémité  (le  chacun  des  deux  bouts  de  til  en 
soit  recouverte  d'une  couche  très-mince.  Puis  on  hiit  commu- 
niquer par  dessous  ces  fils  avec  les  pôles  de  la  pile;  le  couranl 
est  transmis  ainsi  à travers  le  mercure  d'un  fil  à l'autre.  Un  voit 
aussitôt  le  mercure  se  soulever  au-dessus  de  chacun  des  fils, 
sous  forme  de  petits  cônes  qui,  retombant  par  l’effet  de  la  pesan- 
teur et  se  soulevant  de  nouveau  par  l’effet  du  courant,  déter- 
minent dans  le  mercure  une  série  d'ondulations.  La  répulsion 
qui  a lieu  entre  les  portions  du  meme  courant  s’exerce  ici  sur  le 
mercure,  le  fil  étant  fixe,  tandis  que  dans  l’expérience  d’Aro- 
père,  c’était  le  fil  mobile  qu  elle  mettait  en  mouvement. 

On  peut,  en  rattachant  au  même  principe  l’expérience  du 
moulinet  électrique  que  nous  avons  décrite  dans  le  cinquième 
chapitre  de  la  seconde  partie  de  cet  ouvrage,  en  donner  une 
explication  bien  meilleure  que  celle  qui  est  généralement 
admise.  Kn  effet,  dans  le  moulinet  électrique,  l'électricité  qui 
sort  par  les  pointes  forme  un  courant  qui  se  propage  dans  le 
milieu  dans  lequel  elle  pénètre,  dans  l’air  en  particulier.  Or,  le 
mouvement  continu  de  rotation  qu’éprouve  le  moulinet  dans  le 
sens  opposé  aux  pointes  n’est  que  le  résultat  de  la  répulsion 
continuelle  qui  a lieu  entre  le  courant  qui  parcourt  la  branche 
métallique  mobile  et  celui  qui  en  sort  pour  pénétrer  dans  l ait. 

$ 3.  Théorie  d’Ampére  nr  la  ronalllation  dra  mlmaal*. 

Après  avoir  étudié  l’action  mutuelle  des  courants  électriques 
les  uns  sur  les  autres,  et  en  avoir  déterminé  les  lois,  Ampère 
essaya  d'y  rattacher  l’action  des  courants  et  dos  aimants,  an 
moyen  d’une  hypothèse  très-ingénieuse  sur  la  nature  du  ma- 
gnétisme. Kn  analysant  avec  soin  l’action  des  différentes  partie» 
d’un  aimant  sur  un  couranl  mobile,  et  celle  d'un  courant  »ur 
les  différentes  parties  d’un  aimant  mobile,  il  vil  que  ces  actions 
étaient  exactement  les  mêmes  que  celles  qui  auraient  eu  lieu  si 
l'on  avait  remplacé  la  section  de  rnimaul  agissante  ou  soumise 
à l’action,  par  un  courant  électrique  tournant  autour  de  celte 
section,  et  par  conséquent  fermé  et  situé  daus  un  plan  perpen- 
diculaire à l'aie  de  l'aimant.  Il  parvint  de  plus,  en  voyaul  dans 
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quel  cas  il  y avait  attraction  et  dans  quel  cas  il  y avait  répulsion 
entre  la  section  d'un  aimant  et  d'un  courant  électrique  dont  il 
connaissait  la  direction,  à déterminer  quel  devait  être  le  sens  de 
ces  courants  hypothétiques,  et  pour  cela  il  se  fonda  uniquement 
sur  la  loi,  qu'il  y a attraction  quand  les  courants  vont  dans  le 
mémo  sens  et  répulsion  quand  ils  vont  en  sens  contraire.  Voici 
comment  on  parvient  à obtenir  cette  détermination  : on  prend 
uu  barreau  aimanté  prismatique,  en  ayant  soin  de  le  tenir  hori- 
zontalement, de  manière  à avoir  le  pôle  nord  à sa  gauche;  on  le 
présente  à ht  branche  verticale  du  conducteur  mobile  asiatique 
mis  seul  dans  le  circuit;  on  trouve  que,  si  cette  branche  est  tra- 
versée par  le  courant  dirigé  de  bas  en  haut,  elle  est  repoussée 
par  toutes  les  parties  de  chacune  des  faces  du  barreau,  et  cela 
de  l'une  de  ses  extrémités  à l’autre,  qu  elle  est  au  contraire 
attirée  si  son  courant  est  dirigé  de  haut  en  bas.  Kn  promenant 
ainsi  d’un  bout  à l’autre  chacune  des  faces  du  barreau  devant 
le  courant  vertical,  il  faut  avoir  soin  de  tenir  toujours  l'aimant 
horizontalement  et  le  pôle  nord  à gauche.  Maintenant,  si,  au 
moyen  d’un  peu  de  cire  molle,  on  applique  sur  chacune  des 
faces  de  l'aimant  de  petites  flèches  en  carton  avec  la  pointe 
tournée  dans  la  direction  suivant  laquelle  devrait  cheminer  un 
courant  pour  produire  sur  le  conducteur  mobile  r attrac- 
tion ou  la  répulsion  qu'v  détermine  l’action  de  l'aimant,  on 
trouve  que  ces  petites  flèches  représentent  un  courant  circulant 
zutour  de  chacune  des  sections  de  l'aimant,  partout  dans  le 
même  sens,  c’est-à-dire  de  haut  en  bas  dans  la  face  qui  est 
tournée  vers  le  conducteur  mobile,  de  lias  en  haut  dans  celle  qui 
lui  est  opposée,  en  s’éloignant  du  conducteur  dans  sa  faee  infé- 
rieure et  en  s’approchant  dans  sa  face  supérieure.  L'ensemble 
de  ces  directions  constitue  bien  un  courant  circulant  autour  de 
chaque  section  de  l'aimant,  comme  dans  un  circuit  fermé.  Lors- 
que, sans  changer  lesllèehcs  de  position,  on  retourne  l'aimant, 
en  mettant  le  pôle  nord  à droite,  il  est  facile  de  comprendre 
qu'alors  leur  direction  étant  renversée  par  le  seul  fait  de  ce 
retournement,  il  en  résulte  que  le  courant  qu’elles  représentent 
va  de  bas  en  haut  dans  la  face  qui  regarde  le  courant  mobile. 
Aussi  il  y a entre  les  différentes  parties  de  l'aimant  qu'on  pré- 
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sente  successivement  au  courant,  et  le  courant  lui-même,  répul- 
sion quand  le  courant  est  dirigé  de  bas  en  haut  ; action  précisé- 
ment contraire  à celle  qui  avait  lieu  dans  le  cas  précédent, 
c’est-à-dire  avant  qu’on  n’eût  retourné  l'aimant. 

On  obtient  un  résultat  parfaitement  semblable  en  présentant 
un  courant  horizontal  aux  différentes  sections  d’un  aimant  sus- 
pendu verticalement  à un  fil  par  une  de  ses  extrémités  (fig.  93), 
en  indiquant  par  de  petites  flèches  fixées  sur  les  différentes  faces 
de  l'aimant,  et  à différentes  hauteurs,  la  direction  que  doivent 
avoir  les  courants  qui  sont  supposés  circuler  autour  de  sa  sur- 
face pour  rendre  compte  des  ef- 
fets attractifs  ou  répulsifs  qu’on 
observe. 

Un  aimant  peut  donc  être  con- 
sidéré comme  formé  par  une 
réunion  de  courants  électri- 
ques circulant  tous  dans  le 
même  sens  autour  de  sa  surface 
et  situés  dans  des  plans  tous  pa- 
rallèles entre  eux  et  perpendi- 
culaires à l’axe  de  l’aimant. 
Quant  au  sens  de  ces  courants, 
nous  venons  de  voir,  en  ana- 
lysant l’action  mutuelle  d’un 
aimant  et  d’un  courant  dont 
la  direction  est  connue,  qu’il 
est  tel  que,  si  on  tient  l’aimant 
horizontalement  devant  soi , le 
pôle  nord  à sa  gauche,  le  couraut  va  de  haut  en  bas  dans  la 
face  extérieure  la  plus  éloignée  de  l'observateur,  et  de  bas  en 
haut  par  conséquent  dans  la  face  la  plus  rapprochée  ou  inté- 
rieure. Il  est  plus  commode,  pour  bien  fixer  cette  direction  dans 
sa  mémoire,  de  supposer  l’aimant  dans  sa  position  naturelle, 
c'est-à-dire  dans  celle  que  lui  imprime,  lorsqu’il  est  mobile,  la 
force  directrice  de  la  terre,  son  pôle  nord,  par  conséquent, 
tourné  vers  le  nord;  on  trouve  alors  que  la  direction  des  flèches 
qu'on  a toujours  laissées  en  place  est  telle,  qu  elles  indiquent 
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que  le  courant  est  dirigé  de  l'est  à l'ouest  dans  la  face  inférieure 
de  l’aimant,  par  conséquent  de  l’ouest  à l’est  dans  sa  face  supé- 
rieure, qu’il  est  ascendant  dans  sa  face  située  à l’ouest,  et  descen- 
dant dans  celle  qui  est  à l’est. 

Ajoutons  encore  qu’il  est  évident  que  la  forme  du  circuit 
dans  lequel  circule  chacun  de  ces  courants  parallèles,  dont  la 
réunion  constitue  l'aimant,  dépend  de  la  forme  extérieure  de 
l'aimant  lui-même;  qu’elle  est  circulaire  quand  l’aimant  est 
cylindrique;  rectangulaire,  quand  sa  figure  est  celle  d’un  paral- 
lélipipède,  et  que  c’est  une  série  de  rectangles  diminuant  de 
grandeur,  du  milieu  vers  chacune  des  extrémités,  quand  la 
ligure  de  l’aimant  est  un  losange. 

11  est  facile  de  voir  que  l'hypothèse  d’ Ampère  sur  la  consti- 
tution des  aimants,  telle  que  nous  venons  de  l’exposer,  rend 
compte  de  la  manière  la  plus  satisfaisante  de  l’expérience  fon- 
damentale d’Oerstedt,  ainsi  que  de  toutes  celles  relatives  à la 
déviation  d’un  aimant  ou  d’un  courant  produite  par  l’action 
mutuelle  qu’ils  exercent  l’un  sur  l’autre.  Tous  ces  elTets  revien- 
nent à ceux  qui  résultent  de  l'action  mutuelle  de  deux  courants 
l’un  sur  l’autre,  action  en  vertu  de  laquelle  ils  tendent  à se 
placer  parallèlement  entre  eux,  de  façon  à être  dirigés  dans  le 
même  sens.  Pour  que  ce  parallélisme  puisse  avoir  lieu  avec  les 
courants  qui  circulent  autour  de  l’aimant,  il  faut  évidemment 
que  celui-ci  se  trouve  placé  transversalement  au  courant  qui 
agit  sur  lui  ou  sur  lequel  il  agit.  Or  c’est  précisément  à quoi 
tend  toujours  l'action  déviatrice  qui  se  manifeste  dans  les  expé- 
riences dans  lesquelles  le  courant  ou  l’aimant  mobile,  au  lieu 
de  pouvoir  obéir  à l’attraction  ou  à la  répulsion,  ne  peuvent 
que  tourner  autour  d’un  point  central. 

Pour  confirmer  l'hypothèse  sur  la  nature  du  magnétisme  à 
laquelle  il  avait  été  conduit,  Ampère  essaya  de  disposer  des  cou- 
rants électriques  de  la  même  manière  qu’il  avait  imaginé  qu’ils 
étaient  disposés  naturellement  dans  les  aimants;  et  il  réussit  à 
obtenir  ainsi  des  assemblages  de  courants  qui  ont  toutes  les 
propriétés  de  véritables  aimants.  11  prit  dans  ce  but  un  fil  de 
cuivre,  et  le  tournaut  en  hélice  en  ayant  soin  que  les  spires  suc- 
cessives ne  se  touchassent  pas  les  unes  les  autres,  il  en  ramena 
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les  deux  bouts  iulérieureiucut  le  long  de  l'axe  de  l'hélice  jus- 
qu'à son  milieu,  et  là,  faisant  ressortir  les  extrémités  sans 
qu’elles  fussent  en  contact  ui  entre  elles  ni  avec  aucune  partie  de 
l’hélice,  il  les  recourba  pour  pouvoir  suspendre  le  tout  comme 
conducteur  mobile  (fig.  94)  à l'appareil  de  la  tig.  82  ou  89. 
Puis,  faisant  passer  le  courant  à travers  le  lil  du  conducteur 


mobile,  il  se  trouva  avoir  un  véritable  aimant,  dont  l'axe  et  les 
deux  pôles  étaient  l’axe  et  les  extrémités  de  l’hélice,  l'n  bar- 
reau aimanté  ordinaire  exerçait  sur  ces  extrémités  les  mêmes 
actions  attractives  et  répulsives  qu’il  aurait  exercées  sur  celle» 
d'une  aiguille  de  boussole.  Il  vaut  mieux,  pour  obtenir  des 
effets  plus  marqués,  se  servir  pour  construire  l’hélice  d'un  fil 
métallique  recouvert  de  soie;  on  peut  alors  rapprocher  les 
spires  de  l’hélice  jusqu'au  contact,  sans  craindre  qi.e  le  courant 
passe  directement  de  l’une  à l'autre  au  lieu  d’en  faire  le  tour, 
puisqu'il  n'y  a aucune  communication  métallique.  On  enroule 
le  lil  pour  donner  plus  de  consistance  à l'hélice  autour  d’un  tube 
de  verre  ou  de  carton  auquel  on  fixe  une  lige  en  bois  qui  sert  à 
tenir  l’hélice  à la  main  pour  la  présenter,  comme  on  le  ferait 
avec  un  aimant,  soit  à une  aiguille  de  boussole,  soit  à une  autre 
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hélice  mobile  (tîg.  95).  Dans  ce  dernier  cas  on  obtient,  avec  deux 
hélices  traversées  chacune  par  des  courants,  que  nous  appel  lerous 
hélices  tleclrodynamiqxies , tous  les  mêmes  effets  que  produirait 
l'action  mutuelle  de  deux  aimants.  On  peut  encore  se  procurer 
facilement  un  courant  mobile  en  hélice  pour  imiter  une  aiguille 
aimantée,  soit  en  ajustant  le  conducteur  en  forme  d'hélice 
ûg.  90)  à la  petite  pile  flottante  (fig.  85),  soit  en  terminant  les 
deux  extrémités  d'une  hélice  formée  d’un  lil  de  métal  recouvert  de 
«oie  par  une  plaque  de  zinc  et  par  une  plaque  de  cuivre,  implan- 
tées l'une  et  l'autre  dans  un  liège  qui 
flotte  sur  de  l’eau  acidulée. 

On  doit  à M.  G.  de  la  llive  une  expé- 
rience qui  met  en  évidence  d'une  ma- 
niéré remarquable  l'hypothèse  d’ Am- 
père sur  la  constitution  des  aimauts. 

Elle  consiste  à présen  1er  à l' an  neau  élec- 
trique flottant  que  nous  avons  décrit  (ig.  84  ou  85;  un  barreau 
aimanté  qu’on  tient  par  l’une  de  ses  extrémités,  tandis  que 
l'autre  est  placée  au  centre  de  l'anneau.  On  voit,  lorsque  les 
courants  hypothétiques  de  l'aimant  et  les  courants  réels  de 
l’anneau  sont  dirigés  dans  le  même  sens,  l'anneau  s'avancer 
parallèlement  à lui-même  jusqu’à  ce  qu'il  soit  parvenu  au  mi- 
lieu de  l’aimant,  et  une  fois  là  y rester.  Mais  si  l'on  relire  l'ai- 
tnaul  et  qu’on  le  retourne,  c’est-à-dire  qu’on  le  remette  exac- 
tement dans  la  même  position,  en  ayaul  eu  soin  seulement  de 
cliaugerses  pôles  de  place,  ou  voit  alors  l'anneau  reculer  paral- 
lèlement à lui-même,  efl'ct  dû  à ce  que  ses  courants  et  ceux  de 
laimaut  sont  dirigés  en  sens  contraire.  Ce  qu'il  y a de  curieux 
c'est  que,  parvenu  au  delà  de  l’extrémité  du  barreau,  l’an- 
neau, au  lieu  de  continuer  à en  être  repoussé,  tourne  sur  lui- 
rnème  en  décrivant  un  angle  de  180",  se  présente  à l’aimant 
avec  ses  courants  dirigés  alors  dans  le  même  sens  que  les  siens, 
et  revient  d'un  mouvement  rapide  jusqu'au  milieu  du  bar- 
reau, où  de  nouveau  il  reste  en  équilibre.  Ou  obtient  également 
tous  ces  mêmes  efl'els  eu  substituant  une  hélice  électrique  au 
iKirreau  aimanté.  Ils  peuvein  facilement  s’expliquer  par  l'at- 
traction et  la  répulsion  qu'exerceul,  suivant  qu’ils  ont  un  sens 
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relatif  semblable  ou  différent,  les  courants  de  l’aimant  ou  de 
l’hélice  sur  les  courants  de  l'anneau  mobile.  Quant  au  relour- 
ment  qu’exécute  l’anneau  quand  il  sort  de  l’aimant  apres  en 
avoir  été  repoussé,  il  est  dû  à ce  que  son  plan  n'étant  jamai- 
parfaitement  perpendiculaire  à l’axe  du  barreau,  les  actions 
répulsives  sur  les  différents  côtés  ne  sont  pas  égales,  et  se  trans- 
forment en  un  changement  de  direction,  qui  est  suivi  nécessaire- 
ment d’une  attraction  une  fois  que  les  courants  de  l'aimant  et 
ceux  de  l’anneau  sont  dirigés  dans  le  même  sens.  11  est  aussi 
facile  de  comprendre  pourquoi  l’anneau  s’arrête  au  milieu  de 
l’aimant  : c’est  qu'évidemment  dans  la  théorie  d'Ampère,  le  mi- 
lieu de  l’aimant  est,  comme  le  milieu  de  l’hélice,  le  point  d’ap- 
plication de  la  résultante  de  tous  les  courants  parallèles  perpen- 
diculaires à l'axe  et  dirigés  dans  le  même  sens  d’une  extrénut* 
à une  autre  ; c’est  donc  le  point  où  l’action  exercée  sur  un  cou- 
rant extérieur  doit  être  à son  maximum. 

On  peut  se  demander  ici  pourquoi  il  n’en  est  pas  de  même 
lorsqu’un  aimant,  au  lieu  d’agir  sur  un  ou  plusieurs  courant* 
formant  un  anneau,  agit  sur  du  fer  ou  sur  un  autre  aimant  ; on 
sait  en  effet  qu’alors  l’action  est  au  contraire  à son  minimum 
au  milieu  de  l’aimant  et  à son  maximum  aux  pôles,  c’est-à-dire 
à des  points  situés  tout  près  de  ses  extrémités.  11  y a plus  : si 
on  promène  un  courant  électrique  vertical  le  long  et  très-prés 
de  l’une  des  petites  faces  verticales  d’une  aiguille  de  boussole, 
on  trouve  que,  lorsque  ce  courant  est  exactement  vis-à-vis  de 
l'un  ou  de  l'autre  pôle,  il  n’exerce  aucune  action,  et  que,  si 
son  action  est  d'une  certaine  nature,  répulsive  par  exemple  sur 
tous  les  points  de  la  face  de  l'aimant  compris  entre  les  deux 
pôles,  elle  est  d’une  nature  contraire  (attractive  dans  ce  cas 
sur  les  points  de  celte  même  face  situés  au  delà  des  pôles, 
qui,  comme  on  le  sait,  ne  sont  jamais  aux  extrémités  mêmes. 
Le  même  effet  se  présente  en  sens  contraire  sur  la  face  opposer. 
Ainsi  si  le  courant  vertical  est  dirigé  de  bas  en  haut,  il  attire 
tous  ceux  des  points  de  la  face  ouest  de  l'aiguille  qui  sont  situes 
entre  les  deux  pôles,  et  repousse  ceux  qui  sont  situés  au  delà; 
il  attire  au  contraire  tous  les  points  de  la  face  est  situés  entre 
les  pôles,  et  repousse  tous  ceux  qui  sont  situés  au  delà.  Une  ms- 
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niere  commode  et  élégante  de  mettre  en  évidence  ce  genre  d’ac- 
tion consiste  à présenter  à l'anneau  flottant  de  M.  G.  de  la  Rive, 
et  parallèlement  à son  plan,  une  des  faces  latérales  d’un  barreau 
aimanté,  en  ayant  soin  que  le  centre  de  l’anneau  soit  plus  près 
de  l une  des  extrémités  que  du  milieu  du  barreau.  On  voit  alors 
l’anneau  glisser  le  long  de  la  face  de  l’aimant  en  appuyant 
contre  elle  ses  deux  côtés  verticaux,  et  dès  que  l’un  d’eux  a dé- 
passé le  bout  du  barreau,  l’anneau  lui-mème  tourne  en  décri- 
vant un  angle  de  90°,  et  remonte  comme  précédemment  jus- 
qu'au milieu  de  l’aimant.  Ainsi,  quoique  dans  l’un  des  côtés 
verticaux  de  l’anneau  les  courants  soient  dirigés  dans  un  sens 
contraire  à celui  qu’ils  ont  dans  l’autre,  ils  sont  attirés  l’un  et 
l’autre  par  des  points  de  la  même  face  de  l’aimant,  situés,  il  est 
vrai,  de  deux  côtés  différents  du  pôle. 

Les  effets  que  nous  venons  de  décrire,  découverts  et  étudiés 
par  Faraday  et  par  M.  de  la  Rive,  parurent  d’abord  très-con- 
traires à la  théorie  d’Ampère  sur  la  nature  des  aimants;  car, 
suivant  celte  théorie,  les  courants  électriques  dont  l'assem- 
blage compose  un  aimant  auraient  dû  avoir  tous  la  même  di- 
rection sur  la  même  face  d’un  barreau  aimanté,  et  par  consé- 
quent n’auraient  pu  exercer  des  actions  contraires  selon  qu’ils 
auraient  été  situés  entre  les  deux  pôles  ou  au  delà  des  pôles. 
Fnlin  comment  expliquer  la  nullité  d’aclion  aux  pôles  eux- 
mêmes? 

Les  objections  que  nous  venons  de  signaler  n’arrêtèrent  point 
Ampère;  il  parvint  à les  surmonter  toutes,  et  à établir  sa  théorie 
sur  des  bases  assez  solides  pour  qu’elle  soit  actuellement  géné- 
ralement admise.  11  partit  du  principe  que  les  courants  électri- 
ques auxquels,  suivant  lui,  les  aimants  doivent  leurs  propriétés 
sont  moléculaires,  c’est-à-dire  qu’ils  circulent  autour  de  chaque 
particule.  Ces  courants  électriques  préexistent  dans  tous  les 
corps  magnétiques,  même  avant  qu’ils  soient  aimantés;  seule- 
ment ils  sont  disposés  d’une  manière  irrégulière,  et  telle  qu’ils 
se  neutralisent  les  uns  les  autres.  L’aimantation  est  l’opération 
par  laquelle  on  leur  imprime  une  direction  commune,  d’où  ré- 
sulte que  la  succession  des  portions  extérieures  des  courants 
moléculaires,  qui  sont  tous  dirigés  dans  le  même  sens,  constitue 
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un  courant  fini  autour  île  l’aimant , tandis  que  les  portions  in- 
térieures sont  neutralisées  par  les  extérieures,  dirigées  en  sens 
contraire  de  la  couche  moléculaire  suivante.  11  faut,  pour  bien 
suivre  ces  effets,  décomposer  l’aimant  en  couches  concentriques 
et  semblables.  La  fig.  97  représente  la  section  d’un  aimant  cy- 
lindrique dans  cette  hypothèse.  On  voit,  en  effet,  que  tous  les 
courants  moléculaires  intérieurs  se  neutralisent  ; il  ne  reste  que 
les  extérieurs.  La  direction  imprimée  aux  courants  par  l'aiman- 
tation se  maintient  dans  les  corps  (pii  sont  doués  de  la  force 
coercitive  et  cesse  dans  les  autres,  tels  que  le  fer  doux,  dès  que 


Fig.  97. 


la  force  qui  l’a  déterminée  vient  à cesser,  parce  qn’alors  tous 
les  courants  moléculaires,  libres  d’obéir  à leur  action  mutuelle, 
prennent  la  position  relative  qui  produit  l’équilibre  ou  la  neu- 
tralisation de  tout  effet  extérieur. 

Nous  verrons  à la  fin  de  ce  chapitre,  dans  un  paragraphe 
spécial,  comment,  grâce  aux  travaux  d' Ampère,  complétés  par 
ceux  de  Savary  et  de  Weber,  cette  hypothèse  sur  la  constitution 
des  aimants  peut  rendre  compte  de  tous  les  effets  de  l'action  mu- 
tuelle des  aimants  et  des  courants,  et  des  aimants  les  uns  sur  les 
autres,  ainsi  que  des  anomalies  apparentes  que  nous  venons  de 
signaler. 

§ 4.  Pk^nom^an  dp  rotation  continue  résultant  de  l'action 
mutuelle  de*  aimanta  el  de*  rourent»,  et  de*  courant*  Ira 
un*  *ur  le*  antre*. 

En  observant  attentivement  l’action  contraire  qu'exercent  sur 
un  courant  vertical  mobile,  soit  les  parties  correspondante*  d'un 
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aimant  prises  sur  ses  deux  faces  opposées,  soit  les  points  qui, 
situés  sur  la  même  face,  sont  d’un  côté  différent  de  l’un  ou 
l’autre  pôle,  M.  Faraday  en  avait  conclu  que,  si  le  courant 

pouvait  tourner  librement  autour  __  - — 

du  pôle,  il  exécuterait  un  mouve-  -c  ^ — o — 4—- 

* C S O O N O 

ment  de  rotation  continue  (flg.  98),  k v ■* 

mouvement  qu’il  est  parvenu  à réa-  98- 

liser.  Pour  l’obtenir  d’une  manière  prononcée,  il  faut  pla- 
cer un  aimant  cylindrique  au  centre  d’une  capsule  remplie 
de  mercure,  en  ayant  soin  que  la  surface  de  ce  liquide  soit 
un  peu  au-dessous  du  pôle  de  l'aimant  ; puis  on  fait  partir  d’un 
axe  mobile,  lixé  verticalement  au  moyen  de  deux  pointes  entre 
le  sommet  de  l’aimant  et  une  pièce  d’acier  tenant  à un  support 
mélaltique,  un  fil  mince  de  laiton  recourbé  en  équerre,  et  doD* 
la  portion  verticale  se  termine  en  une  pointe  line  plongeant  lé- 
gèrement dans  le  mercure,  de  manière  à effleurer  à peine  sa 
surface  (bg.  99).  Un  courant  voltaïque  est  transmis  à travers 


Fig.  99. 

ce  conducteur  mobile  nu  moyen  du  mercure  d'une  part  et  du 
support  métallique  de  l’autre.  Aussitôt  on  voit  le  iil  se  mettre 
en  mouvement  et  tourner  rapidement  autour  de  l'aimant.  Le 
sens  de  la  rotation  dépend  à la  fois  de  la  direction  du  courant  et 
de  la  nature  du  pôle  de  l'aimant  autour  duquel  celle  rotation  a 
lieu.  Si  l'on  change  à la  fois  le  pôle  et  la  direction  du  courant, 
le  sens  de  la  rotation  reste  le  tpême;  pour  qu'il  change,  il  ne 
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faut  faire  varier  en  même  temps  que  l'une  ou  l’autre  des  deux 

circonstances. 

M.  Faraday  réussit  également  à déterminer  un  mouvement 

J continu  de  rotation  dans  un  aimant  sous  l'influence 
d’un  courant,  en  faisant  plonger  verticalement  dans 
un  vase  rempli  de  mercure , au  moyen  d’un  lest  en 
platine,  un  petit  barreau  aimanté  dont  le  sommet 
seul  apparaissait  au-dessus  du  liquide  (fig.  100; . l'ne 
tige  métallique  communiquant  avec  l’un  des  pôles  d# 
Fig.  too.  la  pile  aboutissait  verticalement  au  centre  de  la  sur- 
face du  mercure,  qui  elle-même  était  mise,  par  un  point  de  sa 
circonférence,  eu  communication  avec  l’autre  pôle.  Aussitôt  que 
le  courant  était  établi,  l’aimant  se  mettait  à tourner  autour 
d’une  ligne  droite  formée  par  le  prolongement  de  la  tige  veni- 
cale  au-dessous  de  la  surface  du  mercure.  Il  faut  observer 
qu’ici  ce  n’est  pas  un  cylindre,  mais  un  cône  que  décrit  l’ai- 
mant, vu  que  son  extrémité  inférieure  se  place  sur  l’axe  de  ro- 
tation et  y reste,  pendant  que  son  extrémité  supérieure  décrit 
un  cercle  autour  du  point  où  le  conducteur  vertical  touche  la 
surface  du  mercure.  Le  sens  du  mouvement  dépend  ici , comme 
dans  le  cas  précédent,  et  de  la  direction  du  courant,  et  de  celui 
des  deux  pôles  magnétiques  qui  se  trouve  au  haut  de  l’aimant. 

Dans  cette  expérience,  comme  dans  la  précédente,  la  rotation 
va  en  s’accélérant  jusqu’à  un  certain  point  auquel  sa  vitesse 
devient  uniforme,  ce  qui  est  dù  à la  résistance  qu’oppose  le 
mercure  à l’effet  de  la  force  accélératrice  qui  produit  le  mouve- 
ment. 

Les  expériences  de  Faraday  semblèrent,  au  moment  où  elles 
furent  faites,  inconciliables  avec  les  idées  d’ Ampère;  mais  ce 
savant  n’avait  pas  encore  fait  connaître  à cette  époque  sa  loi 
des  courants  angulaires,  au  moyen  de  laquelle  il  parvint  bien- 
tôt à expliquer  facilement  les  phénomènes  observés  par  Fara- 
day, en  les  complétant  par  d’autres  non  moins  curieux.  Puis, 
pour  ajouter  une  preuve  expérimentale  à la  démonstration 
théorique  qu’il  avait  donnée  que  tous  ces  faits  n’étaient  point 
contraires  à son  hypothèse  sur  la  nature  des  aimants,  il  les  re- 
produisit tous,  en  remplaçant  les  aimants  par  des  hélices  ou 
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cylindres  électro- dynamiques,  soit  assemblages  de  courants 
électriques  circulaires  parallèles. 

Pour  bien  comprendre  comment  une  attraction  ou  une  ré- 
pulsion entre  des  courants  peut  donner  lieu  à une  action  rota- 
toire, il  faut  partir  de  la  distinction  qu’ Ampère  a établie  entre 
les  courants  fermes  et  les  courants  ouverts.  Un  courant  fermé  est 
celui  qui  partant  d'un  point  revient  àce  même  point  aprèsavoir  dé- 
crit une  figure  d'une  forme  quelconque  peu  importe  cette  forme) . 

11  n’est  pas  nécessaire,  pour  qu’un  courant  soit  fermé,  que 
le  circuit  tout  entier,  y compris  la  pile,  en  fasse  partie,  comme 
cela  a lieu  dans  les  flotteurs.  Il  est  également  fermé  dans  les 
conducteurs  mobiles  dont  l'une  des  extrémités  part  d’un  point, 
tandis  que  l’autre  revient  à un  point  très-voisin,  situé  par  rap- 
port au  premier  de  telle  façon  que  lè  mouvement  puisse  avoir 
lieu  autour  d’une  ligne  passant 
par  ces  deux  points  et  qui  serve 
d’axe  de  rotation  (fig.  101).  Il  est 
encore  fermé  dans  une  hélice  dont 
l'un  des  bouts  communique  avec 
l'un  des  pôles  de  la  pile  et  l'autre 
bout  avec  l’autre  pôle.  Enfin  les 
courants  qui  composent  un  aimant,  dans  la  théorie  de  M.  Am- 
père, sont  tous  nécessairement  des  courants  fermés. 

Un  courant  ouvert  est  un  courant  qui  traverse  un  conducteur 
mobile  dont  l’une  des  extrémités  ne  revient  pas,  ni  au  point  où 
se  trouve  l’autre,  ni  à un  point  situé  sur  le  même  axe.  Ainsi, 
dans  les  expériences  de  Faraday  que  nous  avons  décrites,  le 
courant  mobile  qui,  partant  de  l’axe  de  rotation,  se  termine  à un 
point  de  la  surface  du  mercure  plus  ou  moins  distant  de  cel 
axe,  est  un  courant  ouvert,  tandis  qu’il  serait  fermé  si  le  conduc- 
teur mobile  partant  de  l’axe  y revenait,  quelles  que  fussent,  du 
reste,  la  forme  et  la  longueur  de  son  contour.  Le  circuit  d’un 
courant  ouvert  doit  nécessairement  renfermer  un  liquide;  ce 
conducteur  liquide  est  ordinairement  du  mercure,  quelquefois 
de  l’eau  acidulée;  il  est  vrai  qu'on  pourrait  supposer  que  le 
conducteur  mobile  pût  simplement  glisser  par  sa  pointe  sur  la 
surface  d’une  plaque  métallique,  d’où  résulterait  une  communi- 
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cation  suffisante  pour  que  le  courant  fitt  transmis.  Mais  en  pra- 
tique le  frottement  serait  beaucoup  trop  considérable  pour  que 
le  mouvement  put  avoir  lieu  librement,  et  si  l’on  employait  des 
courauts  assez  puissants  pour  surmonter  cette  résistance,  la 
pointe  métallique  risquerait  dans  son  point  de  contact  avec  la 
plaque  d’étre  fortement  altérée  par  l’effet  combiné  du  frotte- 
ment et  de  la  haute  température  que  le  passage  de  l'électricité 
détermine. 

Pour  que  l'actiou  d’un  aimant  ou  d’un  courant  fermé  puisse 
déterminer  un  mouvement  de  rotation  continu  sur  un  courant 
mobile,  il  faut  que  ce  dernier  soit  ouvert  ; s’il  est  fermé,  il  ne 
peut  éprouver  qu’une  attraction  ou  une  répulsion,  et  par  consé- 
quent un  changement  de  direction.  Ce  résultat,  auquel  le  calcul 
a conduit  Ampère,  a été  .complètement  confirmé  par  l’expé- 
rience; et  il  a été  facile  de  démontrer  que  tous  les  faits  qui  lui 
semblent  contraires  proviennent  de  ce  qu'il  y a des  courants 
ouverts  dans  les  expériences  qui  établissent  ces  faits.  S’il  n’y  eu 
a pas,  il  n'y  a pas  de  rotation  continue.  Ainsi  deux  aimants 
qui  sont  chacun  un  assemblage  de  courants  fermés  ne  peuvent 
produire,  par  leur  action  mutuelle,  de  mouvement  continu  de 
rotation,  et  si  dans  la  seconde  expérience  de  Faraday  nous 
voyons  un  aimant  tourner  sous  l’action  d’un  courant  qui  semble 
fermé,  il  ne  faut  pas  oublier  qu’il  y a dans  le  circuit  du  mer- 
cure, et  qu'il  en  résulte  un  courant  ouvert. 

Voyons  donc  maintenant  comment  la  théorie  d’Ampère  ou 
plutôt  les  lois  qu’il  a établies  rendent  parfaitement  compte  Je 
la  production  d’un  mouvement  continu  de  rotation,  par  l'action 
mutuelle  d’un  courant  fermé  et  d'un  courant  ouvert. 

Examinons  d’abord  l'action  d'un  courant  rectiligne  indéfini 
sur  un  courant  également  rectiligne,  mais  ne  pouvant  chemi- 
ner que  parallèlement  à lui-même.  Il  est  évident,  d’après  la  loi 
des  courants  angulaires,  que,  quel  que  soit  l’angle  que  fasse  le 
courant  mobile  avec  le  fixe,  aussi  bien  quand  il  est  dans  le 
même  plan  que  que  lorsqu'il  est  dans  un  plan  différent,  l'action 
combinée  des  deux  portions  du  courant  fixe  situées  des  deui 
côtés  opposés  du  sommet  de  l’angle,  l’une  attractive,  l’autre 
répulsive,  le  fait  constamment  marcher  parallèlement  à lui- 
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même.  Le  sens  dans  lequel  il  marche  dépend  de  sa  direction  re- 
lativement à celle  du  courant  fixe;  il  avance  toujours  dans  l’an- 
gle dont  les  côtés  sont  formés  par  les  courants  qui  sont  dirigés 
tous  les  deux  vers  le  sommet  de  l’angle  ou  qui  tous  les  deux  en 
divergent;  tandis  qu’il  fuit  l'angle  dont  l’un  des  côtés  est  formé 
par  le  courant  qui  converge  vers  le  sommet,  l’autre  par 
celui  qui  en  diverge.  C'est  une  conséquence  de  l'attraction  qui 
a lieu  dans  le  premier  cas,  et  de  le  répulsion  qui  a lieu  dans 
le  second.  On  peut  vérifier  ce  résultat  par  une  expérience 
directe,  en  suspendant  un  fil  métallique  horizontal  tenu 
par  deux  liges  de  verre  placées  verticalement  à ses  deux  ex- 
trémités , de  façon  qu'il  ne  puisse  se  mouvoir  que  paral- 
lèlement à lui-même,  en  avant  ou  en  arrière.  Ou  le  met  dans  le 
circuit  voltaïque  au  moyen  de  deux  cellules  longitudinales  en 
terre  remplies  de  mercure,  dans  lesquelles  plongent  ses  extré- 
mités légèrement  recourbées.  11  faut  que  les  tiges  verticales  de 
verre  soient  très-longues,  afin  que  le  mouvement  en  avant  ou 
en  arrière  puisse  avoir  une  assez  grande  amplitude,  sans  que  les 
pointes  sortent  du  mercure.  On  approche  de  l'une  des  extrémi- 
tés de  ce  fil,  de  manière  qu'il  fasse  un  angle  quelconque  avec 
lui,  un  conducteur  rectiligne  traversé  par  un  fort  courant,  et 
ou  voit  le  mouvement  du  courant  mobile  s’opérer  tel  que  nous 
l avons  indiqué;  seulement  il  est  très-limité,  la  disposition  de 
l’appareil  empêchant  le  fil  métallique  de  s’avancer  ou  de  se  re- 
culer indéfiniment,  et  l’éloignant  en  même  temps  du  courant 
fixe  par  ce  mouvement  même.  On  emploie  avec  avantage  pour 
conducteur  fixe  un  des  côtés  du  rectangle  formé  par  un  fil  re- 
couvert de  soie  replié  plusieurs  fois  autour  d'un  cadre;  le  cou- 
rant se  trouve,  par  l'effet  de  cette  multiplication,  avoir  une  éner- 
gie beaucoup  plus  considérable.  L'expérience  que  nous  venons 
•le  décrire  est  la  confirmation  la  plus  directe  de  la  loi  des  cou- 
rants angulaires. 

lin  mouvement  que  nous  venons  de  produire  au  mouvement 
continu  de  rotation  il  n'y  a qu'un  pas.  En  effet,  fixons  le  con- 
ducteur mobile  par  celle  de  ses  extrémités  qui  est  la  plus  éloi- 
gnée du  conducteur  fixe,  de  manière  qu'il  puisse  décrire  un 
cercle  autour  de  cette  extrémité;  en  même  temps  faisous  plon- 
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ger  son  extrémité  mobile  dans  un  canal  circulaire  rempli  de 
mercure  et  d’un  rayon  égal  par  conséquent  à la  longueur  du  fil; 
replions  le  conducteur  fixe  en  forme  de  cercle  autour  et  très-prés 
de  ce  canal;  enfin,  faisons  passer  un  courant  à travers  tous  ces 
conducteurs  : on  voit  alors  le  courant  mobile  décrire,  d’un  mou- 
vement continu  de  rotation,  un  cercle  autour  de  son  point  d’at- 
tache. En  effet,  dans  quelque  position  qu’on  prenne  le  courant 
mobile,  si  on  examine  l’action  qu’exerce  sur  lui  la  partie  la 
plus  voisine  du  courant  fixe  qui,  quoiqu’étanl  un  arc  de  cer- 
cle, peut  être  considérée  sans  erreur  sensible  comme  une  ligne 
droite  tangente  à l’arc,  on  trouve  qu’il  est  poussé  constamment 
dans  le  même  sens  par  les  actions  combinées  attractive  et  ré- 
pulsive des  deux  parties  de  cet  arc,  qui  sont  situées  des  deui 
côtés  du  sommet  de  l’angle  qu’il  forme  avec  lui.  La  figure  102, 
dans  laquelle  le  courant  fini  est  polygonal  au  lieu  d’être  circu- 
laire et  dans  laquelle  le  courant  mo- 
bile occupe  successivement  diverses 
positions,  démontre  d’une  manière 
évidente  comment  l’action  des  cou- 
rants angulaires  donne  naissance  à un 
mouvement  continu  de  rotation.  Les 
petites  flèches  avec  plumes  indiquent 
le  sens  du  mouvement  et  celles  sans 
Fig.  toî.  plumes  le  sens  des  courants. 

Pour  rendre  le  mouvement  plus  prononcé,  on  fait  partir  du 
centre  de  rotation,  qui  est  une  pointe  verticale  reposant  sur  le 
fond  d’une  capsule  métallique  remplie  de  mercure,  afin  de  pou- 
voir établir  la  communication  avec  la  pile,  deux  ou  un  plus 
grand  nombre  de  fils  métalliques  semblables  à celui  dont  nous 
venons  d’analyser  le  mouvement,  et  dont  l’extrémité  libre  est 
également  recourbée  verticalement,  de  manière  à plonger  légè- 
rement dans  le  mercure  du  canal  circulaire  destiné  à permettre 
la  transmission  du  courant  '.  On  a soin  également  de  prendre 
pour  conducteur  fixe  un  fil  de  métal  recouvert  de  soie  et  de 
lui  faire  faire  plusieurs  révolutions  autour  du  canal  circu- 
laire, afin  d’agir  ainsi  par  la  multiplication  du  courant  fixe  avec 
plus  d’énergie  sur  les  courants  mobiles  dirigés  tous  de  même, 
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«avoir,  du  centre  à la  circonférence  ou  de  la  circonférence  au 
centre,  et  dont  par  conséquent  le  mouvement  s’opère  pour  tous 
dans  le  même  sens.  La  figure  103  re- 
présente un  appareil  dans  lequel  on  a 
remplacé  le  mercure  par  de  l'eau 
acidulée,  placée  dans  un  canal  circu- 
laire de  cuivre  ; les  petites  branches 
verticales  du  conducteur  mobile  sont 
toutes  fixées  à un  cercle  vertical  de  cuivre  très-mince  qui  plonge 
dans  le  liquide  ; un  ruban  de  cuivre  recouvert  de  soie,  et  qui  fait 
plusieurs  circonvolutions  autour  du  canal  circulaire,  rend 
le  courant  fixe. 

On  peut,  au  courant  horizontal  mobile,  en  substituer  un  ver- 
tical disposé  comme  dans  la  première  expérience  de  Faraday 
fig.  104).  Ce  courant,  il  est  vrai,  n’est  pas  dans  le  même  plan 


Fig.  103. 


que  le  courant  fixe  circulaire  qui  est  dans  le  plan  horizontal, 
mais  la  loi  des  courants  angulaires  n’en  subsiste  pas  moins 
entre  eux,  et  le  courant  vertical  éprouve  par  l’action  de  ce  cou- 
rant extérieur  un  mouvement  continu  de  rotation.  Au  lieu  d’un 
cercle  ou  d'un  cylindre,  le  courant  mobile  peut  décrire  égale- 
ment un  cône  d'un  angle  quelconque  autour  de  l’axe  de  rota- 
tion; car  l’action  des  courants  l’un  sur  l’autre  demeure  la 
même,  quel  que  soit  le  plan  dans  lequel  ils  se  trouvent.  Quant 
au  sens  de  la  rotation,  il  dépend  de  la  direction  relative  des  cou- 
t.  16 
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rantsdans  les  deux  conducteurs;  il  faut,  pour  le  changer,  chan- 
ger cette  direction  dans  l’un  et  non  dans  l’autre  ; c'est  ce  qu'il  est 
facile  de  comprendre  en  ne  perdant  pas  de  vue  la  loi,  et  ce  qu'il  est 
facile  d’opérer  par  une  disposition  convenable  des  conducteurs. 

On  peut  également  agir  sur  le  courant  vertical  mobile  par 
des  courants  circulaires  fixes  placés  intérieurement,  et  non  plus 
extérieurement  au  cylindre  qu'il  décrit  ; il  suffit  pour  cela  de 
substituer  à l’aimant,  dans  la  première  expérience  de  Faraday 
(lig.  99),  un  fil  tourné  en  hélice  autour  d’un  cylindre  de  bois 
ou  de  cire,  en  avant  soin  de  prendre  du  fil  métallique  recou- 
vert de  soie,  afin  que  les  spires  de  l'hélice  soient  bien  isolées  les 
unes  des  autres.  Aussitôt  qu'un  courant  est  transmis  à travers 
ce  fil,  le  courant  mobile  exécute  un  mouvement  de  rotation  par- 
faitement semblable  à celui  qu’il  exécutait  autour  de  l’ai- 
mant. Pour  en  changer  le  sens,  il  faut  changer  la  direction 
du  courant  dans  un  seulement  des  deux  conducteurs.  Cette 
dernière  expérience,  en  prouvant  qu’un  cylindre  électro-dyna- 
mique produit  exactement  le  même  effet  qu’un  aimant,  est  une 
nouvelle  confirmation  de  la  théorie  d’ Ampère  sur  la  consti- 
tution des  aimants. 

La  seconde  expérience  de  Faraday,  celle  dans  laquelle  un  ai- 
mant plongé  verticalement  dans  le  mercure  éprouve  une  rota- 
tion autour  d’un  courant  vertical,  sembla  d’abord  contraire  au 
principe  d’ Ampère,  que  l’action  mutuelle  de  deux  courants 
fermés  ne  peut  donner  naissance  à un  mouvement  continu  de 
rotation.  Mais  Ampère  a fait  voir  que  le  phénomène  n'était 
point  dû  à l’action  du  courant  vertical  sur  l’aimant  mobile, 
mais  bien  à celle  des  courants  horizontaux  qui  se  propagent  sur 
la  surface  du  mercure,  du  centre  où  aboutit  l'extrémité  infé- 
rieure du  conducteur  vertical,  à la  circonférence  où  se  trouve 
un  anneau  métallique  au  moyen  duquel  le  circuit  voltaïque  est 
complété'.  Ces  courants,  qui  vont  tous  dans  le  même  sens  les 
uns  à l’égard  des  autres,  se  trouvent  par  conséquent  avoir  la 
même  direction  que  ceux  qui  sont  situés  sur  une  même  face  de 


1 Pour  faciliter  le  mouvement  de  rotation  en  diminuant  le  frottement,  U «l 
bon  que  la  partie  recourbée  des  branches  métallique»  qui  plonge  dan»  le  mercure 
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l'aimant,  et  une  direction  contraire  à ceux  qui  sont  sur  la  face 
opposée  (fig.  100).  Il  en  résulte  que  leur  double  elTet,  attractif 
sur  une  face  et  répulsif  sur  l'autre,  concourt  à imprimer  con- 
stamment à l’aimant  un  mouvement  dans  le  sens  de  la  face 
attirée.  La  constitution  liquide  du  conducteur  qui  transmet  les 
courants  permet  à l’aimant  de  les  interrompre  là  même  où  il 
passe,  d’où  il  résulte  que  le  circuit  est  en  fait  un  circuit  ouvert 
et  non  un  circuit  fermé,  et  que  ce  cas  rentre  bien  dans  la  règle 
générale  posée  par  Ampère.  Il  est  bon  de  recouvrir  l’aimant 
d'une  couche  mince  de  cire  ou  de  gomme  laque,  afin  que  les 
courants  ne  le  traversent  point. 

Toutefois,  il  est  possible  d'obtenir  un  mouvement  de  rota- 
tion en  obligeant  un  courant  de  traverser  un 
aimant.  Il  faut  pour  cela  que  le  courant  qui  a 
pénétré  dans  l’aimant,  n'importe  comment,  en 
sorte  dans  une  direction  perpendiculaire  à sa 
surface.  Alors  l’action  de  ce  courant  sur  les  deux 
portions  du  courant  de  l'aimant,  séparées  par 
le  point  d'où  il  sort,  détermine  un  mouvemeut 
rapide  de  rotation  du  barreau  aimanté  sur  son 
axe,  ainsi  que  cela  doit  résulter  de  la  loi  des 
courants  angulaires.  Pour  faire  cette  expé-  Fig  >05. 
rience,  il  faut  (fig.  1 05;  faire  aboutir  l’extrémité  du  conducteur 
fixe  vertical  sur  le  sommet  de  l'aimant  qui,  au 
moyen  de  son  lest  en  platine,  se  tient  verticale- 
ment dans  le  mercure  ; une  petite  coupe  en 
acier  vissée  au  haut  et  pleine  de  mercure  sert  à 
faciliter  la  transmission  du  coûtant,  qui,  après 
avoir  pénétré  du  conducteur  dans  l'aimant,  en 
sort  pour  entrer  dans  le  mercure  et  rayonner 
vers  la  circonférence  du  vase.  Le  sens  du  mou- 
vement de  rotation  dépend  de  celui  du  courant 
seulement,  puisque  les  courants  de  l'aimant  ne 
changent  pas  de  direction.  On  peut  (fig.  106), 
pour  éviter  l’emploi  d’un  vase  rempli  de  mer-  Fig.  <og 

Mit  en  platine , et  de  recouvrir  le  mercure  d’une  légire  couche  d’acide  nitrique 
étendu. 
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cure,  souder  au  milieu  d’un  barreau  aimanté,  et  perpendiculai- 
rement à l’une  de  ses  faces,  un  fil  métallique  qui,  recourbé 
verticalement  à son  extrémité , plonge  par  la  pointe  qui  la  ter- 
mine dans  un  canal  annulaire  rempli  de  mercure.  Le  bar- 
reau aimanté  est  appointi  à ses  deux  extrémités  et  est  fixé 
verticalement  entre  ses  deux  pointes  de  manière  à pouvoir 
tourner  librement.  De  son  extrémité  inférieure  part  un  se- 
cond fil  conducteur  semblable  au  premier , et  plongeant 
comme  lui  par  son  extrémité  recourbée  dans  le  mercure  d'un 
canal  annulaire.  Le  courant  est  transmis  à travers  l'aimant 
au  moyen  de  ces  deux  canaux  et  des  deux  fils  qui  y abou- 
tissent. Cette  disposition  de  l’expérience  est  très-préférable  à 
la  précédente,  en  ce  qu’elle  permet  l’emploi  d’un  barreau  ai- 
manté beaucoup  plus  fort  et  par  conséquent  d’un  courant  plus 
faible.  Quelquefois  on  courbe  le  barreau  au  milieu  de  sa  lon- 
gueur, de  manière  qu’il  présente  deux  parties  verticales  de 
grandeur  égale,  unies  par  une  petite  portion  horizontale  sur 
laquelle  est  vissée  une  coupe  pleine  de  mercure  où  aboutit  un 
conducteur  vertical  destiné  à transmettre  le  courant,  dont  le 
circuit  s’achève,  comme  dans  le  cas  précédent,  au  moyen  d’un  fil 
implanté  perpendiculairement  au  milieu  de  l’aimant,  et  plon- 
geant par  son  extrémité  recourbée  dans 
le  canal  circulaire  plein  de  mercure 
(fig.  107).  11  n’est  pas  alors  nécessaire 
d’avoir  un  second  fil  dans  la  partie  infé- 
rieure. La  rotation  de  l’aimant  a lieu  de  la 
même  manière  autour  d’un  axe  qui  passe 
par  la  pointe  sur  laquelle  repose  la  face 
inférieure  de  la  partie  horizontale  du  bar- 
reau, de  manière  que  celui-ci  soit  en  équi- 
libre. La  figure  fait  facilement  com- 
prendre la  manière  dont  l’appareil  est 
disposé. 

Le  sens  du  mouvement  varie  dans  ces  diverses  expériences  avec 
la  direction  du  courant,  etselon  que  le  pôle  nord  de  l'aimant  est  en 
haut  ou  en  bas.  Il  ne  faut  pas  croire  que  dans  la  dernière  la  ro- 
tation soit  due,  comme  quelques  physiciens  l’ont  prétendu,  à 
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l'action  du  courant  vertical  fixe  sur  le  pôle  de  l'aimant,  qui  au- 
rait la  tendance  de  tourner  autour  de  lui.  En  effet,  si  cela  était, 
•*n  prolongeant  ce  courant  au-dessous  du  point  d’appui,  il  de- 
trait  agir  sur  la  seconde  moitié  de  l'aimant  et  sur  sou  pôle  in- 
ferieur en  sens  contraire  de  l’action  qu’il  exerce  au-dessus, 
puisque  l’un  des  pôles  tend  à tourner  autour  du  même  courant 
dans  une  direction  contraire  à celle  de  la  rotation  de  l’autre;  il 
devrait  donc  en  résulter  qu’il  n’y  aurait  dans  ce  cas  aucun 
mouvement,  les  deux  effets  de  rotation  se  neutralisant.  Or,  la 
rotation  a lieu  aussi  bien  dans  ce  cas  que  dans  le  précédent, 
preuve  qu'elle  n’est  pas  due  à la  cause  que  nous  venons  d’indi- 
quer, mais  bien  à celle  que  nous  lui  avions  précédemment  as- 
jignée.  Le  phénomène  de  la  rotation  n’est  pas  dit  uon  plus, 

« omine  on  l’a  dit  par  erreur,  à l’action  sur  l'aimant  des  portions 
de  courant  qui  le  traversent  ou  qui  traversent  les  fils  conduc- 
teurs unis  à l’aimant  et  se  mouvant  avec  lui.  En  effet,  comment 
un  système  solide  pourrait-il  être  mis  en  mouvement  par  une 
force  émauant  d'une  partie  même  du  système  et  liée  d’uue  ma- 
nière indissoluble  avec  lui?  L'actionne  peut  provenir  que  d’une 
partie  du  courant  indépendante  du  système  qui  se  meut;  cette 
partie  est  lu  portion  du  circuit  qui  n’est  pas  liée  à l'aimant  mis 
en  rotation,  et  qui  se  trouve  par  conséquent  indépendante  du 
système  en  mouvement.  Ce  genre  d'action,  passablement  com- 
pliqué, a été  cependant  calculé  comme  les  autres  par  M.  Ampère 
d'uue  manière  parfaitement  rigoureuse. 

Ce  physicien,  qui  le  premier  a obtenu  la  rotation  d'un  aimant 
sur  son  axe,  y avait  été  conduit  par  uue  expérience  curieuse  de 
Savary,  destinée  à montrer  l'action  des  courants  angulaires,  et 
que  nous  décrirons  encore.  L'n  fil  de  métal  roulé  en  spirale 
plate  se  termine  en  dedans  perpendiculairement  au  plan  de  la 
-pirale,  et  son  extrémité  recourbée  plonge  dans  un  godet  plein 
4e  mercure.  La  spirale  elle-même  plonge  dans  un  vase  circu- 
laire plein  d'eau  acidulée,  dont  la  paroi  communique  avec  l’un 
4e<  pôles  de  la  pile,  tandis  que  l’autre  est  mis  eu  communica- 
tion avec  le  godet  de  mercure.  L'appareil  est  disposé  de  façon 
que  la  tige  verticale  qui  porte  le  godet  traverse,  tout  eu  étant 
•*>!«  par  un  tube  de  verre,  le  centre  du  vase  de  cuivre;  il  eu 
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résulte  que  la  tige  qui  porte  la  spirale,  et  par  conséquent  la 
spirale  elle-même,  peut  tourner  librement  dans  tous  les  sens 
autour  de  l'axe  central  Hig.  108'  . Aussitôt  les  courants  qui  sor- 


tent ou  pénètrent  par  les  différents  points  du  fil  en  spirale,  et 
traversent  le  liquide  en  rayonnant,  exercent  sur  les  courants 
qui  circulent  dans  le  fil  lui-même  une  action  déterminant  un 
mouvement  de  rotation  de  la  spirale  autour  de  la  tige  verticale, 
conformément  à la  loi  des  courants  angulaires.  Selon  que  la 
spirale  est  tournée  smislrorsvm  ou  derfrorsum , le  mouvement  a 
lieu  dans  un  sens  ou  dans  l’autre,  vu  qu’il  résulte  de  cette  dif- 
férence un  changement  dans  le  sens  relatif  des  courants  de  la 
spirale  et  de  ceux  du  liquide. 

On  a beaucoup  varié  les  appareils  destinés  à produire  les  phé- 
nomènes de  rotation  électro-dynamique.  L’un  des  plus  élégants 
êst  celui  imaginé  par  M.  Marsh  (fig.  109),  et  qui  consiste  en  un 


Fig.  409. 

élément  de  pile,  composé  d’un  vase  annulaire  de  cuivre,  formé 
de  deux  cylindres  concentriques,  dans  lequel  est  placé  le  liquide 
conducteur,  où  plonge  un  cylindre  de  zinc.  Uue  espèce  de  potence, 
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faite  avec  deux  tiges  verticales  eu  métal,  réunies  par  uneautre  en 

forme  d’arc  de  cercle,  munie  d’une  pointe  dans  son  milieu,  part 
du  cylindre  intérieur  de  cuivre  et  sert  à suspendre  le  vase  tout 
tôlier  au-dessus  d'un  aimant  vertical  placé  dans  l'axe  de  l’ap- 
pareil; une  potence  semblable  part  du  cylindre  de  zinc  et  sert 
de  même  à le  suspendre;  la  pointe  de  sa  traverse  horizontale 
repose  au  fondd’un  petit  godet  rempli  de  mercure,  qui  se  trouve 
lui-tnémt  sur  la  traverse  de  la  potence  du  vase  de  cuivre  clau- 
dessus  de  sa  pointe.  C’est  par  là  que  se  fait  la  communication 
métallique  nécessaire  entre  te  zinc  et  le  cuivre  du  cou  [de. 
Lorsque  l’appareil  est  ainsi  disposé,  on  voit  les  deux  potences,  et 
par  conséquent  les  cylindres  auxquels  elles  sont  liées,  prendre, 
mais  dans  des  sens  contraires,  un  mouvement  île  rotation  au- 
tour de  l’aimant  central.  Il  est  facile  de  voir  qu’en  effet  le 
courant  chemine  en  sens  opposé  dans  chacune  d’elles  ’. 

Davy  a observé  que  lorsqu  on  approche  le  pôle  d’un  fort 
aimant,  d’une  masse  de  mercure  traversée  par  des  courants 
électriques,  cm  détermine  une  rotation  rapide  de  ce  métal  autour 
du  cond  ucteur  solide  qu'on  y plonge  pour  transmettre  le  cou- 
rant. L'expérience  réussit  bien  avec  l’appareil  qui  sert  à démon- 
trer le  soulèvement  de  deux  petits  .cônes  de  mercure  au-dessus 
des  pointes  métalliques  qui  communiquent  avoc  les  pôles  d’une 
pde.  Le  sens  de  la  rotation  dépend  île  celui  du  courant,  ainsi 
que  du  pôle  de  l’aimant  qu’on  approche  du  mercure.  Le  phé- 
nomène est  dû  à l’action,  qu 'exerce  l’aimant  sur  les  courants 
qui,  parlant  de  la  pointe  métallique  plongée  dans  le  mercure, 
se  disséminent  sur  la  surface  de  ce  métal  conducteur  éminem- 
ment mobile.  M.  Poggendortf,  qui  a fait  une  étude  spéciale  de 
la  rotation  du  mercure,  a remarqué  que,  lorsqu'elle  a lieu  pen- 
dant un  certain  temps,  elle  se  ralentit  et  cesse  tout  à lait.  Cet 
effet  parait  provenir  de  l’oxydation  du  mercure  qui  est  facilitée 
par  son  mouvement,  et  qui,  une  fois  qu  elle  a eu  heu  jusqu'à 
un  certain  point,  diminue  la  liquidité  du  métal,  en  le  rendant 
visqueux.  Priestlej  avait  déjà  remarqué  que  la  simple  agitation 

t . 

* En  remplaçant  les  aimants  par  des  électro-aimants  dont  nous  parlerons  dans 
le  chapitre  suivant,  on  augmente  considérablement  l’effet. 
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détermine  au  contact  de  l‘air  une  oxydation  de  ce  métal  qui  «e 
manifeste  par  la  couleur  noirâtre  qu'il  prend  et  par  la  diminu- 
tion de  sa  liquidité.  On  peut  aussi  obtenir  la  rotation  du  mer- 
cure en  entourant  une  capsule  remplie  de  ce  métal  d’un  con- 
ducteur fixe  circulaire  faisant  plusieurs  révolutions  autour  de 
la  capsule  et  traversée  par  un  courant.  On  fait  passer  le  même 
courant  à travers  le  mercure,  en  le  faisant  pénétrer  par  le  centre 
et  en  le  faisant  sortir  par  les  bords  du  disque  mobile  que  forme 
le  liquide.  Cette  expérience  rentre  dans  celle  du  conducteur 
rectiligne  mobile  qui  est  mis  en  rotation  par  l'action  d’un 
courant  extérieur;  ici,  chaque  filet  de  mercure  joue  le  rôle 
de  ce  conducteur  mobile.  Il  faut  seulement,  pour  que  l’expé- 
rience réussisse  bien,  que  le  courant  soit  très-fort,  vu  qu’il  doit 
se  distribuer  sur  toute  la  surface  du  mercure. 

Une  observation  intéressante  est  celle  des  mouvements  rota- 
toires qu’affecte  le  mercure  dans  l’intérieur  d'un  aimant  creux, 
et  de  leur  comparaison  avec  ceux  du  mercure  placé  en  dehors 
de  cet  aimant.  On  met  dans  l’intérieur  d’un  aimant  creux  ver- 
tical, et  fermé  à son  extrémité  inférieure,  une  certaine  quantité 
de  mercure  plus  ou  moins  grande;  le  courant  arrive  par  une 
pointe  métallique  qui  plonge  au  centre  de  la  surface  circulaire 
du  mercure  et  rayonne  du  centre  vers  la  surface  intérieure  de 
l'aimant  creux.  Si  le  niveau  de  la  surface  du  mercure  est  infé- 
rieur au  plan  où  se  trouve  le  pôle  supérieur  de  l’aimant,  la 
rotation  a lieu  dans  le  sens  déterminé  par  la  direction  des  cou- 
rants de  l’aimant;  elle  atteint  son  maximum  de  vitesse  quand 
ce  niveau  coïncide  avec  le  milieu  de  l'aimant.  Si  le  niveau 
coïncide  exactement  avec  le  plan  du  pôle,  la  rotation  est  nulle; 
s'il  est  supérieur  à ce  plan,  elle  a lieu  en  sens  contraire.  Ce 
résultat,  analogue  à celui  que  nous  avons  déjà  mentionné,  de 
l’action  opposée  des  deux  parties  de  la  même  face  d'un  aimant, 
situées  d'un  côté  différent  du  pôle,  tieut,  ainsi  que  nous  l'avons 
déjà  dit,  à la  distribution  particulière  qu’affectent  aux  extré- 
mités des  aimants  les  courants  moléculaires.  Lorsqu’on  fait 
plonger  l'aimant  creux  dans  un  vase  rempli  de  mercure,  en 
ayant  soin  que  le  niveau  du  liquide  extérieur  coïncide  avec  celui 
du  liquide  intérieur,  on  voit,  conformément  à ce  qui  doit  ré- 
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suller  de  la  théorie  d’Ampère,  la  surface  du  mercure  prendre 
eu  dehors  un  mouvement  de  rotation  contraire,  quant  à sa 
direction,  à celui  qu’elle  a en  dedans. 

M.  Poggendorff,  qui  a dernièrement  étudié  avec  soin  les  phé- 
nomènes de  rotation  du  mercure  sous  l’influence  magnétique 
et  électro-dynamique,  a observé  également,  comme  je  l'avais 
fait  déjà  en  1824,  que  le  sens  de  la  rotation  est  diiféreut,  sui- 
vant la  partie  de  l’aimant  avec  laquelle  est  en  contact  la  surface 
du  mercure  qui  transmet  les  courants.  11  a remarqué,  en  parti- 
culier, que  ce  sens  change  suivant  que  la  section  de  l’aimant 
plongé  verticalement  dans  un  vase  plein  de  mercure  est  au- 
dessous  du  pèle.  Si  les  courants  qui,  dans  la  théorie,  constituent 
un  aimant,  étaient  tous  d’une  extrémité  à l’autre  de  l’aimant 
bien  parallèles  entre  eux,  et  dirigés  dans  le  même  sens,  il  ne 
devrait  pas  en  être  ainsi.  En  effet,  avec  une  hélice  électro-dyna- 
mique, la  rotation  s’opère  dans  le  même  sens  d’un  bout  à 
l’autre,  mais  aussi  les  pôles  sont  bien  dans  ces  aimants  élec- 
triques, à leur  extrémité  même,  tandis  que  dans  les  vérita- 
bles aimants  les  pôles  sont,  comme  nous  l’avons  vu,  à une 
petite  distance  des  extrémités.  C'est  cette  même  circonstance 
qui  fait  que,  comme  nous  l'avons  vu,  un  même  courant  exerce 
sur  la  même  face  d’un  aimant  une  action  attractive  ou  répul- 
sive, suivant  qu’il  agit  sur  la  portion  de  l'aimant  située  entre 
les  deux  pôles,  ou  sur  celles  qui  sont  au  delà  de  ces  pôles,  mais 
du  même  côté.  Cette  différence  caractéristique  entre  un  aimant 
et  unehélice  électro-dynamique  tient  très-probablement,  comme 
nous  le  verrons  à la  tin  de  ce  chapitre,  à un  arrangement  parti- 
culier des  courants  moléculaires  aux  extrémités  des  aimants, 
provenant  lui-même  de  l’action  mutuelle  un  peu  complexe 
qu  exercent  ces  courants  les  uns  sur  les  autres,  et  de  la  consti- 
tution moléculaire  de  la  substance  magnétique. 

l'n  tout  autre  genre  de  rotation  est  celui  qu’on  obtient  en  pla- 
çant entre  les  deux  pôles,  rapprochés  d’un  aimant  en  fer  à che- 
val, une  roue  métallique  fixée  verticalement  à un  axe  horizontal 
qui  passe  par  son  centre  et  autour  duquel  elle  peut  tourner 
fig.  110).  Cette  roue  est  tangente,  dans  le  point  le  plus  bas  de 
va  circonférence,  à une  surface  de  mercure  qui  est  mise  en 
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communication  avec  l'un  des  pôles  de  la  pile , tandis  que 
l'autre  communique  au  moyeu  de  l'axe  avec 
le  centre  de  la  roue.  Le  courant  vertical 
est  attiré  par  l'action  combinée  des  deux 
branches  de  l'aimant,  la  roue,  obéissant  à 
cette  attraction,  se  meut;  comme  la  partie  qui 
était  traversée  par  le  courant  cesse  de  l'être 
dès  qu'elle  n’est  plus  verticale,  puisqu'elle 
n'est  plus  alors  tangente  au  mercure,  l'ac- 
tion de  l’aimant  attire  la  nouvelle  partie  de 
Fig.  t io.  la  roue  qui  a remplacé  la  première,  et 
ainsi  de  suite;  d’où  résulte  le  mouvement  continu  de  rotation. 


$ 5.  Action  do  globe  terrestre  sur  les  courants  électriques. 


Nous  avons  déjà  vu , dans  le  premier  paragraphe  de  ce  cha- 
pitre, qu’un  ül  de  métal  plié  en  cercle  ou  en  rectangle,  formant, 
en  un  mot , une  courbe  plane  et  fermée,  se  place,  quand  il  est 
traversé  par  un  courant  et  qu’il  est  mobile  autour  d’un  axe  ver- 
tical , dans  un  plan  perpendiculaire  au  méridien  magnétique, 


et  de  façon  que  le  courant  soit  dirigé  de  l’est  à l'ouest  dan»  sa 
partie  inférieure.  Ampère  a en  outre  découvert  que,  si  le  r»c- 
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tangle  est  mobile  autour  d’un  axe  horizontal,  de  façon  à être 
parfaitement  en  équilibre  dans  toutes  ses  positions  autour  de 
cet  axe,  qu'on  a soin  de  disposer  perpendiculairement  au  méri- 
dien magnétique,  il  so  place,  quand  il  est  traversé  par  un  cou- 
rant, dans  une  position  telle,  que  son  plan  est  perpendiculaire 
à la  direction  de  l'aiguille  aimantée  d’inclinaison;  le  courant  est 
toujours  dirigé  de  l’est  à l’ouest , dans  le  côté  inférieur  du  rec- 
tangle (fig.  111). 

Dans  toutes  ces  expériences,  un  courant  circulaire,  rectangu- 
laire ou  de  forme  quelconque,  se  conduit  comme  la  section  d'un 
aimant  dont  la  forme  et  la  grandeur  seraient  celles  de  la  ligure 
formée  par  le  fil  métallique.  Un  anneau  formé  de  plusieurs 
tours  circulaires  ou  rectangulaires  du  même  fil  recouvert  de 
soie , tel  qu’il  se  trouve  dans  les  flotteurs  de  M.  G.  de  La  Rive, 
représente  plusieurs  sections  continues  d’un  aimant  , et  peut 
obéir,  plus  facilement  que  d’autres  combinaisons  de  courants,  à 
l’action  directrice  de  la  terre,  sous  l'empire  d'une  très-petite 
force  voltaïque,  telle  que  celle  qui  résulte  d’un  seul  couple.  On 
a dans  ces  appareils  de  véritables  boussoles;  aussi  Les  munit- 
on  ordinairement  de  petites  flèches  en  carton  qui,  au  moyen 
d’une  pièce  en  bois  ou  en  baleine  qui  s’élève  verticalement  du 
liège,  sont  fixées  par  leur  centre  perpendiculairement  au  plau 
du  courant.  Ces  flèches,  quand  les  flotteurs  ont  pris  la  position 


Fig.  m. 

que  leur  imprime  le  globe  terrestre,  se  trouvent  avoir  exacte- 
ment la  direction  d’une  aiguille  de  boussole.  On  a soin  de  placer 
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la  pointe  (le  la  flèche  de  telle  façon,  qu  elle  se  trouve  tournée  dn 
côté  du  nord  quand  le  courant  va  de  l’est  à l’ouest  dans  la  partie 
inférieure  de  l’anneau  (fig.  112). 

Enlin  une  hélice  d’un  diamètre  un  peu  considérable  (de  a à 
10  centimètres)  se  dirige,  quand  son  iil  est  parcouru  par  un 
courant , comme  le  ferait  un  véritable  aimant  dont  l'axe 
serait  le  même  que  celui  de  l’hélice.  On  peut  se  servir,  pour 
cette  expérience,  des  hélices  que  nous  avons  déjà  décrites, 
et  dont , sous  le  nom  d’hélices  électro-dynamiques  , nous 
avons  constaté  les  propriétés  comme  tout  à fait  semblables  a 
celles  des  aimants.  L’appareil  le  plus  commode  est  un  flotteur 
dans  lequel  l'anneau  est  remplacé  par  une  hélice  fermée,  dont 
les  deux  bouts  reviennent  intérieurement  jusqu'au  milieu,  le 
long  de  l’axe. 

L’emploi  des  murants  électriques,  pour  étudier  l'action  di- 
rectrice de  la  terre,  présente  sur  l’aiguille  aimantée  un  avan- 
tage incontestable.  Avec  l'aimant,  on  n’a  que  des  courants  fer- 
més; avec  l’électricité  dynamique,  on  peut  avoir  des  courants 
ouverts  aussi  bien  que  des  courants  fermés.  Or,  l’action  du  globe 
terrestre  sur  un  simple  courant  rectiligne  non  fermé  peut  four- 
nir des  résultats  intéressants,  et  jeter  de  nouvelles  lumières  sur 
le  magnétisme  terrestre.  C’est  celte  étude  que  j’ai  faite  en  1822, 
au  moyen  d’un  appareil  dont  je  donnerai  brièvement  la  des- 
cription. 

Il  se  compose  fig.  113)  de  deux  canaux  circulaires  en  terre 
de  pipe,  formant  chacun  un  anneau,  l’un  d’un  diamètre  un 
peu  plus  petit  que  l'autre;  le  plus  grand,  qu'on  place  inférieu- 
rement, a 30  à 40  centimètres  de  diamètre  ; l’autre  en  a 4 à 5 de 
moins.  Ces  deux  canaux  sont  placés  horizontalement,  l’un  au- 
dessus  de  l'autre,  à une  distance  de  40  à 50  centimètres,  et 
soutenus  par  des  supports  disposés  de  façon  que  leur  centre  se 
trouve  sur  la  même  verticale;  chacun  des  deux  canaux  circu- 
laires a une  largeur  de  3 à 4 centimètres,  et  est  partagé  en  deux 
parties  parfaitement  égales  par  deux  petites  cloisons  transver- 
sales placées  sur  le  même  diamètre.  Ces  cloisons,  de  moitié 
moins  hautes  que  les  parois  du  canal,  peuvent,  quand  on  le 
veut,  être  recouvertes  du  liquide  qu’on  met  dans  le  canal,  de 
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manière  que  les  deux  compartiments  dans  lesquels  il  est  divisé 
n'en  forment  plus  qu'un.  Au  centre  de  l'anneau,  formé  par  le 


1 !*  ! 

Fig.  443. 

canal  supérieur,  est  un  godet  en  acier,  qu’on  peut  élever  ou 
abaisser  à volonté,  au  moyen  d’une  vis,  et  auquel  aboutit  infé- 
rieurement un  conducteur  qui  peut  être  mis  en  communication 
avec  l’un  des  pôles  de  la  pile.  Le  liquide  contenu  dans  chacun 
des  quatre  compartiments  peut  également,  au  moyen  d’une 
lame  de  platine,  être  mis  dans  le  circuit  voltaïque;  ce  liquide 
est  du  mercure,  qu’on  recouvre  ordinairement  d’une  petite 
couche  d’acide  nitrique  étendu , afin  de  faciliter  le  mouvement 
des  pointes  des  conducteurs  qui  y plongent,  par  la  destruction 
des  impuretés  dont  la  surface  du  métal  est  toujours  plus  ou 
moins  recouverte. 

J'ai  placé  successivement  sur  cet  appareil  un  rectangle  privé 
de  son  côté  inférieur,  de  son  côté  supérieur,  et  de  tous  les  deux 
en  même  temps,  et  j’ai  trouvé  que  lorsque  les  côtés  restants 
étaient  parcourus  par  le  courant,  le  rectangle  se  dirigeait  exac- 
tement comme  lorsqu’il  avait  ses  quatre  côtés.  Il  se  plaçait  tou- 
jours perpendiculairement  au  méridien  magnétique,  de  façon 
que  le  courant  fût  ascendant  dans  la  branche  verticale,  située 
à l’ouest,  et  descendant  dans  celle  située  à l’est.  L’inspection 
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de  la  figure,  soit  de  l’appareil,  soit  des  conducteur»,  fait  com- 
prendre facilement  comment  on  peut  faire  traverser  par  le  cou- 
rant les  branches  restantes  des  rectangles.  Dans  ceux  où  la 
branche  supérieure  manque,  on  la  remplace  par  une  baguette 
en  verre,  munie,  au  milieu  de  sa  longueur,  d’une  pointe  qui, 
reposant  sur  le  fond  du  godet  fixé  au  centre  du  plateau  supé- 
rieur de  l’appareil,  porte  le  rectangle,  en  même  temps  qu'elle 
lui  sert  de  pivot  autour  duquel  il  peut  tourner.  Les  parties  des 
conducteurs  qui  plongent  dans  le  mercure  sont  des  pointes  de 
platine,  et  il  faut  avoir  soin  qu’elles  effleurent  seulement  la  sur- 
face du  liquide,  pour  rendre  le  frottement  le  moindre  possible. 
Quant  aux  communications  à établir  entre  les  différentes  par- 
ties des  conducteurs  mobiles,  pour  les  mettre  dans  le  circuit 
voltaïque,  elles  s’opèrent  toutes  au  moyen  de  capsules  pleine? 
de  mercure,  auxquelles  aboutissent  les  conducteurs  qui  partent 
des  canaux  circulaires,  remplis  également  de  mercure. 

Enfin  j’ai  réduit  le  rectangle  à une  seule  branche  verticale, 
fixée  à l’extrémité  d’une  tige  horizontale  de  verre,  dont  l'autre 
extrémité  était  chargée  d’un  contre-poids,  pour  faire  équilibre  au 
til  métallique.  Les  deux  canaux  circulaires  étaient  totalement 
remplis  de  mercure,  de  façon  que  les  petites  parois  transver- 
sales en  étaient  recouvertes,  et  que  la  branche  mobile  pou- 
vait faire  librement  tout  le  tour  de  l’appareil  sans  cesser  d'être 
dans  le  circuit.  Aussitôt  qu’elle  est  traversée  par  le  courant,  o* 
la  voit  se  placer  de  façon  que  le  plan  quelle  forme  avec  l’are  au- 
tour duquel  elle  tourne  soit  perpendiculaire  au  méridien  ma- 
gnétique, et  elle-même  se  porte  à l’est  si  le  courant  qu'elle  trans- 
met est  descendant , à l’ouest  s’il  est  ascendant.  Telle  est  la  lot 
simple  de  l’action  directrice  qu’exerce  la  terre  sur  un  courant 
rectiligue  vertical  mobile,  autour  d'un  axe  qui  lui  est  parallèle. 

Mais  ce  n’est  pas  tout  : il  importe  de  savoir  quelle  est  F action 
qu'exerce  la  terre  sur  un  courant  rectiligne  horizontal.  Faraday 
a\ait  observé  qu’un  semblable  courant,  quand  il  est  libre  de  se 
mouvoir  parallèlement  à lui-même,  s'avance  ou  se  recule,  sui- 
vant qu'il  est  dirigé  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  et  cela  dans 
quelque  azimut  qu’on  le  mette.  On  peut  faire  cette  expérience 
eu  suspendant  par  son  centre,  au  moyen  d’un  long  fil  de  sa te 
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rente,  et  par  conséquent  sans  torsion  , un  fil  de  métal  dont  les 
extrémités  recourbées  plongent  légèrement  chacune  dans  une 
auge  en  Terre  remplie  de  mercure;  les  deux  auges  sont  placées 
parallèlement  l’une  à l’autre.  Aussitôt  que  le  fil  est  dans  le  cir- 
cuit voltaïque,  on  le  voit,  lorsqu’il  est  placé  perpendiculaire- 
ment au  méridien  magnétique,  se  porter  vers  le  sud  parallèle- 
ment à lui-méme  si  le  courant  est  dirigé  de  l'est  à l’ouest,  et 
vers  le  nord  s’il  est  dirigé  de  l’ouest  à l’est.  11  s’avance  ainsi, 
dans  un  sens  ou  dans  l’autre,  suivant  sa  direction,  et  cela  dans 
tous  les  azimuts.  S'il  se  trouve,  par  exemple,  dans  la  direction 
du  méridien  magnétique,  il  se  porte  du  côté  de  l’est,  si  le  cou- 
rant est  dirigé  du  nord  au  sud,  et  vers  l’ouest,  s'il  est  dirigé  du 
sud  au  nord.  En  général,  il  se  porte  vers  l’observateur  qui  le 
regarde  s’il  est  dirigé  de  la  droite  à la  gauche  de  cet  observa- 
teur, et  s’éloigne  de  lui  s'il  est  dirigé  de  sa  gauche  à sa  droite. 
On  peut,  pour  démontrer  cette  loi,  se  servir  d’un  appareil  plus 
commode,  que  l’inspection  de  la  figure  suffit  pour  faire  com- 
prendre (fig.  1 14). 


Fig.  114. 


U résulte  de  cette  loi,  qu’un  courant  horizontal  fixé  par  son 
rentre,  et  ne  pouvant  exéculér  d’autre  mouvement  qu’un  mou- 
vement de  rotation  autour  de  ce  centre,  restera  en  équilibre 
sous  l'action  de  la  terre,  puisqu’il  ne  peut  obéir  à l’effet  de  cette 
action,  qui  est  de  le  faire  avancer  ou  reculer  parallèlement  à 
lui-méme.  Il  n'en  est  plus  de  même  si,  au  lieu  d'étre  fixé  par 
son  centre,  le  courant  horizontal  est  fixé  par  une  de  ses  extré- 
mités, l'autre  étant  libre;  alors,  tendant  à s’avancer  toujours 
parallèlement  à lui-même,  et  cela  dans  quelque  azimut  qu’il 
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se  trouve,  on  le  voit  tourner  d'un  mouvement  continu  de  rota- 
tion autour  de  son  point  fixe.  Lorsque  le  courant  est  dirigé  du 
centre  de  rotation  à l’extrémité  libre,  le  sens  du  mouvement 
est  tel,  qu’en  supposant  l’extrémité  libre  du  courant  à l’ouest, 
il  se  dirige  d’abord  vers  le  sud,  continue  sa  roule  vers  l'est,  puis 
vers  le  nord,  pour  revenir  vers  l’ouest  et  recommencer  de  même. 
C’estl’inverse  si  lecourantestdirigé  delà  circonférence  au  centre. 

Ce  mouvement  continu  de  rotation  opéré  par  l'action  de  la 
terre  s’obtient  facilement  au  moyen  de  l’appareil  qui  vient  de 
nous  servir  (fig.  113).  Un  fil  métallique  porte  à l'une  de  ses 
extrémités  une  pointe  d’acier  perpendiculaire  à sa  longueur,  et 
au  moyen  de  laquelle  on  le  place  sur  le  godet  rempli  de  mer- 
cure qui  est  au  centre  de  la  partie  supérieure  de  l’appareil; 
l’autre  extrémité  du  fil  se  termine  par  une  pointe  en  platine  qui 
plonge  légèrement  dans  le  mercure  dont  est  entièrement  rem- 
pli le  canal  circulaire  supérieur.  Un  petit  contre-poids  placé 
du  côté  de  la  pointe,  opposé  à celui  où  est  le  fil,  tend  à conser- 
ver à ce  fil  une  position  horizontale.  L’un  des  pôles  de  la  pile 
est  mis  en  communication  avec  le  godet  central,  et  l’autre  avec 
le  mercure  du  canal  supérieur.  Le  fil  est  ainsi  placé  dans 
le  circuit,  tout  en  conservant  sa  mobilité  entière;  il  tourne 
comme  une  aiguille  de  montre.  Le  phénomène  est  encore 
plus  marqué  quand,  du  centre  de  suspension,  on  fait  partir 
deux,  trois  ou  quatre  fils  semblables,  qui  vont  tous  plonger 
par  leur  extrémité  libre  dans  le  mercure  du  canal  circu- 
laire. 11  faut  alors  employer  un  fort  courant  qui  se  partage  éga- 
lement entre  les  deux,  trois  ou  quatre  fils.  11  est  évident  que 
le  courant  les  parcourant  tous  dans  la  même  direction,  c’est-à- 
dire  du  centre  à la  circonférence  ou  de  la  circonférence  au  cen- 
tre, ils  tendent  à tourner  dans  le  même  sens,  en  même  temps,  et 
que  par  conséquent  leurs  effets  s’ajoutent.  L’expérience  réussit 
en  général  mieux  avec  deux  branches  qu'avec  un  plus  grand 
nombre,  parce  que  l’augmentation  de  frottement,  lorsque  le 
nombre  des  points  qui  plougeut  dans  le  mercure  est  trop  con- 
sidérable, fait  plus  perdre  de  force  qu'on  n’en  gagne  par  la 
multiplication  des  branches.  La  longueur  des  branches  verti- 
cales qui  mettent  les  horizontales  en  communication  avec  le 
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courant  est  complètement  indifférente  , pourvu  qu’il  y en  ait 
deux  ou  quatre  situées  symétriquement  par  rapport  à l'axe. 

L'analyse  expérimentale  que  nous  venons  de  faire  nous 
montre  clairement  le  rôle  que  jouent  les  diverses  parties  du 
courant  rectangulaire  dans  les  deux  expériences  fondamentales 
d’ Ampère.  Dans  celle  de  la  direction  constaute  imprimée  par  la 
terre  au  rectangle  vertical  susceptible  de  tourner  autour  d’un 
axe  central  et  vertical,  les  deux  branches  horizontales  du  rec- 
tangle n’éprouvent  aucun  effet;  les  verticales  seules  détermi- 
nent la  direction.  Dans  l’expérience  du  rectangle  susceptible  de 
tourner  seulement  autour  d’un  axe  horizontal,  la  direction 
perpendiculaire  à celle  de  l’aiguille  d inclinaison  que  prend  le 
plan  du  courant  provient  uniquement  de  l’action  exercée  sur 
les  deux  branches  parallèles  à l'axe,  dont  l’une,  celle  dans  la- 
quelle le  courant  est  dirigé  de  l’est  à l’ouest,  se  porte  vers  le  sud, 
et  l’autre,  celle  dans  laquelle  le  courant  est  dirigé  de  l’ouest  à 
l'est,  se  porte  vers  le  nord.  Les  deux  branches  latérales  perpen- 
diculaires à l'axe  de  rotation,  ne  pouvant  s’avancer  dans  aucun 
sens  parallèlement  à elles-mêmes,  n’éprouvent  aucune  action, 
et  ne  contribuent  donc  point  à la  direction  que  prend  le  con- 
ducteur mobile 

Nous  avons  déjà  parlé  de  l'hypothèse  d’ Ampère  sur  la  cause 
du  magnétisme  terrestre.  Il  admet  que  le  globe  terrestre  est 
entouré  de  courants  électriques  dirigés  tous  de  l'est  à l’ouest, 
et  situés  à une  petite  profondeur  au-dessous  de  la  surface  du 
sol.  Ces  courants  ont,  comme  ceux  de  l’aimant  ou  d’un  solé- 
nolde,  une  résultante  qui  se  trouve  au  milieu,  et  par  consé- 
quent dans  ce  cas  à l’équateur  magnétique;  on  peut  donc  con- 
sidérer leur  action  comme  équivalente  à celle  qu’exercerait  une 
ceinture  de  forts  courants  dirigés  de  l’est  à l’ouest  à l’équateur 
magnétique.  11  n’est  pas  difficile  de  prouver  que  l’action  de  cette 
ceinture  de  courants  sur  des  courants  mobiles  doit  produire 
exactement  les  effets  que  l’expérience  nous  a fait  découvrir.  11 

1 >1  Pouillet  était  arrivé  en  même  temps  que  moi  à des  résultats  assez  sem- 
blables sut  miens  quant  à l'artion  de  la  terre  sur  des  courants  mobiles;  seule- 
ment il  en  donnait  une  interprétation  differente  tenant  à sa  manière  d'envisager 
les  phénomènes  électro-dynamiques. 

i.  17 
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suffît  pour  cela  de  montrer  qu’elle  rend  compte  des  deux  kis 

auxquelles  on  peut  ramener  tous  ces  phénomènes  : 

1°  Un  courant  vertical  mobile  autour  d'un  axe  vertical  * 
place  de  façon  que  le  plan  qui  l'unit  à son  axe  soit  perpendi- 
culaire au  méridien  magnétique,  et  que  lui-même  soit  à l'est* 
cet  axe  s'il  est  descendant,  et  à l'ouest  s'il  est  ascendant; 

2°  Un  courant  horizontal,  susceptible  de  se  mouvoir  paral- 
lèlerçient  à lui-même,  s’avance  ou  se  recule  suivant  qu'il  e»t 
dirigé  dans  un  sens  ou  dans  un  autre,  quel  que-soit  l'anmui 
dans  lequel  il  est  placé. 

Ces  deux  lois  sont  la  conséquence  de  l'action  du  courant 
équatorial  sur  les  courants  mobiles. 

Pour  le  démontrer,  en  ce  qui  concerne  la  première,  suppo- 
sons un  courant  horizontal  indéfini  représentant  celui  de  l’e- 
quateur  et  dirigé  de  l est  à l’ouest  (tig.  115),  et  un  courant  ver- 


Fig.  m. 

tical  mobile  autour  de  son  axe  situé  dans  un  plan  différent  : 
menons  la  droite  qui  mesure  la  plus  courte  distance  entre  les 
deux  courants.  Elle  est  le  sommet  de  l’angle  dièdre  qu’ils  for- 
ment. Si  le  courant  mobile  est  descendant,  il  est  évident  qu'il 
est  dirigé  vers  le  sommet  de  l’angle  ainsi  que  la  portion  du 
courant  lixe  située  à l’est  de  ce  sommet  ; il  est  donc  attiré  par 
eette  portion  et  repoussé  par  l’autre;  il  tend  donc  à se  portera 
l’est.  Si  on  décompose  la  force  qui  l’y  porte,  et  qui  est  parallèle 
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à la  direction  du  courant  indéfini,  en  deux  composantes,  l’une 
dirigée  dans  le  plan  qui  unit  le  courant  à son  axe  et  perpendi- 
culaire à cet  axe,  l’autre  perpendiculaire  à ce  plan,  on  voit  que 
la  première  est  détruite  par  la  résistance  de  l’axe,  et  que  la  se- 
conde seule  fait  mouvoir  le  courant,  qui  se  place  en  conséquence 
de  manière  que  son  plan  soit  parallèle  au  courant  indéfini  et 
qu'il  soit  lui-mèine  du  côté  de  l’est.  11  est  en  équilibre  dans 
cette  position,  car  alors  la  composante  qui  le  faisait  mouvoir 
devient  nulle.  Si  le  courant  est  ascendant,  c'est  à l’ouest  et  non 
à l’est  qu’il  est  porté,  et  il  reste  également  en  équilibre  quand 
le  plan  qui  l'unit  à son  axe  est  parallèle  au  courant  indéfini.  Or, 
recourant  indéfini  est  situé  à l’équateur  magnétique;  par  con- 
séquent, tout  plan  qui  est  parallèle  k cet  équateur  est  perpen- 
diculaire au  méridien  magnétique.  L'axe  doit  éprouver  dans 
les  deux  cas  d’équilibre  une  traction  provenant  de  la  tendance 
qu’a  le  courant  de  se  porter  toujours  pins  à l’est  s’il  est  descen- 
dant, et  à l’ouest  s’il  est  ascendant  ; tendance  en  vertu  de  la- 
quelle, s’il  était  libre  et  isolé,  il  tournerait  constamment  autour 
du  globe  terrestre,  de  l'ouest  à l’est  dans  le  premier  cas,  et  de 
l est  à l’ouest  dans  le  second;  hypothèse  impossible  à réaliser, 
puisqu’il  faut  nécessairement  que  le  fil  métallique  qui  transmet 
le  courant  fasse  partie  d’un  circuit  voltaïque. 

La  seconde  loi  est  une  conséquence  encore  plus  directe,  pour 
ainsi  dire,  que  la  première,  de  l’action  du  courant  équatorial. 
9uel  que  soit  l’angle  que  le  courant  mobile  horizontal  forme 
avec  le  courant  fixe,  que  cet  angle  soit  aigu,  droit  ou  obtus, 
qu’il  soit  même  nul,  comme  cela  a lieu  quand  les  deux  courants 
sont  parallèles,  il  est  évident  que  les  deux  portions  du  courant 
tiie  que  sépare  le  sommet  de  l’angle  concourent  à pousser  le 
mobile  du  côté  de  celle  de  ces  deux  portions  dont  le  courant  est 
dirigé  dans  le  même  sens  relatif.  Le  mode  de  suspension  peut 
seul  arrêter  le  mouvement.  Si  le  courant  horizontal  est  mobile 
autour  d'on  axe  qui  lui  est  parallèle,  mais  situé  au-dessus  de 
lui,  on  le  voit  se  soulever  et  se  placer  dans  le  même  plan  hori- 
zontal que  son  axe,  lorsque  celui-ci  est  dans  le  méridien  magné- 
tique; il  faut  seulement  ajouter  à l’axe  un  contre-poids,  destiné 
à neutraliser  le  plus  possible  l’effet  de  la  pesanteur  snr  le  fil 
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métallique  qui  transmet  le  courant.  L’appareil  qui  dous  a servi 
plus  haut  à démontrer  qu’un  circuit  fermé  peut  se  placer  per- 
pendiculairement à l’aiguille  d'inclinaison  (fig.  113)  est  k 
meilleur  pour  faire  cette  expérience,  pourvu  qu’on  ait  soin  de 
le  placer  de  façon  que  son  axe  ne  soit  plus  perpendiculaire, 
mais  bien  parallèle  au  méridien  magnétique.  Au  reste,  cette 
position  horizontale  que  prend  le  plan  du  courant  est  parfaite- 
ment d’accord  avec  la  direction  verticale  qu’affecte  l'aiguille 
d’inclinaison  quand  son  axe  est  dans  le  méridien  magnétique, 
ou,  ce  qui  revient  au  même,  quand  le  plan  dans  lequel  elle  se 
meut  est  perpendiculaire  à ce  méridien. 

L’hypothèse  d’ Ampère  sur  la  nature  du  magnétisme  terrestre 
rend  donc  compte  de  la  manière  la  plus  satisfaisante  de  l'actioo 
de  la  terre  sur  les  courants  mobiles.  Peut-on  en  dire  autant 
quant  à l’action  de  la  terre  sur  les  aiguilles  aimantées?  Il  sem- 
ble qu’on  peut  répondre  que  oui,  puisque  tous  les  phénomènes 
magnétiques  s’expliquent  parfaitement  bien,  en  supposant  que 
les  aimants  ne  sont  qu’un  assemblage  de  courants  ; dès  lors  la 
seconde  action  rentre  dans  la  première.  Cependant  ces  courants 
sont  moléculaires,  et  ceux  avec  lesquels  nous  avons  opéré  sont 
d’une  grandeur  finie.  C’est  vrai,  mais  à la  distance  à laquelle 
les  courants  terrestres  se  trouvent  des  courants  mobiles,  il  n’y 
a pas  une  grande  différence  entre  un  courant  de  quelques  cen- 
timètres de  longueur  et  le  courant  moléculaire  d'un  aimant. 
Toutefois,  nous  ne  dissimulerons  pas  qu’il  n’y  ait  encore  des 
expériences  à faire  pour  bien  établir,  sur  des  bases  solides,  l’i- 
dentité entre  la  cause  qui  détermine  la  direction  des  courants 
électriques  et  celle  qui  produit  la  direction  des  aimants. 

Il  nous  resterait  à examiner  jusqu’à  quel  point  l’existence  de 
courants  terrestres,  dirigés  de  l’est  à l’ouest,  au-dessous  de  la 
surface  de  la  terre,  est  probable  ; à quelle  cause  on  peut  les  attri- 
buer ; s'ils  sont  conciliables  avec  les  autres  phénomènes  de  phy- 
sique terrestre  ; si  enfin  on  peut  les  percevoir  directement.  Ce 
sont  autant  de  questions  intéressantes  que  nous  traiterons  dans 
le  chapitre  de  la  cinquième  partie  qui  a pour  objet  V électricité 
ou  le  magnétisme  terrestre.  Nous  verrons  alors  quelle  est  1 hypo- 
thèse sur  la  nature  de  ce  magnétisme  la  plus  propre  à rendre 
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compte  à la  fois  de  son  action  sur  les  courants  électriques  et 
sur  l'aiguille  aimantée. 

$ 6.  Lol>  des  «citons  électro-dynamiques. 

Il  nous  reste,  comme  nous  l’avons  dit  p.  256,  à montrer, 
par  des  mesures  précises  et  par  l’application  du  calcul  et  des 
lois  de  la  mécanique,  comment  l’hypothèse  d’Ampère  des  cou- 
rants moléculaires,  peut  rendre  compte  d’une  manière  rigou- 
reuse de  tous  les  phénomènes  électro-dynamiques,  y compris  les 
magnétiques.  Pour  soumettre  au  calcul  cette  hypothèse  et  en 
déduire  ainsi  tous  les  effets  de  l’action  mutuelle  des  aimants 
sur  les  courants  et  des  aimants  les  uns  sur  les  autres,  il  faut 
commencer  par  calculer  l’action  mutuelle  de  deux  courants 
moléculaires  seulement,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  de  deux 
portions  infiniment  petites  de  courants.  Or  ce  calcul  exige  pour 
points  de  départ,  outre  la  loi  générale  de  l’attraction  et  de  la 
répulsion  suivant  le  sens  des  courants,  que  nous  avons  déjà 
établie,  certains  principes  fournis  par  l’expérience,  et  l’expé- 
rience ne  peut  se  faire  sur  des  portions  infiniment  petites  de 
courants.  Mais,  au  moyen  d’un  calcul  aussi  rigoureux  qu’in- 
génieux, M.  Ampère  a pu  ramener  les  principes  nécessaires  à 
établir  sur  des  courants  infiniment  petits  à des  cas  d’équilibre 
fournis  par  l’action  mutuelle  de  courants  finis.  Ces  cas  d’équi- 
libre, au  nombre  de  quatre,  permettent  de  déterminer  les  lois 
auxquelles  l’action  mutuelle  des  courants  infiniment  petits  doit 
nécessairement  obéir  pour  qu’ils  puissent  se  réaliser.  Ces  lois 
une  fois  obtenues,  le  calcul  conduit  à des  conséquences  con- 
formes à l’expérience  sur  les  effets  que  doit  produire  l’assem- 
blage de  ces  courants,  tel  qu’il  a lieu  dans  les  aimants  et  dans 
les  hélices  électriques. 

Voici  les  quatre  cas  d’équilibre,  fournis  par  l’expérience,  qui 
servent  de  base  aux  calculs  sur  les  courants  infiniment  petits. 

Premier  cas  d'équilibre.  — Deux  courants  finis,  égaux  et  con- 
traires, exercent  sur  un  troisième,  situé  à la  même  distance  des 
deux  premiers,  une  action  nulle,  l’action  attractive  de  l’un 
étant  égale  à l’action  répulsive  de  l’autre.  Pour  démontrer  ce 
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principe,  il  faut  se  servir  d’un  ûl  de  métal  recouvert  de  soie 
qu’on  replie  à son  milieu  sur  lui-même,  de  manière  que  set 
deux  moitiés  parallèles  l'une  à l’autre  soient  en  contact  dans 
toute  leur  étendue;  les  deux  extrémités,  qui  se  trouvent  l'un*'  i 
côté  de  l’autre,  sont  mises  én  communication  l'une  avec  le  pôk 
positif,  l’autre  avec  le  pôle  négatif  de  la  pile,  de  sorte  que  le? 
deux  moitiés  sont  parcourues  par  le  même  courant  dans  de 
sens  contraires.  Ou  présente  au  courant  asiatique  vertical  ou 
horizontal  du  flotteur  ce  double  courant,  qui  se  compté  de 
deux  courants  égaux  et  contraires,  situés  à la  même  distance  du 
courant  mobile,  et  l’action  est  tout  à fait  nulle.  On  peut  égale- 
ment ajuster  ce  double  courant  à l'appareil  de  la  lig.  82  en  lui 
donnant  la  forme  de  la  fig.  1 16. 


Second  cas  d’équilibre.  — L’action  exercée  par  un  conducteur 
rectiligne  sur  un  courant  mobile  est  exactement  égale  h celle 
qu’exerce  sur  le  même  courant  un  conducteur  plié  et  contourne 
d’une  manière  quelconque,  mais  compris  entre  les  mêmes  li- 
mites, pourvu  que  les  courants  qui  traversent  les  deux  conduc- 
teurs finis  soient  les  mêmes  ou  aient  la  même  intensité. 

On  vérifie  l'exactitude  de  ce  principe  au  moyen  de  l’appareil 
de  la  fig.  89,  auquel  on  suspend  le  conducteur  asiatique  verti- 
cal. On  place  pour  conducteur  fixe  un  système  de  deux  61s  dont 
l’un  est  rectiligne  et  l’autre  contourné  eu  forme  de  languette, 
de  zigzag  ou  de  toute  autre  mauière  ^lig.  i 17).  On  les  arrange  de 
façon  que  la  branche  verticale  du  conducteur  asiatique  mobile 
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soit  située  entre  eux  et  que  le  courant  qui  le  parcourt  successi- 
ment  ait  la  même  direction  dans  chacun  d'eux,  mais  en  même 
temps  de  manière  que  cette  direction,  qui  leur  est  commune, 


Fig.  H7. 

soit  contraire  à celle  du  courant  dans  la  branche  mobile.  On  voit 
alors  celle-ci  être  repoussée  également  par  les  deux  conducteurs 
fixes  et  se  maintenir  exactement  au  milieu  entre  eux,  preuve 
que  leur  action  est  égale.  Il  est  important  que  les  sinuosités  du 
conducteur  contourné,  désigné  par  Ampère  sous  le  nom  de  si- 
nueux, ne  soient  pas  trop  grandes  comparativement  à la  distance 
des  conducteurs  au  courant  mobile;  elles  peuvent  cependant, 
pourvu  que  cette  distance  soit  suffisamment  considérable,  se 
trouver  les  unes  dans  des  plans  différents  de  ceux  où  sont  les 
autres.  On  peut  également,  en  faisant  tourner  le  commutateur 1 


1 Non»  appelons  commutateur  tout  appareil  destiné  A changer  la  direction 
du  courant  dans  un  ou  plusieurs  condiietcurs,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  dé- 
lirer les  pèles  de  la  pile.  Celui  dont  nous  faisons  usage  ici  est  le  même  que 
nous  avons  décrit  à la  page  222.  Il  en  eviste  plusieurs  autres  parmi  lesquels 
il  en  est  où  l’on  se  dispense  de  mercure  en  se  contentant  du  simple  contact  de 
drui  parties  métalliques  mobiles  à frottement  juste  l'une  contre  Vautre.  Ils  sont 
aussi  plus  ou  moins  compliqués  selon  qu’il  s'agit  de  changer  le  sens  du  courant 
dans  une  partie  du  circuit  sans  le  changer  dans  le  reste,  ou  de  le  changer  dans 
tout  le  s;  sterne  des  conducteurs  également.  Nous  aurons  plus  d'une  fois  l'occa- 
««n  de  faire  nsage  dea  différentes  especes  de  commutateurs. 
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de  manière  que  la  branche  a d plonge  dans  la  capsule  c, 
et  que  la  branche  g réunisse  les  deux  capsules  a et  b,  faire  passer 
le  courant  dans  le  même  sens  dans  les  deux  branches  verticales 
fixes,  la  sinueuse  et  la  rectiligne,  et  dans  la  mobile.  Aussi  si  cette 
dernière  est  située  bien  exactement  entre  les  deux  autres  ; elle 
reste  parfaitement  en  équilibre,  étant  également  attirée  par 
chacune  d’elles;  seulement  l'équilibre  est  instable  dans  ce  cas- 
ci,  tandis  qu’il  était  stable  dans  le  premier.  Ce  second  cas  d’é- 
quilibre a servi  à M.  Ampère  à montrer  qu'on  peut  appliquer 
aux  courants  la  loi  de  la  décomposition  et  de  la  composition 
des  forces  ordinaires,  soit  la  loi  du  parallélogramme  des  forces; 
ce  qu’on  ne  pouvait  conclure  à priori , vu  la  nature  toute  par- 
ticulière des  forces  qui  émanent  des  courants  électriques,  et  qui 
ne  sont  point  semblables  aux  forces  ordinaires. 

Troisième  cas  d'équilibre.  — lin  circuit  fermé,  de  forme  quel- 
conque, ne  peut  mettre  en  mouvement  une  portion  quelconque 
d’un  courant  formant  un  arc  de  cercle  dont  le  centre  est  sur  un 
axe  fixe  autour  duquel  il  peut  tourner  librement,  axe  qui  est 
perpendiculaire  au  plan  du  cercle  auquel  l'arc  appartient.  Dans 
cette  expérience  délicate,  il  faut  que  l’arc  de  cercle  puisse  se 


mouvoir  seul  et  sans  les  conducteurs  qui  le  mettent  dans  le  cir- 
cuit; pour  cela  on  se  sert  de  deux  canaux  remplis  d’une  quan- 
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tité  de  mercure  lelle  que  le  niveau  du  liquide  s’élève  par  la  ca- 
pillarité au-dessus  des  parois  des  canaux.  Le  conducteur  en 
forme  d'arc  de  cercle,  fixé  par  son  milieu  à l’extrémité  d’une 
lice,  horizontale  comme  lui,  qui  part  de  l'axe  situé  au  centre 
du  cercle  dont  l’arc  fait  partie,  repose  délicatement,  par  deux 
de  ses  points,  sur  la  surface  du  mercure  de  chaque  canal,  de 
manière  à être  simplement  en  contact  avec  elle  <lig.  118).  Le 
pôle  positif  de  la  pile  communique  avec  le  mercure  de  l’un  des 
canaux,  et  le  négatif  avec  le  mercure  de  l'autre;  de  celle  façon, 
le  conducteur  en  arc  de  cercle  sert  à fermer  le  circuit,  et  il  en 
est  la  seule  partie  mobile.  On  lui  présente  à une  certaine  dis- 
tance un  ül  métallique  formant  un  polygone  ou  une  courbe 
fermée,  et  de  plus  traversé  par  un  courant.  De  quelque  ma- 
nière que  l’on  place  ce  conducteur  fixe  par  rapport  au  mobile, 
aucune  action  ne  se  fait  apercevoir. 

Quatrième  ras  d’équilibre.  — On  a trois  conducteurs  circu- 
laires situés  dans  un  môme  plan,  un  plan-horizontal  par  exem- 
ple, disposés  de  façon  que  celui  du  milieu  soit  mobile  autour 
d’un  axe  situé  en  dehors  de  la  circonférence  et  auquel  il  est  lié 
far  une  branche  horizontale  soudée  en  un  point  de  cette  cir- 
conférence, tandis  que  les  deux  extrêmes  sont  fixes  (fig.  H9). 


Si  ces  trois  conducteurs  circulaires  sont  situés  de  façon  que 
leurs  centres  soient  sur  la  même  ligne  droite,  si  de  plus  les  dis- 
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lances  de  ces  centres  sont  respectivement  proportionnelles  aux 
rayons  des  cercles,  c'est-à-dire  si  le  rapport  du  rayon  du  pre- 
mier cercle  au  rayon  du  second  et  celui  du  rayon  du  second  au 
rayon  du  troisième,  sont  entre  eux  comme  la  distance  du  pre- 
mier centre  au  second  est  à la  distance  du  second  centre  au 
troisième;  le  conducteur  intermédiaire  mobile  sera  en  équi- 
libre entre  les  deux  extrêmes  lixes,  quand  ils  seront  tous  le* 
trois  traversés  par  un  courant  électrique  dirigé  chez  tous 
dans  le  même  sens  et  ayant  la  même  intensité  dans  chacun. 
L'inspection  seule  de  la  figure  ( fig.  1 19)  suffit  pour  faire  com- 
prendre la  manière  dont  on  met  les  trois  conducteurs  circulaires 
dans  le  circuit  électrique,  tout  en  donnant  une  grande  mobi- 
lité à celui  du  milieu. 

Au  moyen  de  ces  quatre  cas  d’équilibre,  Ampère  a réussi, 
non-seulement  à déterminer  la  forme  de  l’expression  mathé- 
matique de  la  force  que  deux  éléments  de  courants  voltaïques 
exercent  l’un  sur  l’autre,  mais  à trouver  la  valeur  des  quantités 
constantes  qui  entrent  dans  cette  expression  et  à en  déduire  en 
particulier  que  la  force  elle-même  est  en  raison  inverse  du 
carré  de  la  distance  entre  les  deux  éléments.  On  se  rappelle  que 
les  expériences  de  Biot  et  de  Savart  avaient  conduit  à la  même 
loi  pour  l’action  d’un  élément  de  courant  sur  un  élément 
d’aimant,  ce  qui  établit  une  analogie  de  plus  entre  un  élément 
d’aimant  et  un  élément  de  courant  électrique  '. 

Une  fois  parvenue  à l’expression  mathématique  de  l’action 
de  deux  éléments  de  courant,  Ampère  en  a déduit  l'action  de 
l’assemblage  de  plusieurs  courants  élémentaires,  soit  sur  un 
assemblage  semblable,  soit  sur  un  courant  fini  ou  indéfini.  Les 
résultats  du  calcul  se  sont  constamment  trouvés  d’accord  avec 
ceux  qu'avait  fourni  l’expérience.  Mais  le  cas  le  plus  important 
est  celui  qui  comprend  l’action  mutuelle  «le  deux  to/ênoïdes: 
Ampère  désigne  par  ce  nom  un  système  de  courants  fermés 
très-petits,  ayant  leurs  centres  également  espacés  sur  une  ligne 
droite  ou  sur  une  courbe  qu’il  nomme  directrice  du  solénolde. 


1 Voyei  la  note  finale  F.  pour  les  calculs  relatifs  à l'action  mutuelle  des  cou- 
rants électriques. 
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L'aimantation,  en  imprimant  «les  directions  fixes  aux  courants 
électriques  qui  enveloppent  les  molécules  des  corps,  produit 
des  solénoldes,  de  telle  sorte  qu’uu  solénoïde  est  le  squelette 
magnétique  des  substances  aimantées,  l'aimant  étant  un  assem- 
blage de  courants  fermés. 

Ampère  avait  démontré  que  l'action  d’un  solénoïde  ne  dé- 
pend que  de  la  position  de  ses  extrémités  et  nullement  de  la 
forme  de  son  axe,  mais  il  n’avait  pas  réussi  à déduire  du  calcul 
appliqué  aux  courants  des  solénoldes,  toutes  les  mêmes  consé- 
quences qu'il  avait  déduites  de  cette  même  application  faite 
aux  courants  moléculaires  qui , suivant  lui , constituent  les 
aimants , conséquences  toutes  parfaitement  d’accord  avec  les 
propriétés  des  aimants.  M.  Savary  a comblé  cette  lacune  ; il  est 
parti  du  principe  que,  si  la  formule  d’Ampère  est  vraie  quand 
elle  s'apglbpie  aux  courants  moléculaires,  elle  doit  être  juste 
également  quand  elle  s’applique  aux  courants  circulaires  des 
solénoldes  , et  que  le  calcul  doit  aussi  donner  des  résultats 
identiques  avec  ceux  de  l'expérience.  Cet  habile  physicien  a 
trouvé  que  tel  était  le  cas  en  effet,  et  il  a montré  de  plus  que 
les  solénoldes  ou  cylindres  électro-magnétiques  d’un  très-petit 
diamètre  agissent  à des  distances  très-grandes  par  rapport  à ce 
diamètre,  comme  des  aimants  dont  les  pèles  seraient  situés  aux 
extrémités  même  de  ces  cylindres.  Ce  résultat  établit  donc  une 
identité  complète  entre  un  solénoïde  et  un  filet  magnétique, 
car  celui-ci  étant  composé  de  courants  moléculaires,  il  est  clair 
que,  quelle  que  soit  la  distance  à laquelle  il  agit,  le  diamètre 
de  ses  courants  est  toujours  infiniment  petit  par  rapport  à cette 
distance.  Nous  ue  suivrons  pas  M.  Savary  dans  les  autres  con- 
équences  qu’il  a tirées  de  ses  calculs  ; nous  nous  bornerons  à 
dire  qu  elles  s' accordeut  toutes  avec  les  résultats  qu’avait  déjà 
fournis  l'étude  expérimentale  du  magnétisme,  en  sorte  que, 
«ms  les  conditions  énoncées,  un  solénoïde  représente  un  vé- 
ritable aimant.  Ainsi,  en  particulier,  on  établit  par  le  calcul 
foudé  uniquement  sur  les  lois  de  1 électro-dynamique  que  les 
pèles  de  deux  solénoldes  se  repoussent  s’ils  sont  de  même  nom, 
cèsl-n-dire  si  les  courants  s'y  meuvent  dans  le  même  sens , 
s’attirent  s’ils  sont  de  noms  contraires,  ce  qui  semble  en 
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contradiction  avec  la  loi  de  l’action  mutuelle  de  deux  courants, 
contradiction  qui  n’est  qu’apparente  et  qui  tient  à ce  qu’icice 
ne  sont  pas  simplement  deux  courants  élémentaires,  mais  bien 
deux  assemblages  de  courants  qui  agissent  l’un  sur  l’autre.  On 
parvient  aussi  à établir  qu’un  solénoîde  n’a  aucune  action  si 
sa  direction  est  une  courbe  fermée,  résultat  d’accord  avec  celui 
que  fournit  une  lame  d’acier  aimantée  qui,  sous  la  forme  d’an- 
neau fermé,  ne  présente  plus  de  trace  de  magnétisme. 

La  théorie  d’ Ampère,  quoique  appuyée  sur  des  calculs  ri- 
goureux, manquait  en  certains  points  de  démonstrations  expé- 
rimentales quand  en  1848  M.  Weber  entreprit  d'en  compléter 
les  preuves  par  quelques  expériences  plus  directes  et  plus  pré- 
cises. Abordant  la  question  directement,  il  a réussi  à construire 
un  appareil  qui  permet  de  mesurer  avec  une  grande  précision 
l’action  mutuelle  de  deux  solénoldes  ou  plutôt  de  deux  anneaux 
électro-dynamiques;  puis  comparant  les  résultats  numériques 
de  l’observation  avec  ceux  que  lui  fournit  le  calcul  appliqué  à 
la  formule  d’ Ampère  pour  l’action  de  deux  éléments  de  courant, 
il  a trouvé  entre  ces  résultats  l’accord  le  plus  parfait. 

L’appareil  de  Weber  se  compose  de  deux  anneaux  formés  de 
fils  de  cuivre  recouverts  de  soie,  enroulés  d’une  manière  par- 
faitement régulière.  L’intérieur  de  l’un  des  anneaux  renferme 
un  espace  assez  grand  pour  que  l’autre  puisse  s’y  mouvoir  li- 
brement. Quand  un  fait  passer  un  courant  électrique  à traders 
le  fil  de  chacun  des  deux  anneaux,  le  fixe  qui  est  extérieur, 
tend  à faire  tourner  le  mobile  qui  est  intérieur  avec  une  force 
qui  est  à son  maximum,  lorsque  leurs  deux  centres  coïncident 
et  que  les  plans  de  leurs  courants  sont  perpendiculaires  l’un  à 
l’autre.  Le  diamètre  des  deux  anneaux  est  l’axe  de  rotation;  il 
a une  direction  verticale.  L’anneau  mobile  est  soutenu  par 
deux  fils  métalliques  très-fins  qui  n’en  supportent  chacun  que 
la  moitié,  de  façon  à être  tendus  également.  Ces  fils  mis  en 
communication  par  leur  extrémité  inférieure  avec  les  deux 
bouts  du  fil  de  l’anneau  mobile,  servent  à y transmettre  le  cou- 
rant au  moyen  de  deux  supports  métalliques  auxquels  ils  sont 
attachés  à leurs  extrémités  supérieures  ; l’arrangement  des  con- 
ducteurs permet  de  mettre  également  dans  le  circuit  le  fil  de 
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l'anneau  fixe,  sans  que  le  plus  léger  frottement  vienne  troubler 
le  inouvemeut  du  mobile. 

Les  deux  (ils  de  suspension  servent  encore  à mesurer  la 
force  avec  laquelle  les  deux  anneaux  agissent  l’un  sur  l’autre, 
vu  que  chaque  fois  que  le  mobile  se  déplace  d’un  certain  angle, 


Fig.  1 31. 


il  se  produit  un  mouvement  de  rotation  proportionnel  au  sinus 
de  cet  angle.  C’est  une  application  du  principe  dont  Gauss  s’est 
servi  dans  la  magnétomèlre  bifilaire  que  nous  décrirons  dans  le 
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chapitre  du  magnétisme  terrestre.  L’anneau  mobile  porte  un 
miroir  qui  sert  à la  mesure  des  petits  angles  au  moyen  d’une 
division  lixe  qui  y est  réfléchie  et  qu'on  regarde  avec  une 
lunette.  Les  figures  120  et  121  représentent  deux  coupes  verti- 
cales à angle  droit  l’un  de  l'autre  de  l’appareil  de  Weber,  et  la 
fig.  122  une  coupe  horizontale  de  l'instrument  vu  de  haut  en 

bas.  Les  deux  fils  de  suspen- 
sion partant  de  la  bobine  K 
qu’ils  supportent,  viennent 
s’appuyer  contre  deux  petites 
poulies  de  métal  a et  a'  et  se 
fixer  autour  de  deux  petites 
tiges  b et  b'  implantées  sur 
une  poulie  d’ivoire  B.  Cette 
poulie  peut  être  abaissée  ou 
élevée  au  moyeu  de  la  vis  te 
qui  se  meut  dans  l’écrou 
Fig.  122.  J f i de  sorte  qu’un  peut 

amener  l’anneau  mobile  dans  la  position  la  plus  conve- 
nable par  rapport  au  fixe  au  milieu  duquel  il  est  sus- 
pendu et  dont  m m'  représente  une  section  transversale. 
La  poulie  B mobile  autour  d’un  pivot  central  se  tient  en 
équilibre  au  moyen  de  l’action  égale  qu’exercent  eu  b et 
les  deux  fils  de  métal  qui  portent  l'auneau  mobile , dont  le 
poids  est  ainsi  uniformément  réparti  entre  les  deux  fils.  Le 
miroir  n n et  son  contre-poids  y j>  font  saillie  hors  du  cadre  de 
l’anneau  fixe,  ce  qui  nécessite,  pour  éviter  l’agitation  de  l’air, 
que  tout  l’appareil  soit  recouvert  d’une  enveloppe  de  bois 
munie  de  deux  larges  ouvertures  fermées  par  une  plaque  de 
verre  pour  qu’on  puisse  suivre  les  mouvements  du  miroir,  et 
dont  la  partie  supérieure  est  également  une  glace  de  verre  qui 
laisse  passer  le  tube  où  sont  les  deux  fils  de  suspension,  et  per- 
met de  voir  la  division  circulaire,  ainsi  que  l’index  / i que  porte 
l’anneau  mobile  ; Voyez  fig.  122  . La  seconde  coupe  vciticale 
(fig.  121)  permet  de  suivre  tres-bien  la  marche  du  courant; 
les  quatre  boutons  métalliques  u,  u',  : et  fixés  contre  l'enve- 
loppe de  bois  servent  à fermer  le  circuit;  u et  u'  sont  eu  coiu- 
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uniuication  avec  les  deux  extrémités  du  fil  de  l’anneau  fixe, 
en  sorte  que  le  courant  parti  de  u arrive  en  u',  après  avoir  tra- 
versé ce  fil,  monte  le  long  du  fil  g g',  arrive  à l’écrou  c c',  puis 
à la  petite  poulie  a! , d’où  il  descend  par  le  fil  de  suspension 
dans  l’anneau  mobile,  puis  passe  au  second  fil  de  suspension 
d’où  il  parvient  à la  poulie  a,  de  là,  par  le  second  écrou  c c au 
Ûl  g g et  au  boutou  z qui  communique  avec  le  pôle  négatif  de  la 
pile.  En  combinant  convenablement  les  conducteurs  au  moyen 
des  quatre  boutons,  on  peut  facilement  changer  le  sens  du  cou- 
rant dans  l’un  des  anneaux  seulement,  ou  dans  tous  les  deux. 

Ajoutons  que  le  fil  de  l’anneau  mobile  a 200  mètres  de  lon- 
gueur faisant  1,200  tours,  et  celui  du  fixe  300  mètres  faisant 
seulement  000  tours.  Les  deux  fils  de  suspension,  qui  sont  très- 
dns,  soûl  d’argent  et  ont  été  rougis  au  feu;  ils  ont  un  demi- 
mètre  de  longueur  depuis  l’anneau  jusqu’aux  poulies  a et  a’. 

Au  moyeu  de  cet  appareil  qu’il  a appelé  dynamomètre,  We- 
ber s’est  d’abord  assuré,  en  faisant  successivement  passer  dans 
les  fils  des  deux  anneaux  des  courants  d’une  intensité  différente 
et  en  observant  simultanément  les  déviations  du  dynamomètre 
et  celles  d’un  galvanomètre  placé  aussi  dans  le  circuit,  que  la 
force  électro-dynamique  produite  par  l'action  réciproque  de  diux 
fil»  conducteurs  qui  transmettent  des  courants  d'égale  intensité 
est  proportionnelle  au  carré  de  cette  intensité.  C’est  la  démonstra- 
tion expérimentale  du  principe  admis  par  Ampère,  mais  non 
prouvé  directement,  que  l’action  mutuelle  de  deux  courants  est 
proportionnelle  au  produit  de  leurs  intensités  respectives.  L’in- 
fluence de  la  distance  mutuelle  des  deux  anneaux,  mesurée  par 
la  distance  de  leurs  centres  respectifs,  a été  également  déter- 
minée par  l’expérience  directe  suivant  le  même  système  appli- 
qué par  Gauss  aux  aimants  pour  démontrer  la  loi  fondamentale 
de  l’aetion  du  magnétisme,  et  a conduit  Weber  à l’une  des  con- 
séquences les  plus  générales  et  les  plus  importantes  de  l'électro- 
magnétisme, savoir  que  ce  sont  les  mêmes  lois  qui  régissent  les 
actions  électro-dynamiques  et  les  actions  magnétiques  à distance. 
Cette  loi  établit  d’une  manière  directe  et  expérimentale  l’iden- 
tité entre  les  aimants  et  les  solénoldes  que  M.  Ampère,  et  après 
lui  M.  Savary,  avaient  démontrée  seulement  par  des  calculs 
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basés  sur  des  expériences  indirectes.  La  détermination  de 
cette  loi  a exigé  une  longue  série  d'expériences  dans  lesquelles 
il  fallait  pouvoir  varier  la  position  de  l’anneau  üxe  par  rapport 
au  mobile;  ce  dernier  était  alors  le  plus  grand  et  renfermait 
l’autre.  Les  deux  anneaux  étaient  toujours  disposés  de  façon 
que  leurs  axes  fussent  dans  le  même  plan  horizontal;  mais 
leurs  centres  ne  coïncidaient  pas,  sauf  quand  la  distance  des 
anneaux  était  égale  à zéro.  Hors  ce  dernier  cas,  il  fallait  déter- 
miner non-seulement  la  grandeur  de  la  distance  entre  les  deux 
centres,  mais  encore  l'angle  que  formait  la  ligne  droite  passant 
par  ces  deux  centres  avec  l’axe  de  l’anneau  mobile.  Enfin  des 
observations  nombreuses  donnent  des  résultats  numériques 
parfaitement  d’accord  avec  ceux  que  fournit  l’application  du 
calcul  au  principe  fondamental  de  l’électro-dynamique,  relati- 
vement au  moment  de  rotation  électro-dynamique  qu'exerce  l’an- 
neau fixe  sur  r anneau  mobile  quand  on  fait  passer,  par  les  deux 
anneaux,  un  courant  d'une  intensité  donnée  '. 


1 Voyex  la  note  finale  G pour  lea  calculs  et  les  résultats  numériques  deseipé- 
riences  de  Weber. 

Les  principaux  travaux  cités  dans  ce  chapitre  sont  : 
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T.  xiv,  p.  274,  et  xv,  p.  137. 

Ampère. — Ann.  de  ch.  et  de  phys.  "Ï.  xv,  xïi,  xvm,  xx,  xxn,  xxvi,  xxix,  xxx. 
et  xxxvii,  et  Bibl.  unit.,  t.  xvi,  xvu,  xix,  xx  et  xxvii.  — (Années  1*20  à 112*1. 
— Thcoric  des  phénomènes  électro-dynamiques,  I vol.  in-4*.  Parts,  novem- 
bre 1826. 

G.  de  la  Rire.  — T.  xvt,  p.  201,  xvu,  p.  188,  xvm,  p.  269. 

Dacy.  — Ait»,  de  ch.  et  de  phys.  T.  xxv  (1824),  p.  64,  et  Bibl.  sur., 
t.  xxv,  p.  98. 
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CHAPITRE  fil. 


DE  l'aimantation  PAH  L’ÉLECTRICITÉ  DYNAMIQUE. 


$ 1.  Effet  du  courant  nur  les  corps  magnétiques. 

Nous  ne  nous  sommes  occupés,  dans  le  chapitre  précédent, 
que  de  l’action  mutuelle  des  courants  et  des  aimants,  et  de  celle 
des  courants  les  uns  sur  les  autres.  Maintenant  nous  allons 
étudier  l’action  de  l’électricité  dynamique  sur  les  corps  magné- 
tiques, c’est-à-dire  susceptibles  d’être  aimantés,  mais  non  ai- 
mantés. C’est  M.  Arago  qui  le  premier,  immédiatement  après 
la  découverte  d’Oerstedt , montra  qu’un  lil  de  cuivre  ou  d’un 
métal  quelconque  acquiert,  quand  il  est  traversé  par  un  fort 
courant  électrique,  la  propriété  d’attirer  et  de  retenir  autour  de 
lui,  sous  forme  d’une  enveloppe  cylindrique,  une  certaine  quan- 
tité de  limaille  de  fer.  Aussitôt  que  le  courant  cesse  de  passer, 
la  limaille  tombe  ; le  lil  en  reprend  de  nouveau  dès  que  le  cou- 
rant recommence  à passer.  Cette  expérience,  antérieure  à toutes 
celles  d’ Ampère,  est  la  première  qui  établisse  d’une  manière 
péremptoire  que  le  courant  électrique  imprime  aux  conduc- 
teurs, quand  il  est  transmis  par  eux,  des  propriétés  tout  à fait 
analogues  à celles  des  aimants,  et  non  pas  seulement  à celles 
des  corps  magnétiques;  en  d’autres  termes,  qu’il  les  aimante 
et  ne  les  rend  pas  simplement  susceptibles  d’être  aimantés.  En 
effet,  la  limaille  de  fer  est  aimantée  par  le  courant  comme  elle 
le  serait  par  un  aimant , et  est  en  conséquence  attirée  par  le  lil 
métallique  qui  transmet  ce  courant. 

M.  Arago  ayant  ensuite  essayé  d’aimanter  une  aiguille 
d’acier  trouva  que,  pour  lui  imprimer  un  magnétisme  plus  pro- 
noncé, il  fallait  remplacer  le  conducteur  rectiligne  par  un  con- 
ducteur tourné  en  hélice,  dans  l’axe  de  laquelle  ou  place  l’ai- 
guille. L’influence  remarquable  de  cette  forme,  donnée  au 

l.  18 
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conducteur,  découverte  par  M.  Arago,  fut  un  trait  de  lumière 
pour  M.  Ampère,  et  contribua  sans  aucun  doute  à lui  suggérer 
plus  tard  sa  théorie  de  la  constitution  des  aimants.  M.  Arago 
réussit  à aimanter  une  aiguille,  aussi  bien  par  la  décharge  d’une 
machine  électrique  et  encore  mieux  par  celle  d’une  bouteille  de 
Leyde,  qu’au  moyen  de  ce  courant. 

Davy  avait,  de  son  côté,  fait  voir  qu’on  peut  également  ai- 
manter une  aiguille  en  la  plaçant  transversalement  sur  un  fil 
de  métal  traversé  par  un  courant  voltaïque  ou  par  une  décharge 
électrique. 

On  n’a  pas  tardé  à démontrer  que  l’emploi  des  courants  élec- 
triques, excellent  pour  aimanter  du  fer  doux,  dont  la  force  coer- 
citive est  presque  nulle,  est  insuffisant  pour  imprimer  un  ma- 
gnétisme puissant  à des  aiguilles  d’acier  dont  la  force  coercitive 
ne  peut  être  complètement  vaincue,  surtout  si  elles  sont  trem- 
pées, que  par  la  décharge  d’une  ou  de  plusieurs  bouteilles  de 
Leyde. 

Nous  allons  donc  successivement  étudier  l’aimantation  de 
l’acier  opérée  essentiellement  par  des  décharges  électriques,  celle 
du  fer  doux  qu’on  produit  surtout  par  les  courants  électriques, 
et  les  phénomènes  divers,  principalement  moléculaires,  que  met 
en  évidence  l’aimantation  développée  par  l'électricité  dynamique. 

$ 2.  Aimantation  de  l’arler  par  l’tleetrleltt  dynamique. 

Quand  on  aimante  une  aiguille  d’acier  en  faisant  passer  la 
décharge  ou  le  courant  à travers  le  fil  d’une  hélice,  il  faut  avoir 
soin  de  placer  l’aiguille  dans  un  tube  de  verre,  autour  duquel 
le  fil  métallique  est  tourné,  afin  d’éviter  que,  par  le  contact 
de  l’acier  avec  ce  fil,  l’électricité  ne  passe  à travers  l’aiguille  au 
lieu  de  faire  le  tour  des  spires.  Si  l’on  examine  la  position  des 
pôles  nord  et  sud,  dans  une  aiguille  ainsi  aimantée,  on  trouve 
qu’elle  indique,  en  admettant  la  théorie  d’ Ampère,  que  la  dé- 
charge a déterminé  dans  l’aeier  des  courants  dirigés  dans  le 
môme  sens  que  celui  qui  a produit  l'aimantation , ce  qui  doit 
être  dans  cette  théorie,  puisque  l’aimantation  consiste  k donner 
une  direction  uniforme  aux  courants  électriques  préexistants 
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autour  des  particules  de  l'acier  ou  du  fer.  Ccl  effet  est  produit  de 
la  manière  la  plus  directe  et  la  plus  avantageuse  par  l’action  de 
courants  extérieurs,  disposés  comme  doivent  l’être  dans  le  corps 
magnétique  quand  il  sera  aimanté,  les  courants  moléculaires, 
et  qui  obligent  ces  derniers  à se  placer  dans  le  même  sens  qu’eux- 
niémes,  et  par  conséquent  parallèlement  les  uns  aux  autres. 

Indépendamment  de  la  direction  suivant  laquelle  chemine  la 
décharge,  le  sens  dans  lequel  l'hélice  est  tournée  inllue  natu- 
rellement sur  le  sens  des  courants,  et  par  conséquent  sur  la 
position  des  pôles  magnétiques.  Dans  une  hélice  dtztrorsum, 
c'est-à-dire  dans  laquelle  le  fil  s’enroule  par  la  droite,  le  pôle 
sud  de  l’aiguille  est  toujours  à l’extrémité  par  où  entre  la  dé- 
charge, soit  le  courant,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  à l’extré- 
mité qui  communique  avec  l’électricité  positive.  Dans  l’hélice 
tiuislrorsvm,  c’est-à-dire  dans  laquelle  le  fil  s’enroule  vers  la 
gauche,  c’est  Je  pôje  nord  qui  est  à l'extrémité  par  où  pénètre 
l'électricité  positive.  C’est  encore  une  conséquence  rigoureuse 
de  la  théorie  d’ Ampère,  ainsi  que  le  démontre  le  sens  du  cou- 


Fig.  423. 

rant  $g.  123).  M.  Arago  ayant  enroulé  autour  du  même  tube 
un  long  fil  de  manière  à en  faire  plusieurs  hélices  contraires  les 
unes  à la  suite  des  autres,  ayant  placé  en  dedans  une  longue 
aiguille  d’acier,  trouva,  après  avoir  fait  traverser  au  système  des 
hélices  une  forte  décharge  ou  un  courant  énergique,  que  l’ai- 
guille était  aimantée,  mais  présentait  un  point  conséquent  à la 
jonction  de  chaque  hélice.  Avec  deux  hélices  contraires,  on  a le 
même  pôle  aux  deux  extrémités  de  l’aiguille,  et  un  seul  pôle 
contraire  au  milieu,  c’est-à-dire  trois  pôles;  avec  trois  hélices, 
on  a des  pôles  contraires  aux  deux  extrémités  et  deux  points 
conséquents  entre  deux,  et  ainsi  de  suite.  M.  Arago  a reconnu 
encore  que  si  l’hélice  est  longue  par  rapport  à son  diamètre,  et 
si  les  spires  sont  très-rapprochées,  la  position  de  l’aiguille  dans 
l'intérieur  du  tube  n’influe  pas  sur  le  degré  de  magnétisme 
qu’elle  prend,  pourvu  qu’elle  soit  toujours  placée  parallèlement 


Digitized  by  Google 


276  MAGNÉTISME  ET  ÉLECTRO-DYNAMIQUE, 

à l’axe.  L’aimantation  est  très-faible  si  on  place  l'aiguille  exté- 
rieurement à l’hélice,  lors  même  qu'on  a soin  de  la  mettre  aussi 
près  que  possible  et  dans  une  position  parallèle  à Taxe. 

M.  N'obili  a essayé  d’employer  pour  l’aimantation  une  spirale 
plate  au  lieu  d’une  hélice  comme  Arago,  ou  d’un  fil  droit 
comme  Davy.  11  avait  placé  entre  les  spires  isolées  les  unes  des 
autres,  et  perpendiculairement  à leur  plan,  des  aiguilles  d’acier; 
et  il  faisait  passer  une  décharge  électrique  à travers  tout  le  fil 
de  la  spirale.  Les  aiguilles  situées  près  du  centre  se  trouvèrent 
aimantées  en  sens  contraire  de  celui  dans  lequel  étaient  aiman- 
tées les  aiguilles  qui  en  étaient  éloignées,  et  il  y avait  un  point 
à une  certaine  distance  du  centre  où  l’aimantation  était  nulle. 
11  faut  remarquer  que,  dans  cette  expérience,  chaque  aiguille  «e 
trouve  placée  entre  deux  courants  qui,  allant  dans  le  même 
sens,  doivent  lui  donner  une  aimantation  différente,  car,  pour 
que  l’action  des  courants  ronspirât,  il  faudrait  que  le  courant 
situé  d’un  côté  de  l'aiguille  allât  en  sens  contraire  du  courant 
situé  de  l’autre.  L’aimantation  définitive  dépend  donc  de  l’in- 
tensité relative  des  deux  courants  dont  l’action  individuelle  est 
opposée.  Nous  verrons  plus  loin  pourquoi  près  du  centre  c'est 
l’un  qui  l’emporte,  et  pourquoi  c'est  l’autre  près  du  bord  de  la 
spirale.  Il  nous  faut  auparavant  analyser  ce  genre  d'effets  dans 
des  cas  moins  compliqué*.  Cette  analyse  a été  faite  d’abord  par 
M.  Savary,  puis  complétée  par  M.  Abria.  Nous  allons  exposer 
les  résultats  remarquables  auxquels  ces  deux  physiciens  sont 
successivement  parvenus. 

Le  premier  de  ces  résultats  est  que  l’intensité  et  même  le 
sens  de  l’aimantation  opérée  sur  une  aiguille  d’acier,  par  une 
décharge  transmise  à travers  un  fil  métallique  rectiligne,  dé- 
pend de  la  distance  de  l’aiguille  à ce  fil,  de  telle  façon  que  l’in- 
tensité, loin  de  diminuer  constamment  avec  la  distance,  aug- 
mente avec  elle  à partir  d'un  certain  point  où  elle  est  à son 
minimum,  et  que  du  même  côté  du  fil  pour  une  même  direc- 
tion de  la  décharge,  les  mêmes  pôles  magnétiques  se  trouie.it 
placés  à une  des  extrémités  ou  à l'autre,  suivant  la  distance  «le 
l’aiguille  au  conducteur.  Ainsi,  près  du  fil  les  pôles  sont  placés 
conformément  à la  théorie,  mais  à une  distance  plus  grande  et 
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parle  seul  fait  de  cette  augmentation  de  distance,  ils  se  trou  veut 
placés  eu  sens  contraire.  Le  fil  métallique  dont  se  servait 
M.  Savary  pour  transmettre  la  décharge  était  de  platine,  avait 
deux  mètres  de  longueur  et  un  quart  de  millimètre  de  dia- 
mètre. Les  aiguilles  d’acier,  toutes  aussi  semblables  que  possible 
et  fortement  trempées,  avaient  15  millimètres  de  longueur  et  un 
demi  millimètre  de  diamètre.  On  jugeait  de  l’intensité  du  ma- 
gnétisme qu’elles  avaient  acquis  par  le  nombre  d’oscillations 
qu  elles  faisaient  sous  l’influence  du  magnétisme  terrestre.  La 
batterie  électrique  d'où  partait  la  décharge  avait  22  pieds  car- 
res de  surface.  Pour  éviter  que  les  aiguilles  ne  s’influençassent 
mutuellement,  on  ne  les  avait  pas  placées  verticalement  les 
unes  au-dessus  des  autres,  mais  on  avait  eu  soin,  tout  en  les 
mettant  à différentes  hauteurs  au-dessus  du  fil,  de  les  éloigner 
dans  la  direction  horizontale;  ce  qui  était  facile,  vu  la  longueur 
du  fil  déchargeur. 
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Le  tableau  ci-dessus  indique,  pour  chaque  aiguille,  à eûté  de 
sa  distance  verticale  au-dessus  du  fil,  la  durée  de  00  oscilla- 
tions et  le  sens  du  magnétisme  qu'elle  a acquis  par  l'effet  de  la 
décharge.  Le  sens  positif  est  celui  qui  correspond  à la  direction 
du  courant  conformément  à la  théorie,  le  sens  négatif  est  le  sens 
opposé  à cette  direction. 

On  voit  d'après  ce  tableau,  qu'à  2mm,5  de  distance,  le  sens 
de  l’aimantation  a déjà  changé,  quoique  au  contact  et  à l"m,2 
il  fût  positif.  A 11  millimètres  de  distance,  il  est  redevenu 
positif  et  il  l’est  resté  jusqu’à  1TO.  (Juattt  à l’intensité,  elle  est 
à son  maximum  pour  les  aiguilles  aimantées  positivement,  au 
contact  et  à 30  millimètres  de  hauteur;  le  second  maximum  est 
même  sensiblement  plus  fort  que  le  premier.  Le  maximum  a 
lieu  pour  les  aiguilles  aimantées  négativement  à 5 millimètres 
du  fil.  Les  minima  se  trouvent  aux  distances  auxquelles 
ont  lieu  les  changements  de  signes.  Dans  une  autre  expérience, 
où  le  fil  de  platine  avait  été  réduit  à une  longueur  moitié 
moindre,  d’un  mètre  seulement,  Savary  obtint  quatre  change- 
ments dans  le  sens  de  l’aimantation.  Le  dernier  maximum  se 
trouva  à 4 centimètres  de  hauteur,  tandis  qu’il  était  à 3 cen- 
mètres  dans  les  premières  expériences. 

Si,  sans  changer  la  longueur  du  fil  déchargeur,  on  change 
seulement  son  diamètre,  on  modifie  les  distances  auxquelles 
ont  lieu  les  changements  dans  le  sens  de  l’aimantation  ; avec 
un  fil  d’un  diamètre  très-fin,  par  exemple  de  i de  millimètre,  il 
n’y  a plus  de  ces  changements,  et  le  maximum  d’intensité  est  à 
1 1 millimètres,  c'est-à-dire  à une  distance  cinq  fois  moindre 
que  lorsqu’on  opère  avec  un  fil  de  platine  trois  fois  plus  gros. 

L’intensité  de  l'aimantation,  toutes  les  autres  circonstances 
restant  les  mêmes,  est  d’autant  plus  grande  que  la  longueur 
du  fil  est  moindre  par  rapport  à son  diamètre.  Cet  accroisse- 
ment a cependant  une  limite,  et  un  fil  d’un  mètre  donne  le 
maximum  absolu  le  plus  élevé  quand  il  a J de  millimètre  de 
diamètre;  à la  distance  à laquelle  a lieu  ce  maximum,  c’est-à- 
dire  à 1 1 millimètres,  l’aiguille  est  aimantée  à saturation;  pour 
des  longueurs  plus  grandes,  l'intensité  est  moindre.  Les  maxima 
relatifs  à chaque  longueur  se  trouvent  d'autant  plus  près  du  fil 
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que  celui-ci  est  plus  loug.  11  est  inutile  de  faire  remarquer  que 
dans  chaque  cas,  l’intensité;  absolue  des  effets  augmente  avec 
celle  de  la  décharge. 

L'influence  qu'exercent  la  longueur  et  le  diamètre  du  (il 
conducteur  semble  tenir  au  retard  plus  ou  moins  considérable 
que  ces  deux  circonstances  exercent  sur  la  décharge;  car  dans 
uu  circuit  formé  de  trois  tils  de  diamètres  inégaux  et  joints 
bout  à bout,  l'effet  de  la  décharge  est  le  même,  quel  que  soit 
celui  des  trois  fils  au-dessus  duquel  l’aiguille  est  placée,  lie 
résulta!  provient  de  ce  que,  dans  toutes  les  parties  d'un  même 
circuit,  la  décharge  chemine  avec  la  même  vitesse,  quelque  dif- 
férents que  soient  les  divers  conducteurs  dont  ce  circuit  se 
compose,  pourvu  qu'ils  soient  placés  les  uns  à la  suite  des  autres, 
et  parcourus  tous  successivement  par  la  décharge  ou  le  cou- 
rant- 

La  trempe  et  la  grosseur  des  aiguilles  d’acier  exercent  une 
influence  très-marquée  sur  les  résultats;  les  aiguilles  non 
trempées  ne  présentent  aucun  changement  de  signe,  tandis  que 
celles  qui  sont  trempées  roides  en  présentent  au  moins  trois. 
De  même,  si  le  diamètre  de  l'aiguille  est  un  peu  considérable, 
le  maximum  d'aimantation  a lieu  au  contact,  et  il  y a un  dé- 
croissement d'intensité  continu  à mesure  qu’on  l'éloigne  du 
fil.  Une  aiguille  trempée,  mais  d'un  gros  diamètre,  se  trouve  se 
rapprocher  ainsi  d’une  aiguille  non  trempée;  ce  qu'on  peut 
expliquer  en  remarquant  que  la  trempe  n'agit  que  sur  la  sur- 
face, et  que  dans  une  grosse  aiguille,  la  surface  est  comparati- 
vement à la  masse  totale  beaucoup  moindre  que  dans  une  petite. 

M.  Savary  a étudié  aussi  l'aimantation  opérée  par  les  hélices, 
et  il  a ajouté  de  nouveaux  faits  à ceux  qu’avait  déjà  observés 
M.  Arago.  Avec  un  fil  de  laiton  de  40““,  2 de  longueur  et  de  O""", 8 
de  diamètre,  roulé  eu  hélice  autour  d'un  tube  de  bois  de  6 à 7 
millimètres  de  diamètre,  de  manière  que  le  pas  de  l'hélice  eût  3 
millimètres  de  hauteur  environ,  il  a obtenu  six  changements 
dans  le  sens  de  l'aimantation,  en  employant  des  décharges  d’une 
intensité  successivement  croissante.  Les  aiguilles  étaient  cepen- 
dant toutes  semblables,  trempées  roides,  de  j de  millimètre  de 
diamètre  et  de  15  de  longueur.  Si  l’on  augmente  la  longueur 
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totale  du  fil  sans  changer  la  partie  roulée  eu  hélice,  on  finit  pjr 
n'avoir  plus  de  renversements  dans  l’aimantation,  mais  seule- 
ment des  variations  dans  l’intensité,  à mesure  ijue  s’accroît  celle 
de  la  décharge.  La  longueur  des  aiguilles  d'acier  placées  dans 
l’intérieur  d’une  hélice  n’inllue  pas  sur  le  sens  du  magnétisme, 
mais  seulement  sur  son  intensité.  Des  fragments  de  longues 
aiguilles  aimantées  directement  ont  moins  de  magnétisme  que 
n’en  ont  des  fragments  semblables  qu'on  a obtenus  en  brisant 
une  aiguille  aimantée  préalablement  par  une  décharge  de 
même  force. 

Parmi  les  résultats  auxquels  est  parvenu  M.  Savarv,  il  nous 
en  reste  encore  à signaler  de  non  moins  remarquables  que 
ceux  que  nous  venons  d’exposer;  il  s’agit  de  l’influence  qu’exerce 
sur  l’aimantation  opérée  par  l’électricité  l’interposition  de  cer- 
tains milieux  entre  le  fil  qui  conduit  la  décharge  et  l’aiguille 
d’acier  soumise  à son  action.  M.  Arago  avait  observé  que  le 
bois,  le  verre  et  en  général  les  corps  isolants  ne  modifient  en 
rien  cette  action;  mais  il  n’en  est  plus  de  même  si  le  corps  in- 
terposé est  conducteur  de  l’électricité.  M.  Savary  a trouvé  que, 
si  l’on  place  dans  une  hélice  deux  aiguilles  semblables,  l'une 
sans  enveloppe,  l’autre  entourée  d’un  cylindre  épais  de  cuivre 
rouge  isolé  du  fil  des  spires,  la  décharge  qui  aimante  fortement 
la  première  ne  produit  aucun  effet  sur  la  seconde.  Mais  en  di- 
minuant peu  à peu  l’épaisseur  de  l’enveloppe,  l’intensité  des 
décharges  restant  la  même,  les  aiguilles  enveloppées  commen- 
cent à éprouver  une  action  qui  devient  de  plus  en  plus  sensible. 
Ce  genre  d’observation  est  facile  à faire  en  employant  pour  en- 
veloppes des  lames  d’étain,  dont  on  peut  diminuer  ou  augmen- 
ter l’épaisseur  à volonté  en  les  enroulant  ou  les  déroulant.  Il 
peut  arriver  même  que,  pour  une  certaine  épaisseur,  l’aiguille 
enveloppée  acquière  un  magnétisme  plus  fort  que  l’aiguille 
sans  enveloppe.  Enfin , il  est  à remarquer  que  l’enveloppe 
change  quelquefois  le  sens  de  l'aimantation.  Ainsi,  de  trois  ai- 
guilles placées,  l’une  dans  un  cylindre  de  cuivre  de  5 milli- 
métrés de  rayon,  la  seconde,  dans  un  cylindre  d’étain  de  même 
grandeur,  la  troisième,  sans  enveloppe,  la  première  fut  U 
moins  aimantée,  faisant  00  oscillations  en  S'So",  la  seconde,  le 
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plus,  les  faisant  en  45"  et  la  troisième  en  l'52\  Cette  dernière 
était  aimantée  en  sens  contraire  des  deux  autres. 

11  faut  que  le  corps  enveloppant  forme  une  surface  continue  : 
s'il  est  en  poudre,  il  ne  produit  plus  aucun  elfet  ; il  est  vrai  qu'à 
cctétat,  il  n’est  plus  conducteur  de  l’électricité.  Peu  importe, 
du  reste,  que  les  lames  enveloppantes  soient  séparées  les  unes 
desautres  par  des  couches  isolantes,  ou  soient  immédiatement  en 
contact;  l’effet  reste  le  même,  pourvu  que  chacune  d’elles  soit 
continue.  Le  mercure  se  conduit  comme  les  autres  métaux  ; son 
influence  est  seulement  un  peu  moins  prononcée. 

Li’autres  expériences  ont  été  faites  encore  par  M.  Savary,  eu 
interposant,  entre  le  conducteur  rectiligne  qui  transmet  une 
décharge  et  l’aiguille  à aimanter,  des  plaques  métalliques  de 
différentes  natures  et  de  différentes  épaisseurs;  il  en  résulte  ce 
fait  curieux,  c’est  que  pour  des  décharges  très-faibles,  une 
plaque  conductrice,  telle  qu’une  plaque  de  cuivre,  affaiblit 
beaucoup  l’aimantation,  tandis  qu’elle  l’augmente  si  la  dé- 
charge est  forte.  Une  plaque  mince  et  une  plaque  épaisse  peu- 
vent produire  des  effets  très-différents  pour  une  même  intensité 
de  la  décharge,  et  il  y a une  certaine  épaisseur  avec  laquelle 
l’effet  est  nul.  Si  l’on  place  les  aiguilles  sur  la  plaque  conduc- 
trice et  le  fil  qui  conduit  la  décharge  au-dessus,  on  trouve  que 
la  présence  de  la  plaque  augmente  l’intensité  de  l'aimantation, 
d’autant  plus  qu’elle  est  plus  épaisse.  Cependant  il  y une  cer- 
taine intensité  de  la  décharge  pour  laquelle  une  plaque  épaisse 
augmente  et  une  plaque  mince  diminue  l’aimantation.  Pour 
des  décharges  encore  plus  fortes,  il  y a diminution,  quelle  que 
soit  l’épaisseur,  et  même  il  arrive  un  point  auquel  l’influence 
de  la  plaque  fait  donner  aux  aiguilles  uu  magnétisme  contraire 
à celui  que  le  courant  seul  développait.  On  voit  par  là  que  les 
effets  sont  très-différents  et  même  opposés,  suivant  que  la  plaque 
est  entre  l’aiguille  et  le  fil  déchargeur,  ou  suivant  que  c’est 
i aiguille  qui  est  placée  entre  ce  fil  et  la  plaque. 

M.  Savary  a répété,  avec  des  courants  électriques,  la  plupart 
des  expériences  qu’il  avait  faites  avec  des  décharges,  et  il  a trouvé 
que  les  effets  que  produisent  ces  deux  formes  sous  lesquelles  se 
présente  l’électricité  dynamique  sont  d’autant  plus  semblables, 
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que  la  pile  a plus  de  tension  et  qu'elle  est  chargée  avec  un  liquide 
moins  conducteur.  Du  reste,  les  effets  sont  en  général  moins 
prononcés  avec  les  courants  qu’avec  les  décharges,  surtout  en 
ce  qui  concerne  les  changements  qu’éprouve  le  sens  de  l'ai- 
mantation, lorsqu’il  y a variation  de  la  distance  des  aiguilles 
au  fil  conducteur.  L’aimantation  ne  s’opère  d’une  manière  bien 
prononcée,  que  si  l’on  place  les  aiguilles  d’acier  dans  l’intérieur 
d’une  hélice  traversée  par  le  courant.  L’iullence  des  enveloppes 
conductrices  se  fait  également  sentir  dans  ce  cas,  mais  ce  qu  il 
y a de  curieux,  c’est  qu’elle  est  d’autant  plus  sensible  que  la 
pile  qui  produit  le  courant  est  plus  affaiblie. 

Nous  n’essayerons  pas  pour  le  moment  de  rattacher  à aucune 
théorie  les  faits  que  nous  venons  d’exposer.  Ceux  qui  sont  rela- 
tifs à l’influence  sur  le  sens  et  sur  le  degré  de  l’aimantation  de- 
milieux  conducteurs,  interposés  ou  ambiants,  trouveront  plus 
tard  leur  explication  dans  les  phénomènes  d’induction  dout 
nous  nous  occuperons  dans  le  chapitre  V.  Quant  à l'influence 
extraordinaire  qu’exerce  la  distance  de  l'aiguille  au  conducteur 
traversé  par  la  décharge  qui  l’aimante,  elle  lient  aussi  eu 
grande  partie  h la  même  cause  ; il  est  probable  cepcudaul 
qu’elle  se  lie  également  à cette  réaction  qu’exercent  les  magné- 
tismes des  molécules  les  uns  sur  les  autres;  réaction  qui  pro- 
duit les  points  conséquents  dans  les  procédés  ordinaires  d’ai- 
mantation, et  qui  dépend  essentiellement  des  dimensions  et  du 
degré  de  trempe  de  l’acier,  ainsi  que  de  la  manière  dont  on 
l’aimante. 

M.  Abria,  dans  ses  recherches  sur  l’aimantation,  an  lieu 
d’employer  les  décharges  électriques,  a fait  usage  de  courants 
produits  par  une  pile  à force  constante.  Il  s’est  assuré  que  le 
degré  de  trempe  que  possède  une  aiguille  influe  considérable- 
ment sur  l’intensité  magnétique  qu’elle  est  susceptible  d ac- 
quérir dans  les  mêmes  circonstances.  Aussi,  afin  de  se  mettre  a 
l’abri  de  cette  influence,  a-t-il  pris  toutes  les  préeau  lions  pos- 
sibles pour  donner  aux  aiguilles  destinées  aux  expérience- 
comparatives,  un  état  de  trempe  aussi  constant  et  régulier  que 
possible,  ce  qui  n’est  pas  difficile  si  on  a soin  de  les  chauffer 
toutes  de  la  même  manière,  le  même  temps,  et  de  les  tremper 
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ensemble  dans  l’eau  froide.  11  a,  de  plus,  constaté  que,  quelle 
que  soit  la  longueur  de  l'aiguille,  pourvu  qu'elle  soit  plus 
longue  que  l’hélice,  ses  pôles  sont  toujours  placés  aux  deux 
extrémités  de  la  partie  plongée,  et  que  la  portion  qui  se  trouve 
hors  de  l’hélice  n’est  point  aimantée.  Du  reste,  l’intensité  du 
magnétisme  acquis  par  chaque  aiguille  se  détermine  par  la 
durée  de  ses  oscillations,  qu'on  peut  apprécier  à un  ou  deux 
centièmes  de  seconde  près. 

M.  Abria  a trouvé,  en  aimantant  dans  une  même  hélice  des 
aiguilles  de  longueurs  et  de  diamètres  variables,  que  non- 
seulement  l'intensité  magnétique  absolue,  mais  aussi  la  loi 
que  suit  la  variation  de  cette  intensité  avec  la  variation  de  la 
force  du  courant,  changent  avec  la  longueur  et  le  diamètre. 
Si  l'on  aimante  dans  une  même  hélice,  par  l’action  d'un  courant 
d'intensité  graduellement  croissante,  des  aiguilles  semblable- 
ment trempées,  l’intensité  magnétique  croit  d’autant  plus  rapi- 
dement que  la  longueur  de  l’aiguille  est  plus  considérable,  lo 
diamètre  ne  variant  pas,  ou  que  le  diamètre  est  moindre,  la 
longueur  restant  constante.  De  sorte  que  le  diamètre  ne  variant 
pas,  l'intensité  magnétique  croit  pour  une  certaine  longueur, 
comme  l’intensité  du  courant  , et  pour  une  longueur  plus 
grande,  comme  le  carré  de  celte  intensité;  pour  des  longueurs 
intermédiaires,  elle  varie  plus  rapidement  que  suivant  la  pre- 
mière loi,  et  moins  rapidement  que  suivant  la  seconde.  La  lon- 
gueur pour  laquelle  l’aimantation  développée  croit  suivant  une 
même  loi  augmente  en  même  temps  «pue  le  diamètre. 

Avec  une  hélice  plus  longue,  la  longueur  pour  laquelle  l’in- 
tensité magnétique  croit  comme  le  carré  de  l’intensité  du  cou- 
rant augmente  très-rapidement  avec  le  diamètre.  Du  reste,  la 
longueur  absolue  de  l’hélice  n’influe  pas  sur  l’intensité  magné- 
tique, tant  que  l’aiguille  n’est  pas  plus  longue  que  l’hélice.  Le 
diamètre  de  l’hélice  exerce  une  influence  bien  marquée  en  ce 
sens  que,  de  deux  hélices  de  même  longueur,  la  plus  étroite 
produit  une  aimantation  plus  forte;  mais  cela  n’est  vrai  qu’au- 
tant  que  les  hélices  sont  courtes,  car  si  l’on  augmente  sufflsam- 
ment  la  longueur  de  la  moins  étroite,  la  différence  dispara tt. 
^•Dsi,  une  hélice  de  34  millimètres  de  longueur  et  de  10  milli- 
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mètres  de  diamètre  intérieur  aimante  aussi  fortement  des 
aiguilles  de  différents  diamètres  et  de  diverses  longueurs, 
qu’une  hélice  de  17  millimètres  de  longueur  et  de  io  milli- 
mètres au  plus  de  diamètre  intérieur. 

Ile  deux  hélices  de  même  longueur,  mais  renfermant  des 
nombres  de  tours  différents,  la  plus  énergique  est  celle  qui  a le 
plus  de  tours;  lorsque  l’intensité  du  courant  est  un  peu  forte,  le 
degré  de  magnétisme  communiqué  aux  aiguilles  est  à peu  près 
proportionnel  aunombredes  tours  de  l’hélice;  il  n’en  est  plusde 
même  pour  des  intensités  plus  faibles.  Du  reste,  cette  influence 
du  nombre  des  tours  de  l'hélice  varie  aussi  avec  la  longueur  et 
le  diamètre  des  aiguilles.  Les  enveloppes  métalliques  dont  on 
entoure  les  aiguilles  dans  l’intérieur  de  l'hélice,  et  qui  forment 
comme  des  étuis  dans  lesquels  on  les  place,  n'exercent  aucune 
espèce  d’influence  sur  le  sens  cl  l'intensité  du  magnétisme  qui 
leur  est  communiqué;  ce  qui  établit  une  différence  remarquable 
entre  l’aimantation  par  les  courants  et  l'aimantation  par  les 
décharges  électriques.  Il  va  sans  dire  que  les  enveloppes  métal- 
liques dont  il  est  question  ne  sont  pas  faites  d’une  substance 
magnétique,  car  alors  l’iufluence  ne  serait  pas  nulle. 

Une  aiguille  trempée,  soumise  d’une  manière  quelconque  à 
l’action  d’un  courant,  possède,  après  un  intervalle  de  temps 
très-court,  tout  le  magnétisme  quelle  peut  acquérir.  Si  l’ai- 
guille déjà  aimantée  est  soumise  à des  courants  agissant  en 
sens  inverse  et  graduellement  croissants,  l’intensité  magné- 
tique diminue,  à mesure  que  l’énergie  du  courant  contraire 
augmente;  elle  devient  nulle  pour  une  certaine  intensité  de 
celui-ci,  moindre  que  l’intensité  du  courant  qui  a aimanté  pri- 
mitivement l’aiguille;  au  delà,  l’aimantation  inverse  a lieu. 
Quand  une  aiguille  a été  désaimantée  par  l’action  d’un  courant 
inverse,  elle  ne  se  comporte  pas  comme  auparavant;  la  nouvelle 
intensité  magnétique  qu’elle  prend  sous  l'influence  d'un  cou- 
rant donné  est  tantôt  plus  grande,  tantôt  plus  petite  que  celle 
qu'elle  avait  prise  primitivement.  11  y a aussi  changement  dan.' 
la  loi  qui  lie  l’intensité  du  courant  avec  celle  du  magnétisme 
acquis. 

Les  irrégularités,  les  anomalies  mêmes  que  présentent  les  plié- 
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nomènes  successivement  découverts  par  MM.  Savary  et  Ahria, 
tiennent,  pour  la  plupart,  romme  nous  l’avons  déjà  fait  remar- 
quer, au  rôle  important  que  jouent  dans  les  actions  magnétiques 
les  forces  moléculaires,  qui  jusqu’ici  ont  échappé  elles-mêmes 
aux  lois  régulières  auxquelles  on  a essayé  de  les  soumettre. 


$ 3.  Aimantation  du  fer  doux  par  Ira  courants  électriques. 


Avant  de  pousser  plus  avant  l’étude  des  phénomènes  qui  se 
rattachent  à l’aimantation  de  l’acier,  occupons-nous  maintenant 
de  celle  du  fer  doux.  11  y a des  différences  assez  considérables 
dans  les  circonstances  qui  déterminent  comme  dans  celles  qui 
accompagnent  cette  aimantation,  comparées  aux  circonstances 
semblables  en  ce  qui  concerne  l’acier. 

M.  Arago  avait  observé  le  premier  qu’un  fil  de  métal  traversé 
par  un  fort  courant  électrique  et  plongé  dans  de  la  limaille  de  fer 
en  relient  autour  de  lui  une  quantité  considérable,  qui  forme 
une  masse  cylindrique  de  la  grosseur  d’un  tuyau  île  plume. 
Au  moment  où  le  courant  cesse  de  passer  à travers  le  fil,  cette 
masse  tombe  immédiatement.  Ce  phénomène  prouve  évidem- 
ment la  susceptibilité  des  particules  de  fer  d’acquérir  un  fort 
magnétisme  sous  l’influence  d’un  courant,  et  de  le  perdre  dès 
que  cette  influence  vient  à cesser.  Plus  tard  on  essaya  d’en- 
tourer un  barreau  de  fer  doux,  courbé  en  forme  de  fer  à cheval, 
d'un  fd  de  cuivre  recouvert  de  soie  tourné  en  hélice,  en  ayant 
soin  que  l’hélice  de  la  seconde  branche  fût 
la  continuation  de  l’hélice  de  la  première,  de 
telle  façon  que  si  le  barreau  eût  été  redressé, 
les  deux  hélices  n’en  eussent  fait  qu’  une  toute 
dertrorrum  ou  toute sinistrnrsum . l’n  faible, 
courant  électrique,  tel  que  celui  que  produit 
un  seul  couple  cuivre  et  zinc,  suffit,  en 
étant  transmis  à travers  le  iil,  pour  aiman- 
ter fortement  le  barreau.  L’aimantation  est 
instantanée;  elle  a lieu  dès  que  le  courant  Fig.  <24. 
commence  à passer,  mais  elle  cesse  presqu’entièrement  avec 
lui.  Elle  est  si  énergique  qu’on  peut  faire  porter  avec  une  pile 
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convenable  jusqu’à  1,000  kilogrammes  à un  barreau  de  1er 
doux.  On  nomme  ces  aimants  temporaires,  ileclro - aimanb 
(fig.  124),  pour  les  distinguer  des  aimants  permanents  d'acier 
et  des  hélices  électriques. 

La  découverte  des  électro-aimants  a fait  faire  un  pas  très- 
grand  au  magnétisme,  en  fournissant  un  moyen  de  se  procurer 
une  puissance  magnétique  énorme,  et  on  peut  dire  presque  illi- 
mitée. Nous  verrons  dans  les  chapitres  suivants,  et  surtout  dan? 
le  sixième,  le  parti  immense  que  la  science  en  a tiré.  Je  me  bor- 
nerai à citer  ici  les  travaux  de  M.  Delesse,  savant  français  qui  a 
appliqué  d’une  manière  très-heureuse  la  puissance  des  électro- 
aimants  à la  détermination  des  propriétés  magnétiques  d'un 
très-grand  nombre  de  roches,  qui  ne  se  seraient  point  manifes- 
tées sous  l’action  des  aimants  ordinaires,  même  les  plus  forts. 
On  a également  constaté  que  des  électro-aimants  peuvent  agir 
sur  des  barreaux  aimantés  comme  ils  agiraient  sur  du  fer  doux 
non  aimanté,  c'est-à-dire  leur  imprimer  un  magnétisme  passa- 
ger contraire  à celui  qu’ils  possédaient  déjà,  sans  cependant 
détruire  celui-là,  qui  reparaît  après  que  l'action  de  l’éleclro- 
aimant  a cessé. 

beaucoup  d'expériences  ont  été  faites  pour  déterminer  les 
conditions  les  plus  favorables  au  développement  d’un  fort  ma- 
gnétisme dans  les  électro-aimants.  La  longueur  et  le  diamètre 
des  branches  du  fer  à cheval , le  nombre  des  tours  du  til  con- 
ducteur, son  diamètre,  ont  été  successivement  l’objet  de  nom- 
breuses investigations.  On  a également  varié  la  force  et  la  ua- 
ture  de  la  pile  destinée  à produire  le  courant;  on  a cherché  s’il 
valait  mieux  que  le  fil  enroulé  autour  des  deux  branches  de 
l’électro-aimant  fût  continu,  de  manière  à être  parcouru  suc- 
cessivement par  tout  le  courant,  ou  s’il  était  préférable  qu'il  fût 
divisé  en  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  fils,  entre  lesquel? 
le  courant  total  se  répartissait.  MM.  Moll,  Henry,  Liphau?  et 
Ouetelet , et  bien  d’autres  encore,  se  sont  occupés  de  ce  sujet. 
Dernièrement  MM.  Jacobi  et  Leuz  ont  déterminé  ce  qu’ils  appel- 
lent les  lois  des  électro-aimants.  Mais,  en  fait,  on  n'a  pas  obtenu 
jusqu’ici  des  résultats  qu’on  puisse  regarder  comme  bieu  gé- 
néraux. Cela  tient  à ce  qu’il  n'y  a rien  d’absolu  dans  ces  luis. 
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Ainsi,  avec  un  courant  d'une  certaine  intensité  ou  développé 
par  une  certaine  pile,  tel  système  d’électro-aimant  est  préfé- 
rable, tandis  que  pour  un  autre  courant,  d'inteusitéou  d’origine 
différente,  tel  autre  système  le  sera.  Je  me  bornerai  donc  à citer, 
pour  le  moment,  quelques  résultats  qui  paraissent  bien  prou- 
vés, et  que  j’ai  eu  moi-mème  l’occasion,  soit  de  vérifier,  soit  de 
déterminer. 

La  qualité  du  fer  influe  beaucoup  sur  la  force  de  l'électro-ai- 
maut;  il  faut  qu'il  soit  aussi  doux  que  possible  : cette  qualité 
tient  encore  plus  à la  manière  dont  il  est  préparé  qu’à  son 
origine  ; il  faut  en  général  le  recuire  plusieurs  fois  de  suite, 
en  ayant  soin  de  le  laisser  refroidir  très-lentement.  La  rapi- 
dité avec  laquelle  le  fer  perd  son  aimantation,  dès  que  le  cou- 
rant cesse,  dépend  essentiellement  de  sa  nature;  cependant  il 
dépend  aussi  des  dimensions  du  barreau.  Les  fers  à cheval  dont 
les  branches  sont  longues  perdent  beaucoup  moins  facilement 
et  moins  vite  leur  magnétisme  que  ceux  dont  les  branches  sont 
courtes,  de  10  centimètres,  par  exemple.  La  présence  de  l'ar- 
mature aux  extrémités  des  branches  d’un  électro-aimant  con- 
tribue à lui  conserver  son  magnétisme.  M.  W’atkins  a observé 
qn'un  électro-aimant  qui  pouvait  porter  120  livres  pendant  que 
le  courant  électrique  l’aimantait,  n’en  ayant  plus  porté  que  50 
dés  que  le  courant  eut  cessé  de  passer,  continua  à les  supporter 
très-longtemps  tant  qu’on  n'eut  pas  dérangé  l'armature.  Mais 
en  arrachant  violemment  cette  armature,  tout  le  magnétisme 
disparut.  On  a reconnu  également  cette  même  propriété  dans 
le  fer  doux  aimanté  par  d'autres  moyens  que  par  le  courant 
électrique.  Cependant,  si  l'armature  est  enlevée  immédiatement 
après  que  le  fer  doux  a été  saturé  de  magnétisme,  ou  après  qu’elle 
est  restée  en  place  pendant  plusieurs  semaines,  l’électro-aimant, 
malgré  cette  séparation,  conserve  encore  quelques  traces  de  ma- 
gnétisme. Cette  influence  de  l’armature  semble  tenir  à un  état 
d’équilibre  qui  s’établit  entre  toutes  les  parties  de  ce  qu’on 
pourrait  appeler  un  circuit  magnétique  fermé,  c’est-à-dire  d’un 
aimant  en  fer  à cheval  dont  les  deux  extrémités  sont  réunies 
par  une  armature.  Lorsque  ce  circuit  est  brusquement  ouvert 
par  1 arrachement  de  l'armature,  l’équilibre  qui  s’était  constitué 
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cesse  pour  faire  place  à un  second  équilibre,  qui  ramène  à l'état 
naturel  et  de  neutralisation  ordinaire  l’ensemble  des  furces  ma- 
gnétiques du  fer  doux.  M.  Alexandre  a observé  que  si  l’on 
chauffe  fortement,  avec  des  lampes  à alcool,  un  électro-aimant, 
en  même  temps  que  le  fil  qui  l’entoure  est  traversé  par  de  fort? 
courants  électriques,  on  le  rend,  par  cette  double  action  com- 
binée, capable  en  tout  cas  de  perdre  son  magnétisme  immédia- 
tement, dès  que  le  courant  électrique  cesse  d’ètre  transmis.  Il 
faut  évidemment,  dans  cette  expérience,  remplacer  la  soie  dont 
on  recouvre  ordinairement  le  lil  conducteur  pour  l’isoler,  par 
de  la  gomme  laque  ou  de  la  résine  qui,  sous  l’action  de  la  cha- 
leur, forme  une  masse  liquide  capable  de  produire  encore  l'iso- 
lement nécessaire. 

M.  Moll  avait  observé  le  premier  que,  lorsqu’on  renverse  le 
sens  du  courant,  celui  du  magnétisme,  c’est-à-dire  la  place  <!•- 
pèles  magnétiques,  change  immédiatement.  Cependant  le  se- 
cond magnétisme  n’est  jamais  aussi  fort  que  le  premier,  surtout 
si  celui-ci  a duré  longtemps  avant  le  changement  opéré  dans  la 
direction  du  courant;  toutefois  un  très-grand  nombre  de  chan- 
gements successifs  finit  par  rendre  un  électro-aimant  suscep- 
tible d’ètre  magnétisé  aussi  facilement  dans  un  sens  que  daDf 
l’autre.  I ne  aiguille  d’acier  fortement  aimantée  peut  aussi,  sou> 
l’influence  de  forts  courants,  prendre  des  pèles  opposés  à ses 
pèles  primitifs;  il  faut,  pour  cela,  la  placer  de  façon  qu'elle  ne 
puisse  obéir  à l'action  directrice  que  ces  courants  tendraient  à 
lui  imprimer,  tjn  peut  également  aimanter  des  aiguilles  et  des 
barreaux  d'acier  avec  avantage,  en  se  servant  de  forts  électro- 
aimants.  Peu  importe  que  leur  magnétisme  soit  temporaire, 
pourvu  qu’il  dure  le  temps  nécessaire  pour  l’aimantation.  On  a 
essayé  également,  avec  quelque  succès,  d’appliquer  contre  les 
deux  extrémités  d’un  électro-aimant  celles  d’un  fer  à cheval  en 
acier  qu’on  avait  chauffé  jusqu’au  rouge  blanc,  et  de  le  laisser 
refroidir  dans  celte  position.  Après  le  refroidissement,  il  se 
trouvait  avoir  acquis  un  magnétisme  puissant  et  permanent. 

La  facilité  avec  laquelle  le  fer  doux  acquiert  et  perd  le  ma- 
gnétisme avec  la  cause  qui  le  produit,  celle  avec  laquelle  il  s'ai- 
mante alternativement  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  ont  donne 
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naissance  à plusieurs  appareils,  et  même  «à  îles  applications 
telles  que  celles  <lu  télégraphe  électrique,  et  bien  d'autres  en- 
core, dont  nous  nous  occuperons  dans  la  sixième  partie  de  cet 
ouvrage.  Nous  nous  bornerons,  pour  le  moment,  à décrire  trois 
appareils  qui  mettent  en  évidence  celte  double  propriété  de  la 
manière  la  plus  élégante. 

Itans  le  premier  appareil , dont  le  principe  a été  imaginé  par 
M.  Kitehie,  on  dispose  verticalement,  sur  un  support  horizon- 
tal, quatre  aimants  cylindriques  d’égale  longueur, 
de  manière  qu’ils  soient  placés  aux  quatre  angles 
d’un  carré,  et  que  leurs  surfaces  supérieures  soient 
exactement  sur  un  même  plan  horizontal  (fig.  12ü). 

On  a soin  de  les  tourner  de  façon  que  chacun 
des  quatre  ait  alternativement  en  haut  son  pôle 
nord  et  son  pôle  sud.  Deux  petits  électro-aimants, 
placés  eu  croix  et  mobiles  dans  un  plan  horizontal, 
autour  d'un  axe  vertical  passant  par  leur  point  de 
croisement,  sont  arrangés  de  façon  que,  lorsque  ir>g-  <-> 
l’une  des  quatre  extrémités  de  leurs  deux  branches  est  en  face 
de  l’un  des  pôles  magnétiques,  les  trois  autres  soient  aussi  res- 
pectivement en  face  des  trois  autres  pôles  magnétiques.  Chaque 
électro-aimant  est  entouré  d’un  lil  de  métal  recouvert  de  soie, 
et  qui  est  destiné  à transmettre  le  courant  nécessaire  à l’aiman- 
tation. Les  deux  extrémités  de  chacun  de  ces  deux  lils  plongent, 
mais  de  manière  à l'effleurer  seulement,  dans  le  mercure  de 
deux  petits  canaux  annulaires  concentriques,  qui  tous  les  deux 
sont  creusés  dans  une  pièce  fixée  au  haut  de  l’appareil  et  en 
dedans  des  aimants.  Chacun  de  ces  canaux  est  divisé  eu  quatre 
compartiments,  et  les  petites  cloisons  transversales  qui  les  sé- 
parent sont  situées  dans  les  parties  des  deux  canaux  qui  corres- 
pondent exactement  à la  place  de  chaque  aimant.  L’un  des  pôles 
de  la  pile  communique  avec  les  deux  compartiments  opposés  du 
canal  intérieur  et  avec  les  deux  autres  du  canal  extérieur; 
l autre  pôle  communique  avec  les  quatre  autres  compartiments; 
les  extrémités  du  même  lil  plongent  toujours,  l’une  dans  l’un 
des  compartiments  du  canal  extérieur,  et  l’autre  dans  le  com- 
partiment correspondant  du  canal  intérieur;  mais  l’arrange- 
I.  19 
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ment  est  tel  que  si  les  extrémités  d’un  des  fils  sont  dans  certain? 
compartiments,  celles  de  l’autre  sont  dans  les  compartiment? 
qui  suivent  ou  qui  précèdent  immédiatement  celui-là.  11  en  ré- 
sulte que  les  courants  traversent  les  fils  des  deux  électro-aimants 
en  sens  opposés,  par  conséquent  que  les  extrémités  de  ces  élec- 
tro-aimants sont  attirées  par  les  pôles  contraires  des  aimants 
fixes.  Mais  quand  ils  sont  arrivés  devant  ces  aimants,  les  bouts 
des  fils  passent  chacun  d’un  compartiment  dans  le  suivant;  il 
en  résulte  un  changement  dans  la  direction  du  courant  de  cha- 
cun des  deux  fils,  et  par  conséquent  un  changement  dans  le  sens 
de  l’aimantation  de  chaque  électro-aimant.  Aussitôt  les  quatre 
pôles  des  électro-aimants  sont  repoussés  par  les  quatre  pôles  de- 
aimants  devant  lesquels  ils  ont  été  respectivement  amenés;  ik 
sont , par  conséquent,  attirés  parles  pôles  contraires  des  aimant? 
suivants.  Arrivés  devant  eux,  le  môme  changement  de  compar- 
timents s’opère  pour  les  bouts  des  fils,  la  même  inversion,  par 
conséquent,  dans  le  sens  des  courants  a lieu,  et  la  même  répul- 
sion que  précédemment  se  manifeste  immédiatement , et  ain-i 
de  suite;  d'où  résulte  un  mouvement  continu  de  rotation  qui 
peut  devenir  d’une  rapidité  inouïe,  ce  qui  prouve  avec  quelle 
promptitude  le  changement  de  sens  dans  l’aimantation  peut  s'o- 
pérer dans  le  fer  doux.  On  voit  que,  si  les  extrémités  des  fils  peu- 
vent passer  d’un  compartiment  à l'autre  sans  être  arrêtées  par 
les  cloisous  qui  les  séparent,  et  tout  en  continuant  à plonger 
dans  le  mercure,  cela  tient  à ce  que  celui-ci,  en  vertu  de  sa  ca- 
pillarité, s'élève  un  peu  au-dessus  des  parois  qui  forment  les 
canaux,  et  par  conséquent  des  cloisons  qui  les  séparent  en  plu- 
sieurs cases,  et  qui  sont  de  la  même  hauteur  que  ces  parois.  Il 
arrive  seulement  quelquefois  que  le  mercure  entraîné  par  les 
pointes  recouvre  la  cloison , et  établit  ainsi  une  communication 
entre  deux  compartiments  consécutifs,  ce  qu’il  faut  éviter,  car 
le  mouvement  ce$se  aussitôt , puisque  le  courant  ne  traverse 
plus  les  fils  des  électro-aimants  mobiles,  les  deux  pôles  de  la 
pile  étant  mis  en  communication  directe  par  le  mercure. 

Le  second  appareil,  qui  montre  avec  quelle  rapidité  le  fer  doux 
peut  acquérir  et  perdre  son  aimantation,  a été  imaginé  et  con- 
struit par  M.  Froment,  habile  artiste  de  Paris.  Il  consiste 
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(fig.  120)  en  un  petit  électro-aimant  dont  l’armature,  qui  se 
compose  d’une  plaque  de  fer  très-légère , peut  osciller  entre 
les  pôles  d’une  part,  et  un  arrêt 
d'autre  part  contre  lequel  un 
ressort  tend  à la  faire  appuyer, 
l'n  courant  électrique  introduit 
dans  1 appareil  passe  parla  plaque 
de  fer  et  son  arrêt,  de  telle  façon  Fig.  126. 

que  le  circuit  soit  interrompu  dès  que  ces  deux  pièces  se  sépa- 
rent. Cet  effet  se  produit  de  lui-même  en  interposant  dans  le  cir- 
cuit le  fil  qui  entoure  l’électro-aimant,  car  celui-ci  attire  alors 
la  plaque  de  fer  doux  qui,  en  se  séparant  de  son  arrêt,  in- 
terrompt le  passage  du  courant;  aussitôt  l'aimantation  cesse, 
la  lame  de  fer,  poussée  par  le  ressort,  retourne  frapper  l’arrêt  et 
fermer  de  nouveau  le  circuit;  nouvelle  aimantation,  nouvelle 
interruption  du  circuit  et  ainsi  de  suite,  avec  une  rapidité  qu’on 
est  maître  de  régler  et  qui  peut  atteindre  plusieurs  milliers  de 
battements  par  seconde.  En  tournant  les  vis  qui  servent  à faire 
varier  l'amplitude  de  la  vibration  et  la  force  du  ressort,  on  fait 
rendre  à l’instrument  tous  les  sons  de  l’échelle  musicale,  ce 
qui  permet  d'en  déduire  le  nombre  de  vibrations.  Cet  instru- 
ment, qui  montre  que  dans  une  seconde  le  fer  d’un  électro-ai- 
mant peut  être  plusieurs  milliers  de  fois  aimanté  et  désaimanté, 
présente  des  applications  dont  nous  nous  occuperons  quand 
nous  traiterons  des  courants  d'induction.  Nous  nous  bornerons 
à en  signaler  une  pour  le  moment;  elle  consiste  en  ce  que 
l'instrument  étant  réglé  de  manière  à rendre  un  son  fixe,  les 
moindres  variations  dans  l'intensité  du  courant  employé  sont 
accusées  à l'oreille  par  un  changement  dans  le  ton  du  son,  qui 
provient  d’un  changement  dans  le  nombre  des  vibrations  cor- 
respondantes. 

Enfin , un  troisième  appareil , construit  par  M.  Wnlkins 
fig.  127  , consiste  dans  .un  balancier  semblable,  sauf  qu’il  est 
beaucoup  plus  considérable , à celui  d’une  montre  et  lié 
également  à un  ressort  spiral.  Ce  balancier  est  muni  d’une 
petite  pièce  de  fer  doux  qui  est  placée  très-près  des  pôles 
d'un  électro-aimant,  de  telle  façon  que,  lorsqu’un  courant 
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électrique  traverse  le  fil  de  l'électro-ainiant,  elle  est  attirée 

par  lui,  vient  adhérer  à ses  pôles  en  entraînant  le  balancier. 

Mais  un  petit  disque  d’ivoire,  dans  lequel  est 
incrustée  une  lame  métallique,  est  fixée  au  ba- 
lancier et  se  meut  avec  lui.  Un  ressort  mé- 
tallique, appuyé  contre  la  circonférence  du 
disque,  se  trouve  ainsi  tantôt  en  contact  avec  le 
métal,  tantôt  avec  l'ivoire  du  disque.  Dans  le  pre- 
Fgi.  1 27.  mier  cas,  qui  a lieu  quand  la  pièce  de  fer  doux 
est  éloignée  des  pôles  de  l'électro-aimant,  le  courantest  transmis 
et  la  pièce  est  attirée  ; dans  le  second  cas,  qui  a lieu  quand  la 
pièce  est  en  contact  avec  les  pôles,  le  courant  n’est  plus  trans- 
mis, l'électro-aimant  n’est  plus  aimanté,  et  la  pièce  de  fer  doux 
n’étant  plus  retenue  près  des  pôles,  le  ressort  spiral  qui  avait 
été  tendu  se  détend  et  fait  revenir  le  balancier  en  arrière.  Celui- 
ci  exécute  ainsi  dans  un  temps  donné  un  nombre  de  vibrations 
plus  ou  moins  considérable;  ce  nombre  dépend  de  l'intensité 
du  courant  transmis  et  peut  ainsi  lui  servir  de  mesure. 

Pour  bien  étudier  dans  ses  détails  l'aimantation  opérée  par 
les  courants  électriques,  il  faut  avoir  une  ou  deux  bobines  en 
bois  entourées  chacune  de  plusieurs  circonvolutions  d’un  fil  de 
cuivre  recouvert  de  soie,  à travers  lequel  on  transmet  le  courant 
Çfig.  128i.  11  est  bon  que  ce  fil  de  cuivre,  qui  forme  ainsi  des 


Fig.  12H. 

hélices  superposées,  ait  un  diamètre  de  deux  à cinq  millimètres, 
afin  qu'on  puisse  y faire  passer  un  courant  énergique  sans  qu'il 
s’échauffe  sensiblement.  Si  l'on  présente  à l'ouverture  d'une 
bobine  semblable,  dont  le  lil  est  dans  le  circuit  voltaïque,  une 
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lige  de  fer  doux  et  même  une  lige  d’acier,  on  sent  qu'elle  est 
attirée,  et  elle  se  précipite  dans  la  bobine  jusqu’à  ce  qu’elle  se 
soit  placée  de  façon  que  son  milieu  coïncide  avec  celui  de  l’hé- 
lice enveloppante;  résultat  qu’on  obtient  également,  que  la 
tige  soit  plus  courte  ou  plus  longue  que  l’axe  de  la  bobine  ou 
qu  elle  lui  soit  égale.  Des  balles  de  fer  doux  d’un  diamètre 
quelconque,  placées  à l’ouverture  de  la  bobine  et  pouvant  rou- 
ler sur  un  plan  intérieur  bien  horizontal,  se  précipitent  éga- 
lement en  dedans  et  s’arrêtent  au  milieu;  il  en  est  encore  de 
même  pour  des  disques  et  des  anneaux  de  fer  doux,  seulement, 
lors  même  qu’on  les  présente  à l’ouverture  de  la  bobine  de 
manière  que  leur  plan  soit  perpendiculaire  à l'axe  de  l’hélice, 
ils  se  tournent  immédiatement  et  se  placent  au  milieu,  de  façon 
que  leur  plan  ou  leur  diamètre  soit  parallèle  à l'axe.  Ce  fait,  et 
uu  grand  nombre  d'autres  semblables,  montrent  de  la  manière 
la  plus  évidente  la  disposition  que  possèdent  les  corps  magné- 
tiques à s’aimanter  toujours  dans  le  sens  de  leur  plus  grande 
longueur,  de  manière  que  les  pôles  opposés  soient  aussi  éloi- 
gnés que  possible  l'un  de  l'autre.  On  en  a une  nouvelle  preuve 
en  faisant  l'expérience  avec  une  bobine  dont  l’ouverture  a un 
grand  diamètre  de  12  à 15  centimètres,  par  exemple  (Gg.  129), 


Fig.  m. 

et  en  observant  en  particulier  l’arrangement  que  prend  la  li- 
maille de  fer  placée  dans  l’intérieur  de  cette  bobine.  11  faut, 
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pour  que  cette  observation  se  fasse  bien,  que  l’axe  de  la  bobine 
soit  vertical;  on  introduit  alors  dans  l’ouverture  un  disquette 
bois  ou  de  carton  muni  d’un  rebord,  et  dans  lequel  on  a mis 
de  la  limaille  de  fer.  A l’ouverture  comme  au  fond  de  la  bo- 
bine, la  limaille  forme  une  multitude  de  petits  tas  qui  se  por- 
tent tous  vers  le  centre , c’est-à-dire  vers  le  point  où  l’aie 
coupe  le  plan  qui  les  porte;  mais  à mesure  qu’on  s’approche 
du  milieu  de  la  bobine,  on  voit  les  petits  tas  qui,  séparés  les 
uns  des  autres,  ont  jusqu’à  2 ou  3 centimètres  de  hauteur,  fujr 
le  centre  et  s’approcher  tous  des  bords,  c’est-à-dire  de  la  parta 
extérieure  de  la  bobine.  Il  semble  que  chacun  de  ces  tas  forme 
autant  de  petits  aimants  qui  se  repoussent  mutuellement  par 
l’effet  de  l’action  répulsive  de  leurs  pôles  homonymes,  comme 
ce  serait  le  cas  pour  les  aiguilles  aimantées  d'un  faisceau  ma- 
gnétique, si  elles  étaient  mobiles.  Si  au  lieu  de  limaille  on  place 
dans  la  bobine  des  bouts  de  fil  de  fer  plus  courts  que  son  dia- 
mètre intérieur,  on  les  voit,  dès  qu’un  courant  traverse  le  til 
de  cuivre  roulé  en  hélice,  quitter  leur  position  horizontale 
pour  en  prendre  une  verticale,  en  s'éloignant  tous  les  uns  des 
autres,  et  demeurer  même  suspendus  dans  cette  position,  quand 
on  enlève  par  dessous  le  support  sur  lequel  ils  avaient  été  pri- 
mitivement placés. 

lin  cylindre  de  fer  doux,  placé  dans  l’intérieur  de  la  bobine 
et  plus  long  qu’elle,  s’aimante,  quelle  que  soit  sa  longueur,  de 
façon  toujours  que  ses  pôles  se  trouvent  aux  points  qui  sont  im- 
médiatement au  dehors  de  la  bobine;  c’est  ce  dont  on  peut  ju- 
ger par  la  disposition  qu’affecte  la  limaille  de  fer.  La  partie 
aimantée  s’étend  assez  loin  au  dehors  de  la  bobine,  et  si  les 
deux  portions  qui  ressortent  du  cylindre  sont  d’inégale  lon- 
gueur, la  plus  longue  est  la  plus  fortement  aimantée.  Ouand 
on  introduit  un  cylindre  creux  de  fer  dans  l'intérieur  de  la  bo- 
bine, de  manière  que  l’une  de  ses  extrémités  ou  toutes  les  deui 
dépassent  d’un  ou  deux  centimètres  au  moins  l’ouverture  de 
la  bobine,  on  trouve  qu’il  s’aimante  extérieurement  comme  un 
cylindre  plein;  mais  il  ne  manifeste  intérieurement  aucune 
espèce  de  trace  de  magnétisme  ; seulement  si  l'on  met  à un 
centimètre  environ  de  l’une  ou  de  l’autre  de  ses  extrémités  une 
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petite  balle  de  fer,  on  la  voit  se  porter  avec  rapidité  vers  l’ou- 
verture, et  là,  en  faisant  le  tour  du  bord,  glisser  sur  la  surface 
extérieure  à laquelle, elle  reste  adhérente  malgré  son  poids,  jus- 
qu’à une  distance  de  8 à 12  millimètres  du  bord.  De  la  limaille 
de  fer  introduite  dans  l’intérieur,  mais  près  du  bord,  éprouve 
le  même  effet  d’une  manière  également  instantanée.  Dans  ces 
expériences,  la  bobine  doit  être  placée  de  manière  que  son  axe 
soit  parfaitement  horizontal. 

Non-seulement  le  cylindre  de  fer  doux  ne  présente  aucune 
trace  de  magnétisme  intérieurement,  sauf  près  des  bords,  mais 
il  interrompt  toute  l’action  magnétique  de  l'hélice  sur  du  fer 
qu’on  y introduit.  11  n’en  est  pas  de  même  si  ce  cylindre  est 
fendu  horizontalement,  pourvu  que  cette  fente  aille  d’un  bout 
à l'autre,  ou  s’il  est  formé  simplement  d’une  feuille  de  tôle  dont 
les  bords  sont  rapprochés  et  rivés,  mais  sans  soudure.  Dans  ce 
cas,  les  effets  magnétiques  intérieurs  de  l'hélice  se  manifestent 
commme  à l’ordinaire  ; il  en  est  de  même  quand  on  introduit 
dans  l'hélice  un  cylindre  creux  de  cuivre  ou  d’un  métal  quel- 
conque non  magnétique,  lors  même  que  ces  derniers  cylindres 
ont  leur  surface  parfaitement  continue.  Ces  observations  s'ap- 
pliquent , non-seulement  aux  ell'ets  magnétiques  de  l’hélice 
dont  nous  avons  déjà  parlé,  mais  également  à ceux  dont  nous 
allons  nous  occuper.  M.  de  llaldat  a constaté,  au  moyen  d’obser- 
vations nombreuses  et  faites  avec  beaucoup  de  soin,  qu’un 
cylindre  creux  de  fer  doux,  quelque  mince  que  soit  son  enve- 
loppe, prend  sous  l’influence  du  courant  d’une  hélice  tout  au- 
tant de  force  magnétique  qu’un  cylindre  semblable,  mais  plein  ; 
ce  qu'il  regarde  comme  une  preuve  de  plus  à ajouter  à celles 
qu’il  a déjà  données,  que  le  magnétisme  réside  tout  entier  à la 
surface,  et  que  la  masse  n’exerce  presque  point  d’influence  sur 
les  propriétés  magnétiques  d'un  corps.  Cette  opinion  de  M.  de 
Haldat  trouve  6a  confirmation  dans  les  essais  faits  par  quelques 
physiciens  d’électro- aimants  dans  lesquels  on  remplace  le 
cylindre  de  fer  doux  par  un  faisceau  de  fils  de  fer,  combinaison 
qui  donne  dans  quelques  cas  une  puissance  magnétique  beau- 
coup plus  considérable,  comme  nous  aurons  occasion  de  le  re- 
marquer plus  loin. 
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Un  physicien  français,  M.  Nieklès,  vient  par  des  recherches 
intéressantes  d’éclaircir  un  point  contesté  entre  les  savants  al- 
lemands, relativement  à l’influence  de  la  longueur  des  tranches 
des  électro-aimants  sur  leur  puissance  magnétique.  MM.  Lenz 
et  .lacoby,  appuyés  par  M.  Muller,  soutiennent  que,  à égalité  de 
conditions,  la  longueur  des  branches  d’un  électro-aimant  est 
sans  influence  sur  les  poids  portés;  M.  Dub,  au  contraire,  pré- 
tend que  l'attraction  d’un  électro-aimant  grandit  avec  la  lon- 
gueur des  barreaux.  M.  Nieklès  a constaté  que  la  proposition  de 
MM.  Lenz  et  Jacoby  n’est  vraie  qu’aulant  qu  elle  concerne  les 
lers  à cheval  ordinaires,  c'est-à-dire  munis  de  deux  hélices 
en  sens  contraire.  Si  les  deux  hélices  sont  de  même  sens  et  si 
le  fer  à cheval  n’est  muni  que  d’une  hélice,  et  enlin  si  le  bar- 
reau de  fer  est  rectiligne  à non  en  fer  à cheval,  c’est  la  propo- 
sition de  M.  Dub  qui  se  vérifie.  Cette  influence  de  la  longueur 
tient,  suivant  M.  Nieklès,  à ce  qu’en  allongeant  un  barreau 
aimanté  on  écarte  les  pèles  de  noms  contraires , et  on  dimmue 
d’autant  les  effets  de  neutralisation  que  ces  pôles  peuvent  exer- 
cer entre  eux.  M.  Nieklès  est  arrivé  à cette  conclusion  en  pre- 
nant un  barreau  de  fer  entouré  d’une  hélice  de  fil  de  cuivre 
qu’il  met  dans  le  circuit,  puis  il  choisit  pour  armature  une 
pièce  de  fer  dont  la  masse  et  la  longueur,  variables  suivant  le 
courant,  sont  prises  de  manière  que  cette  armature  puisse  être 
attirée  sans  rester  suspendue.  A ce  moment,  il  pose  sur  le  pôle 
supérieur  de  l’électro-aimant  un  cylindre  de  fer,  immédiate- 
ment l’armature  se  suspend  à l'aimant,  y adhère  plus  ou  moins 
énergiquement,  pour  retomber  dès  qu’on  retire  le  cylindre  qui 
est  placé  sur  l’autre  pôle.  Voici  le  tableau  de  quelques  résul- 
tats obtenus  avec  un  certain  nombre  de  cylindres  de  même 
section  et  de  longueurs  progressivement  croissantes;  le  n*  f 
avait  0'",050  de  longueur,  le  n°  2 en  avait  tr.100,  le  n*  il 
tl"“,  1 10,  etc.  L’hélice  se  composait  de  94  mètres  de  fil  de  I mil- 
limétré de  diamètre,  formant  754  tours  de  spires;  le  cylindre 
placé  sur  la  bobine  était  semblable  au  n”  3.  L'armature  était 
au  bout  du  cylindre  du  poids  de  74  grammes;  sa  surface  de 
contact  avait  été  rendue  convexe.  Deux  courants  de  force  diffe- 
rente ont  été  successivement  employés. 
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Gettc  influence  de  l’allongement  du  barreau  aimanté  sur 
l’attraction  magnétique,  qui  est  très-manifeste,  a néanmoins 
une  limite,  à partir  de  laquelle  l’attraction  diminue  à mesure 
que  la  longueur  augmente.  M.  Nicklès  a aussi  varié  ses  essais 
en  employant  des  électro-aimants  en  fer  à cheval  avec  une  troi- 
sième branche  latérale  parallèle  aux  deux  autres;  les  résultats 
un  peu  compliqués  qu’il  obtint  sont  conformes  du  reste  aux 
principes  que  nous  venons  d’exposer.  Nous  y reviendrons  dans 
la  sixième  partie,  consacrée  aux  applications. 


$ 3.  Mouvement*  vibratoires  et  effet*  moléculaire»  que  dé  ter» 
minr  dans  1rs  rorps  fnnçtiétiqitc*  l'action  des  courants 
électrique*. 

M.  Page,  physicien  américain,  avait  observé  en  1837  que, 
en  approchant  le  pôle  d’un  fort  aimant  d’une  spirale  plate  tra- 
versée par  un  courant  électrique,  on  produit  un  son.  M.  llele- 
zenne,  en  France,  avait  réussi  également  en  1838  à produire 
unsi.n  en  faisant  tourner  rapidement  un  armature  de  fer  doux 
devant  les  pôles  d’un  aimant  en  fer  à cheval.  En  1843,  j’avais 
moi-même  remarqué  que  des  lames  ou  des  liges  de  fer  rendent 
mi  son  très-prononcé  quand  on  les  place  dans  l’intérieur  d'une 
Indice  dont  le  fil  est  traversé  par  un  fort  courant  électrique, 
mais  seulement  au  moment  où  le  circuit  est  fermé  et  au  mo- 
ment où  il  est  interrompu.  M.  Gassiot  à Londres,  et  M.  Marrian 
i»  Birmingham,  avaient  fait  également  une  expérience  analo- 


Digitized  by  Google 


298  MAGNÉTISME  ET  ÉLEf.TRO-DYNAMIylE. 

gue  en  1844.  Attribuant  ce  phénomène  singulier  à un  change- 
ment (jue  le  magnétisme  déterminerait  dans  la  constitution 
moléculaire  du  corps  aimanté,  je  fis  un  assez  grand  nombre 
d’expériences  pour  étudier  ce  sujet  intéressant. 

Avant  tout,  il  est  important,  pour  obtenir  une  série  nom- 
breuse de  vibrations,  d’avoir  un  moyeu  d’interrompre  et  de 
rétablir  plusieurs  fois,  dans  un  temps  très-court,  le  circuit 
dont  fait  partie  le  fil  qui  transmet  le  courant;  de  rendre,  en 
d’autres  termes,  discontinu  un  courant  continu.  Je  me  servis 
dans  ce  but  d’un  de  ces  nombreux  appareils  nommés  rhiotomn 
ou  coupe-courants,  et  qui  sont  destinés,  quand  on  les  met  dans  le 
circuit,  à rendre  un  courant  discontiuu.  L’un  des  plus  commodes 
(fig.  130)  consiste  dans  une  tige  horizontale  qui  porte  deux  ai- 
guilles en  laiton  implantées  perpendiculairement  et  parallèle- 
ment entre  elles,  disposées  de  telle  façon  que  quand  elles  plon- 
gent simultanément  dans  deux  capsules  remplies  de  mercure  et 
isolées  l’une  de  l’autre,  le  circuit  est  fermé,  et  que  quand  elles 
n'y  plongent  pas,  il  est  ouvert.  Un  mouvement  d’horlogerie  ou 
simplement  une  manivelle  mue  par  la  main  imprime  à l’axe 
un  mouvement  de  rotation  d’où  résulte  que,  dans  uu  temps 
donné,  une  seconde,  par  exemple,  le  circuit  peut  être  fermé  et 
interrompu  un  grand  nombre  de  fois.  L'appareil  de  la  ligure 
130  présente  quatre  aiguilles  au  lieu  de  deux,  et  par  consé- 


quent quatre  compartiments  correspondants  aux  quatre  aiguil- 
les. Nous  aurons  occasion  de  voir  plus  tard  à quoi  sert  le  se- 
cond système  des  deux  aiguilles;  pour  le  moment,  un  seul  nous 
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suffit,  et  par  conséquent  dans  toutes  les  expériences  qui  vont 
suivre,  onse  servira  indifféremment,  pour  le  mettre  dans  le  cir- 
cuit, de  celui  qui  est  le  plus  rapproché  du  mouvement  d’horlo- 
gerie ou  de  celui  qui  en  est  le  plus  éloigné.  Le  mercure  risque 
d’èlre  projeté  lorsque  le  mouvement  est  trop  rapide;  il  faut, 
pour  prévenir  cet  inconvénient,  recouvrir  les  capsules,  les  ai- 
guilles et  l'axe  qui  les  porte  d’un  petit  couvercle  en  verre. 
Lorsque  le  courant  est  très-fort,  le  mercure  s’oxyde  par  l’effet 
des  étincelles  qui  ont  lieu  au  moment  où  les  aiguilles  en  sor- 
tent; il  est  nécessaire  dans  ce  cas  d’enlever  cet  oxyde  ou  de  chan- 
ger le  mercure.  On  peut  se  passer  de  mercure  et  le  remplacer 
par  deux  lames  métalliques  élastiques  qui  s’appuient  sur  un 
cylindre  ou  sur  la  circonférence  d’une  roue  en  bois  verni  ou 
en  ivoire,  dans  les  contours  desipielles  sont  incrustées  de  pe- 
tites pièces  métalliques  qui  communiquent  ensemble  Quand  les 
lames  élastiques,  par  l’effet  de  la  rotation  du  cylindre  ou  de  la 
roue  sur  son  axe,  viennent  en  contact  avec  la  partie  métallique 
de  la  surface,  le  circuit  est  fermé  ; quand  le  contact  avec 
cette  partie  métallique  vient  à cesser,  que  c'est  avec  le  bois  ou 
l’ivoire  qu’il  a lieu,  le  circuit  est  ouvert.  Il  faut  que  les  deux 
lames  soient  ici,  comme  l’étaient  les  cases  remplies  de  mercure 
dans  le  cas  précédent,  sur  la  route  du  courant  qui  doit  traver- 
ser le  Ül  de  l’hélice,  et  qu’elles  appuient  fortement  contre  la  sur- 
face du  contour.  On  peut  encore  interposer  simplement,  dans  le 
trajet  d’un  courant,  une  roue  dentée  et  une  lame  métallique 
élastique  qui  s'appuie  sur  les  dents 
de  la  roue  (fig.  131).  En  imprimant 
à la  roue  un  mouvement  sur  son  axe, 
on  fait  sauter  la  lame  d’une  dent  à 
une  autre  ; chaque  saut  détermine 
une  rupture  du  circuit,  qui  immé- 
diatement après  se  trouve  de  nou- 
veau fermé.  Le  ton  musical  que  rend 
la  lame  donne  exactement,  lorsqu’on 
n'a  pas  d'autre  moyen  de  le  mesurer,  le  nombre  de  fois  que 
dans  une  seconde  le  circuit  a été  ouvert  et  fermé , c’est-à- 
dire  interrompu.  Je  me  suis  étendu  sur  ces  diverses  espèces 
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de  r/icotoines,  parce  que  nous  ferons  souvent  usage  des  uns  et 
des  autres.  Pour  le  moment,  nous  allons  les  appliquer  à l'étude 
des  mouvements  vibratoires  qu’éprouvent  les  corps  magnéti- 
ques sous  l’influence  des  courants  discontinus. 

Quand  on  place  un  corps  magnétique,  mais  non  aimanté, 
tel  que  le  fer,  l'acier,  dans  l’intérieur  d’une  bobine,  ce  corps 
éprouve  des  mouvements  vibratoires  très-remarquables  dès 
qu’on  fait  passer  à travers  le  fil  qui  entoure  la  bobine  une  série 
de  courants  discontinus.  Ces  mouvements  se  manifestent  sous 
la  forme  de  sons  très-prononcés,  et  variés  quand  le  corps  a une 
forme  cylindrique  ou  même  allongée.  Le  son  est  moins  pro- 
noncé, mais  plus  aigu  et  plus  métallique,  avec  de  l'acier  qu’il  ne 
l’est  avec  du  fer  doux.  Quelle  que  soit  la  forme  ou  la  grandeur 
dos  morceaux  de  fer  doux,  on  distingue  toujours  deux  sons  : 
l’un  est  une  suite  de  coups  ou  de  chocs  plus  ou  moins  secs  assez 
analogues  au  bruit  que  fait  la  pluie  en  tombant  sur  un  toit  de 
métal;  ces  coups  correspondent  exactement  aux  alternatives  de 
passage  et  d'interruption  dans  le  courant;  l’autre  son  est  un 
son  musical  qui  correspond  à ceux  que  donnerait  la  masse  de 
fer  par  l’effet  de  vibrations  transversales.  11  faut  avoir  soin  de 
distinguer  dans  ces  sons  ceux  qui  sont  dus  à la  simple  action 
mécanique  du  couraut  sur  le  fer,  action  qui,  s'exerçant  sur 
l’ensemble  de  la  masse,  peut  la  déformer  et  produire  par  consé- 
quent par  sa  discontinuité  même  une  suite  de  vibrations.  Ce- 
pendant elle  ne  suffit  pas  pour  expliquer  tous  les  sons,  et  il  faut 
admettre  qu'il  y a en  outre  une  action  moléculaire,  c’est-à- 
dire  que  l’aimantation  déterminant  un  arrangement  particuber 
des  molécules  du  fer,  une  succession  rapide  d'aimantations  et 
de  désaimantations  donne  naissance  à une  série  de  vibrations. 
Comment  expliquer  autrement,  par  exemple,  le  son  musical 
très-clairet  très-brillant  que  rend  une  masse  de  fer  cylindrique 
de  10  centimètres  de  diamètre  et  du  poids  de  10  kilogrammes, 
quand  elle  est  placée  dans  l’intérieur  de  la  grosse  hélice 
lig.  129),  traversée  par  un  courant  discontinu?  Des  liges  de 
fer  de  un  à plusieurs  centimètres  de  diamètre  fixées  parleurs 
deux  extrémités  rendent  aussi,  sons  la  même  influence,  dessous 
lies-prononcés.  Mais  le  son  le  plus  brillant  est  celui  qu'on  ob- 
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tient  en  tendant  sur  une  table  d’harmonie  des  fils  de  1 à 2 mil- 
limètres de  diamètre,  bien  recuits  et  longs  de  1 à 2 mètres.  Us 
sont  placés  dans  l’axe  d’uue  ou  plusieurs  bobines,  dont  les  fils 
sont  traversés  par  les  courants  électriques,  et  ils  produisent  un 
ensemble  de  sons  dont  l’effet  est  surprenant  et  ressemble  beau- 
coup à celui  auquel  donnent  naissance  plusieurs  cloches  d’église 
vibrant  harmoniquement  dans  le  lointain.  Il  est  nécessaire, 
pour  obtenir  cet  effet,  que  la  succession  des  courants  ne  soit 
pas  trop  rapide  et  que  les  fils  ne  soient  pas  trop  tendus.  Avec 
un  fil  de  lm,576  de  longueur  et  1 millimètre  8 de  diamètre, 
j'ai  trouvé  que  le  maximum  d'effet  a lieu  quand  il  est  tendu 
par  un  poids  de  26  à 53  kilogrammes  s'il  est  recuit , et  de 
29  à 57  s’il  est  écroui.  A partir  de  la  limite,  à mesure  que  la 
tension  augmente,  l’intensité  totale  et  le  nombre  des  sons  dif- 
férents diminuent  notablement  ; et  à un  certain  degré  de  tension, 
on  n'entend  plus  aucun  des  sons  dus  aux  vibrations  transver- 
sales, mais  seulement  celui  qui  provient  des  vibrations  longitu- 
dinales. L'inverse  a lieu  quand  on  détend  le  fil. 

On  peut  produire  des  sons  tout  à fait  analogues  à ceux  que 
nous  venons  de  décrire,  en  faisant  passer  le  courant  électrique 
discontinu  à travers  le  fil  de  fer  lui-même.  On  remarque  égale- 
ment une  série  de  coups  secs  correspondant  aux  interruptions 
dn  courant,  et  des  sons  musicaux  plus  forts  et  plus  sonores  dans 
quelques  cas,  que  ceux  qu'on  obtient  par  l’aimantation  du  même 
fil.  Cette  supériorité  d’effet  se  manifeste  surtout  quand  le  fil  est 
très-recuit  et  d’un  diamètre  d’environ  2 millimètres;  pour  des 
diamètres  plus  considérables  ou  moindres,  l'aimantation  par 
l’hélice  produit  des  effets  plus  intenses  que  ceux  qui  résultent  de 
la  transmission  du  courant.  Du  reste,  les  mêmes  circonstances 
qui  influent  sur  la  nature  et  la  force  du  son  dans  le  premier 
cas  exercent  une  influence  semblable  dans  le  second  cas. 
La  transmission  du  courant  discontinu  ne  produit  des  sons 
que  si  elle  a lieu  à travers  le  fer,  l’acier,  l’argentane,  et  en  gé- 
néral les  corps  magnétiques,  mais  à des  degrés  différents  chez 
chacun,  degrés  dépendant  de  la  force  coercitive  qui  contrarie 
le  phénomène.  Des  fils  de  cuivre,  de  platine,  d’argent,  et  en  gé- 
néral de  métaux  quelconques,  hormis  les  magnétiques,  ne  dé- 
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gagent  aucun  son,  pas  plus  sous  l'influence  de  courants  trans- 
mis que  sous  celle  de  courants  ambiants,  tels  que  les  courants 
qui  parcourent  les  tours  d'un  fil  enroulé  en  hélice  autour  d'une 
bobine. 

Le  son  qu'on  produit  quand  on  fait  passer  à travers  un  fil  de 
fer  un  courant  électrique  discontinu  explique  un  fait  observe 
depuis  longtemps,  et  décrit  déjàen  1785  par  un  chanoine,  (ioltuin 
de  Côme,  voisin  et  contemporain  de  Yolta.  Ce  fait  est  qu'un  fil  de 
fer  tendu  en  plein  air,  d’une  longueur  au  moins  de  10  mètres, 
rend  spontanément  un  son  sous  l’empire  de  certaines  varia- 
tions de  l'état  de  l’atmosphère.  Les  circonstances  qui  accom- 
pagnent comme  celles  qui  favorisent  la  production  du  phéno- 
mène démontrent  que  c’est  à la  transmission  de  l’électricité 
atmosphérique  qu'il  faut  l'attribuer.  Cette  transmission  en  effet 
n’a  point  lieu  d’une  manière  continue,  comme  celle  d'un  cou- 
rant, mais  bien  par  une  suite  de  décharges.  Or,  M.  Bealson  a 
démontré  qu’une  décharge  d’une  bouteille  de  Leyde  à travers  un 
fil  de  fer  fait  rendre  un  son  à ce  fil,  pourvu  qu’elle  n'ait  pas  heu 
trop  brusquement,  mais  qti'elle  soit  un  peu  ralentie  par  son  pas- 
sage à travers  un  conducteur  humide,  tel  qu’une  ficelle  mouillée. 

Les  sous  que  rendent,  dans  les  circonstances  que  nous  venon> 
de  décrire,  le  fer  et  les  corps  magnétiques  semblent  indiquer 
d'une  manière  évidente  que  l’aimantation  opérée  par  l’io- 
lluence  d’un  courant  extérieur,  aussi  bien  que  la  trausmissiou 
direcie  d’un  courant,  déterminent  chez  eux  une  modification 
dans  l’arrangement  de  leurs  particules,  c'est-à-dire  dans  leur 
constitution  moléculaire.  Cette  modification  cesse  et  se  repro- 
duit constamment  par  l'effet  de  la  discontinuité  du  courant, 
d'où  résulte  la  production  d'une  série  de  vibrations  et  par  con- 
séquent divers  sons. 

Un  grand  nombre  d’observations  faites  par  différents  physi- 
ciens ont  démontré  en  effet,  d’une  manière  direcie,  l'influence 
de  l'aimantation  sur  les  propriétés  moléculaires  des  corps  ma- 
gnétiques. M.  de  Y ertheim,  dans  un  grand  travail  sur  l’élasti- 
cité des  métaux,  avait  déjà  observé  que  l'aimantation  opérée  au 
moyen  d’une  hélice  dont  le  fil  est  traversé  par  le  courant  élec- 
trique produit  une  diminution  du  coefficient  d'élasticité  dam 
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le  fer  doux  et  même  dans  l'acier;  diminution  qui,  dans  le  der- 
nier du  moins,  persiste  en  partie,  même  après  l’interruption  du 
courant.  M.  Guillemin  a également  remarqué  plus  tard  qu’une 
barre  de  fer  doux,  fixée  par  une  de  ses  extrémités  tandis  que 
l'autre  est  libre,  et  qui,  au  lieu  de  demeurer  horizontale,  se 
courbe  par  l’effet  de  son  propre  poids  ou  par  celui  d’un  petit 
poids  additionnel,  se  redresse  immédiatement  au  moment  où 
l'on  fait  passer  un  courant  dans  le  fil  d’une  hélice  dont  elle  est 
enveloppée,  hélice  qui,  elle-même,  se  redresse  avec  la  barre 
dont  elle  suit  tous  les  mouvements,  puisqu’elle  est  enroulée  au- 
tour d’elle.  Cette  expérience  a ceci  d'important,  qu’elle  montre 
que  l’aimantation  détermine  une  modification  dans  l'état  mo- 
léculaire du  fer,  car  elle  ne  peut  s’expliquer  par  une  action  mé- 
canique qui  ne  pourrait  avoir  lieu  qu’autant  que  l’hélice  serait 
indépendantede  la  barre. 

Il  y a plus  : un  physicien  anglais,  M.  Joule,  est  parvenu  à 
déterminer  l’influence  que  l’aimantation  peut  exercer  sur  les 
dimensions  des  corps.  11  s’est  assuré  d’abord,  en  plaçant  une 
barre  de  fer  doux  dans  un  tube  bien  fermé,  rempli  d'eau  et  sur- 
monté d’un  tube  capillaire,  que  cette  barre  n’éprouvait  aucune 
variation  de  volume,  quand  on  l’aimantait  au  moyen  d'un  fort 
courant  électrique  qui  parcourait  tous  les  tours  d’une  hélice 
enveloppante.  F.n  effet,  la  moindre  variation  de  volume  aurait 
été  accusée  par  un  changement  de  niveau  de  l’eau  dans  le  tube 
capillaire;  or  on  n’en  observe  aucun,  quelle  que  soit  la  force 
de  l'aimantation.  Ce  résultat  est  d'accord  avec  celui  que  M.  Gay- 
Lussac  avait  trouvé  autrefois,  et  avec  celui  qu’a  également  ob- 
tenu M.  Wertheim,  en  opérant  à peu  près  comme  M.  Joule. 
Mais  si  le  volume  total  n’est  point  altéré,  il  n'en  est  point  de 
même  des  dimensions  relatives  de  la  barre,  qui,  sous  l'influence 
de  l'aimantation,  éprouve  une  augmentation  de  longueur  en 
même  temps  qu'une  diminution  de  diamètre,  du  moins  entre 
certaines  limites.  C’est  au  moyen  d'un  appareil  très-délicat, 
semblable  au  comparateur  qui  sert  à mesurer  la  dilation  des 
métaux,  que  M.  Joule  a trouvé  qu’une  barre  de  fer  doux  éprouve 
un  allongement  prononcé,  qui  est  environ  de  sa  longueur 
totale,  au  moment  où  l’on  établit  le  courant  qui  l'aimante,  et  un 
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racourcissement  au  moment  où  on  l'interrompt.  Le  raccourris- 
sement  est  moindre  que  l’allongement,  ce  qui  tient  il  ce  que  la 
barre  conserve  toujours  un  certain  degré  de  magnétisme,  il  pa- 
raîtrait que  l'allongement  ai  proportionnel,  dans  une  barre  don- 
née, au  carré  de  l'intensité  du  magnétisme  qui  y est  développé. 
Quand  au  lieu  de  barres  on  fait  usage  de  fils  de  fer,  il  peut  ar- 
river que  ce  soit  un  raccourcissement  et  non  plus  un  allongement 
qu’on  obtienne  au  moment  de  l’aimantation;  ce  changement  dans 
la  nature  de  l'effet  s’observe  quand  le  degré  de  tension  auquel  le 
fil  est  soumis  dépasse  une  certaine  limite.  Ainsi  un  fil  de  fer  de 
32  centimètres  de  longueur  sur  5 millimètres  de  diamètre  s’al- 
longe bien  sous  l’influence  du  magnétisme,  tant  qu'il  n'est  pas 
exposé  à une  tension  supérieure  à 350  kilos,  mais  d’autant 
moins  cependant  qu’on  s’approche  davantage  de  cette  tension. 
A partir  de  cette  limite  et  pour  des  tensions  croissantes  qui, 
dans  une  expérience,  furent  poussées  jusqu'à  800  kilog.,un 
vil  constamment  le  fil  se  raccourcir  au  moment  où  il  était  ai- 
manté. La  tension  n'exerce  pas  d’influence  sur  de  l'acier  for- 
tement trempé;  aussi  il  n’y  a jamais  d’allongement,  mais  seule- 
ment un  raccourcissement  qui  commence  lorsque  la  force  du 
courant  surpasse  celle  qui  est  nécessaire  pour  aimanter  le  bar- 
reau à saturation. 

M.  Wertheim,  de  son  côté,  à la  suite  de  recherches  longues  et 
minutieuses,  est  parvenu  à analyser  les  effets  mécaniques  qui 
se  manifestent  dans  l'aimantation.  Il  a trouvé  que,  lorsqu’une 
barre  de  fer  est  encastrée  par  une  de  ses  extrémités,  et  que  la 
bobine  est  placée  de  manière  que  son  axe  coïncide  avec  celui  de 
la  barre,  on  n’observe  pas  de  mouvement  latéral,  mais  seule- 
ment un  très-petit  alongement  qui  dépasse  rarement  0,tX)2 
millimètres.  Cet  alongement  est  d'autant  plus  fort  que  la  bo- 
bine se  trouve  plus  près  de  l’extrémité  libre  de  la  barre,  et 
diminue  à mesure  qu’on  la  rapproche  du  point  d’encastrement. 
Lorsque  la  barre  n’est  plus  dans  l’axe  de  la  bobine,  l’alonge- 
ment  subsiste  toujours,  mais  il  est  accompagné  d’un  mouve- 
ment latéral  dans  le  sens  du  rayon  de  la  bobine.  La  bobine  dont 
faisait  usage  M.  Wertheim  avait  25  centimètres  de  longueur  et 
18  millimètres  de  diamètre  intérieur;  des  lunettes  d’un  gro?- 
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sissemenl  d'environ  20  diamètres,  et  renfermant  deux  fils  en 
acier,  servaient  à mesurer  l’allongement  et  le  déplacement  la- 
téral. Ce  déplacement,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  la  flèche  de 
courbure  de  la  barre  mesurée  à son  extrémité  a été  déterminée 
pour  différentes  intensités  du  courant,  et  il  a paru  qu’elle  était 
en  général  proportionnelle  à cette  intensité;  mais  elle  varie  pour 
chaque  position  de  la  barre  dans  l’intérieur  de  la  bobine.  Quoi 
qu’il  en  soit,  on  peut  trouver  pour  chacune  de  ces  positions 
I équivalent  mécanique  de  l’unité  d'intensité  du  courant,  c’est- 
à-dire  le  poids  qui,  appliqué  à l'extrémité  de  la  barre,  produi- 
rait la  même  flèche.  Ainsi,  par  exemple,  en  appelant  0 la  lon- 
gueur de  la  partie  du  rayon  comprise  entre  l’axe  de  la  barre  et 
l'axe  de  la  bobine, /la  flèche  de  courbure,  et  P le  poids  qui 
produirait  la  même  flèche,  on  a obtenu  les  résultats  suivants,  en 
agissant  successivement  sur  les  trois  barres  de  fer  dont  les 
masses  respectives  étaient  100K;  40,  50;  et  25,  (X). 
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dans  laquelle 


fc st  la  flèche  de  courbure,  q le  coefficient  d’électricité  qui  est 
de  19,000  kilogrammes  par  millimètre  carré  pour  le  fer  doux, 
b et  c la  largeur  et  l’épaisseur  de  la  barre,  et  L sa  longueur 
depuis  le  point  d'encastrement  jusqu’à  son  extrémité  libre.  On 
déduit  du  tableau  qui  précède  la  valeur  des  forces  mécaniques 
qui  sont  entre  elles  pour  I)  — 80,  comme  100  : 41,  71  : 22,  81  ; 
et  pour  D = 50,  comme  100  : 40,  50  : 23,  34.  De  sorte  qu’on 
l>eut  en  conclure,  puisque  les  masses  des  trois  barres  sont  entre 
elles  comme  100  : 40,  50  : 25,  50,  que  l’effet,  qui  est  ici  une 
attraction,  est  proportionnel  à la  masse  du  fer  sur  lequel  le 
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courant  agit.  On  trouve  également  qu’il  est  proportionnel  à l'in- 
tensité du  courant,  ce  qui  rendrait  facile  de  construire,  d'apres 
ce  principe,  un  galvanomètre  assez  sensible,  en  se  servant  d'unf 
bobine  prismatique  et  d’une  bande  de  fer  large  et  mince. 

Ainsi  toutes  les  expériences  que  nous  venons  de  rapporter 
conduisent  à reconnaître  qu’il  se  produit  par  l'effet  de  l'aiman- 
tation une  traction  mécanique  due  à une  composante  longitu- 
dinale et  à une  composante  transversale,  que  celle-ci  devient 
nulle  lorsque  la  barre  se  trouve  au  centre  de  l'hélice,  que  l'une 
et  l’autre  sont  proportionnelles  à l'intensité  du  courant  et  à U 
masse  du  fer. 

11  est  plus  difficile  de  constater  l’effet  du  courant  transmis 
que  celui  du  courant  extérieur  qui  produit  l'aimantation.  En 
effet,  dans  le  premier  cas  l’effet  mécanique  du  courant  est  très- 
difficile  à séparer  de  son  effet  calorifique.  Cependant  il  résulte, 
de  quelques  expériences  de  M.  Iteatson,  qu’un  fil  de  fer  semble 
éprouver  à l’instant  où  il  est  mis  dans  le  circuit  une  petite 
expansion  subite,  et  très-distincte  de  la  dilatation  qui  résulte 
pour  lui  comme  pour  les  autres  métaux  du  réchauffement  pro- 
duit parle  passage  du  courant. 

Ces  effets  mécaniques  une  fois  bien  étudiés,  nous  pouvons 
revenir  avec  plus  de  connaissance  de  cause  à l'étude  même  îles 
sons  qui  accompagnent,  soit  l’aimantation,  soit  la  transmission 
des  courants. 

M.  Wertheim  a constaté,  d’une  manière  parfaitement  précise, 
l’existence  d’un  son  longitudinal  dans  une  barre  de  fer  ou 
d’acier  placée  au  centre  d’hélices  traversées  par  des  courants 
discontinus;  ce  son,  semblable  à celui  que  produit  le  frottement, 
est  dù,  ainsi  que  l’expérience  directe  le  prouve,  à des  vibra- 
tions qui  se  font  réellement  dans  le  sens  de  l’axe.  Avec  de? 
fils  substitués  aux  barres,  les  effets  sont  les  mêmes,  sauf  que, 
lorsque  la  tension  diminue,  on  entend,  outre  le  son  longitu- 
dinal, un  bruit  de  ferraille  tout  particulier  qui  semble  courir  le 
long  du  fil,  ainsi  que  d’autres  bruits  particuliers.  Avec  les  cou- 
rants transmis,  on  entend  également  le  son  longitudinal,  et  il  de- 
meure le  même,  à l'intensité  près,  que  le  courant  traverse  seu- 
lement une  partie  de  la  barre,  ou  qu’il  la  traverse  tout  entière, 
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preuve  de  l’analogie  qui  existe  entre  l'action  du  courant 
transmis  et  celle  d'une  autre  force. mécanique  telle  que  le  frot- 
tement; preuve  également  que  le  sou  n’est  pas  dû  à des  vibra- 
tions d’une  espèce  particulière  engendrées  par  le  courant.  Le 
son  longitudinal  a lieu  aussi  dans  des  barres  et  dans  des  01s; 
mais  quand  on  opère  avec  les  fils,  s'ils  ne  sont  pas  bien  tendus, 
le  son  longitudinal  est  accompagné  des  divers  bruits  dont  nous 
avons  parlé.  Au  reste,  soit  avec  des  barres,  soit  avec  des  fils,  on 
entend  chaque  fois  que  le  courant  est  transmis,  mais  seulement 
dans  les  parties  où  il  passe,  un  bruit  sec,  une  crépitation  sem- 
blable à celle  de  l’étincelle,  et  qui  ne  se  transforme  en  un  son 
distinct  que  dans  la  portion  tendue,  si  c’est  un  01  qui  est  dans 
le  circuit. 

Tels  sont  les  faits  établis  par  les  recherches  de  M.  Wertbcim  ; 

ils  sont  de  nature  à confirmer  la  déduction  que  j’avais  tirée 
avant  lui,  de  l’élude  seule  des  phénomènes  sonores,  savoir  que 
l'aimantation  ou  le  passage  du  courant  électrique  produisent 
un  dérangement  moléculaire  dans  les  corps  magnétiques,  et 
que  les  sons  proviennent  des  oscillations  qu’éprouvent  les  par- 
ticules des  corps  «autour  de  leur  position  d’équilibre,  sous  l'in- 
fluence des  courants,  soit  extérieurs  soit  transmis.  Mais  quelle 
est  maintenant  la  nature  de  ce  dérangement  moléculaire,  et 
comment  peut-il  déterminer,  soit  les  effets  mécaniques,  soit  les 
effets  sonores  que  nous  avons  décrits? 

tjuaud  il  s’agit  de  l'action  des  courants  extérieurs,  on  peut  se 
faire  une  idée  assez  exacte  de  la  nature  du  dérangement  molé- 
culaire que  l'aimantation  détermine.  Il  n'y  a qu’à,  pour  cela, 
remonter  à l’expérience  dans  laquelle  on  place,  soit  des  bouts 
de  fil,  soit  de  la  limaille  de  fer,  dans  l'intérieur  d une  hélice 
dont  l’axe  est  vertical.  Aussitôt  qu’on  fait  passer  uu  courant 
par  le  fil  de  cette  hélice,  les  bouts  de  fil  de  fer  se  placent  tous 
parallèlement  à l'axe,  c’est-à-dire  verticalement , et  la  limaille 
se  dispose  eu  petites  pyramides  allongées  dans  le  sens  de  l’axe, 
qui  se  détruisent  et  se  reforment  rapidement  quand  le  courant 
est  intermittent.  L'action  de  l'hélice  sur  la  limaille  consiste  donc 
à la  grouper  sous  forme  de  filets  parallèles  à l’axe,  filets  que  la 
pesanteur  seule  empêche  d'être  aussi  lougs  que  l’hélice  elle- 
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même.  Cette  expérience  réussit  aussi  bien  avec  de  la  poudre  de 
fer  impalpable  qu’avec  de  la  limaille;  elle  réussit  également 
bien  avec  la  poudre  de  nickel  et  de  cobalt.  Seulement , si  le 
courant  qui  traverse  l’hélice  est  discontinu,  on  observe  des  ef- 
fets assez  différents  avec  chacun  de  ces  trois  métaux,  effets  qui 
dépendent,  quant  à leur  nature  particulière,  du  nombre  plus 
ou  moins  grand  d’interruptions  qu’éprouve  le  courant  dans  un 
temps  donné.  Les  pyramides  de  limaille  sont  à leur  maximum 
de  hauteur  quand  le  disque  qui  les  porte  est  au  milieu  de  l'hé- 
lice. Elles  tournoient  sous  l’influence  des  courants  discontinus, 
pourvu  que  la  succession  de  ces  courants  ne  soit  pas  trop  ra- 
pide, de  manière  qu’il  n’y  en  ait  pas  plus  de  60  à 80  par  seconde. 
AN  ec  160,  il  n’y  a plus  d’effet  du  tout.  Ces  différences  tiennent 
sans  doute  à ce  que  le  fer,  même  le  plus  doux,  a encore  un  peu 
de  force  coercitive,  et  qu’il  lui  faut  un  certain  temps  pour  s’ai- 
manter et  se  désaimanter.  En  comparant,  sous  ce  rapport,  le 
fer,  le  nickel  et  le  cobalt,  réduits  tous  en  poudre  impalpable  et 
préparés  par  l’hydrogène,  on  trouve  que  le  nickel  manifeste  en- 
core des  mouvements  pour  une  vitesse  de  succession  des  cou- 
rants à laquelle  le  fer  n’en  manifeste  plus,  et  que  le  cobalt  cesse 
au  contraire  d’en  manifester  avant  le  fer,  ce  qui  est  bien  d'ac- 
cord avec  ce  qu’on  sait  sur  la  force  coercitive  de  ces  trois  mé 
taux. 

Voici  encore  une  expérience  de  M.  Grove,  qui  démontre  d'une 
manière  élégante  cette  tendance  des  particules  des  corps  ma- 
gnétiques à se  grouper,  sous  l’influence  de  l'aimantation , dans 
une  direction  longitudinale  ou  axiale.  Un  tube  de  verre,  fermé 
à ses  deux  extrémités  par  deux  plaques  de  verre,  est  rempli 
d'eau,  tenant  en  suspension  une  poudre  fine  d’un  oxyde  ma- 
gnétique de  fer.  En  regardant  à travers  ce  tube  des  objets  éloi- 
gnés, on  s’aperçoit  qu'une  proportion  considérable  de  la  lumière 
est  interceptée  par  la  dissémination  irrégulière  des  particules 
solides  dans  l’eau.  Mais  dès  qu’un  courant  électrique  parcourt 
le  fil  d'une  hélice  dont  le  tube  est  entouré,  les  particules  de 
l’oxyde  se  disposent  d’une  manière  régulière  et  symétrique,  de 
façon  à permettre  à la  plus  grande  proportion  de  la  lumière  de 
passer.  Les  particules  ne  sont  point  ici  des  petits  bouts  de  111  de 
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fer  désagrégés  artificiellement  d’une  masse  plus  considérable, 
mais  du  fer  précipité  chimiquement,  et  par  conséquent  dans  son 
état  moléculaire  naturel,  tel  qu’il  constitue  par  son  agrégation 
le  corps  solide. 

Cette  disposition  des  particules  du  fer  et  des  corps  magnéti- 
ques à se  rapprocher  dans  le  sens  transversal  et  à s'étendre  dans 
le  sens  longitudinal,  sous  l’influence  d’une  aimantation  exté- 
rieure qui  tient  probablement  à la  forme  des  molécules  élé- 
mentaires et  à la  manière  dont  elles  sont  polarisées,  est  mainte- 
nant établie  d’une  manière  irréfragable  par  des  preuves  directes 
et  purement  mécaniques. 

11  est  facile  de  voir  qu’elle  rend  compte,  de  la  manière  la  plus 
claire,  de  la  production  du  son  dans  une  barre  ou  dans  un  fil 
de  fer  soumis  à l’influence  du  courant  intermittent  de  l’hélice. 
Les  particules  luttant  avec  la  cohésion  se  disposent  dans  le  sens 
longitudinal  quand  le  courant  agit,  et  reviennent  à leur  posi- 
tion primitive  dès  qu’il  cesse;  il  en  résulte  une  série  d’oscilla- 
tions isochrones  avec  l’intermittence  du  courant.  Tous  ces  ef- 
fets sont  beaucoup  plus  prononcés  dans  le  fer  doux  que  dans 
l'acier  ou  le  fer  écroui,  parce  que  les  particules  du  fer  doux 
sont  beaucoup  plus  mobiles  autour  de  leur  position  d’équi- 


J’ai  également  observé  que,  soit  le  fer,  soit  l’acier,  lorsqu’ils 
sont  déjà  aimantés  d’une  manière  permanente  par  le  courant 
transmis  à travers  une  seconde  hélice  ou  par  l’action  d’un  ai- 
mant ordinaire,  éprouvent  des  vibrations  moins  fortes  quand  le 
courant  discontinu  tend  à les  aimanter  dans  le  sens  où  ils  le  sont 
déjà,  et  plus  fortes  dans  le  cas  contraire.  Il  est  évident  que,  dans 
le  premier  cas,  les  particules  ont  déjà,  d’une  manière  perma- 
nente, à peu  près  la  position  que  l'action  extérieure  à laquelle 
elles  sont  soumises  tend  à leur  imprimer,  tandis  que,  dans  le 
second  cas,  elles  en  sont  plus  éloignées  qu’elles  ne  le  sont  dans 
leur  état  naturel.  11  doit  donc  en  résulter  pour  elles  des  oscilla- 
tions bien  plus  fortes  autour  de  leur  position  d’équilibre  dans 
le  second  cas,  et  bien  moins  fortes  dans  le  premier,  que  lors- 
qu’elles se  trouvent  dans  leur  position  naturelle  au  moment  où 
le  courant  discontinu  vient  à exercer  son  action. 
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Les  effets  du  courant  transmis  sont  dus  à une  action  du  même 
ordre,  niais  agissant  dans  un  sens  différent.  Four  bien  analyser 
celte  action,  il  faut  étudier  la  distribution  de  la  limaille  de  fer 
autour  d’un  lil  de  fer  ou  d’un  métal  quelconque  traversé  par  un 
fort  courant  électrique.  Cette  limaille  se  place  toujours  de  façon 
à former  des  lignes  perpendiculaires  à la  direction  du  courant, 
et  par  conséquent  parallèles  entre  elles.  C’est  ce  qu'on  aperçoit 
très-bien  en  encastrant  le  fil  conducteur  dans  une  rainure  pra- 
tiquée dans  une  planchette  de  bois  recouverte  d’une  feuille  de 
papier  sur  laquelle  est  la  limaille.  Celle-ci  se  dispose  transver- 
salement  au-dessus  du  fil , quelle  que  soit  la  manière  dont  il  est 
contourné,  en  formant  de  petits  filets  de  3 à 4 millimètres  de 
longueur,  qui  présentent  à leurs  deux  extrémités  des  pAles  op- 
posés. Quand  le^  fil  conducteur  est  libre,  ces  filets,  au  lieu  de 
rester  rectilignes,  se  rejoignent  par  les  deux  bouts  et  envelop- 
pent la  surfate  du  fil  en  formant  autour  d’elle  une  courbe  fer- 
mée comme  une  espèce  d’enveloppe  composée  d’anneaux  qui  se 
recouvrent  et  sont  serrés  les  uns  contre  les  autres.  Or  l'arran- 
gement que  les  particules  de  limaille  de  fer  affectent  au- 
tour d’un  fil  conducteur  quelconque,  aussi  bien  de  fer  que  de 
tout  autre  métal,  lorsqu’il  transmet  un  courant,  les  molécules 
de  la  surface  même  d’un  fil  de  fer  doux  traversé  lui-même  par 
un  courant  doivent  l'affecter  également  sous  l'influence  du  cou- 
rant transmis  par  la  masse  entière  du  fil.  C’est  d’ailleurs  ce 
cfue  démontrent  également  les  effets  mécaniques  étudiés  par 
MM.  Joule  et  lteatson.  Il  en  résulte  donc  que,  lorsque  le  cou- 
rant transmis  est  intermittent,  les  particules  de  la  surface  du 
fil  de  fer  oscillent  entre  la  position  transversale  et  leur  position 
naturelle,  et  qu'il  y a,  par  conséquent,  production  de  vibra- 
tions. Ces  oscillations  doivent  être  d’autant  plus  faciles,  et  par 
conséquent  les  vibrations  d’autant  plus  fortes,  que  le  fer  est 
plus  doux;  avec  le  fer  écroui , et  surtout  avec  l'acier,  il  y a une 
plus  grande  résistance  à vaincre,  aussi  l’effet  est-il  moins  sen- 
sible. Si  le  fil  qui  transmet  le  courant  discontinu  est  lui-même 
traversé  par  un  courant  dirigé  dans  le  même  sens  que  le  discon- 
tinu, le  mouvement  oscillatoire  doit  être  annulé,  ou  du  moins 
diminué  notablement,  puisque  la  transmission  du  courant  con- 
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tinu  imprime  d'une  manière  permanente  aux  particules  la  po- 
sition que  tend  à leur  donner  d'une  manière  temporaire  le  pas- 
sage du  courant  discontinu.  Aussi  le  son,  dans  ce  cas,  disparaît 
complètement  ou  diminue  notablement.  Si  le  lil  est  d'acier  ou 
de  fer  bien  écroui,  le  courant  continu  favorise  au  contraire, 
par  sa  présence,  l’action  oscillatrice  du  courant  discontinu, 
parce  qu'il  dérange  les  particules  de  leur  position  normale,  sans 
pouvoir  néanmoins  leur  imprimer  complètement  la  direction 
transversale,  à cause  de  la  trop  grande  résistance  qu’elles  offrent 
à un  déplacement  qui , dans  le  fer  doux,  s’opère  très-facilement. 
Les  deux  courants  réunis  produisent  ce  qu’un  seul  ne  pourrait 
faire  ou  ferait  moins  bien,  et  le  son  est  alors  renforcé,  ainsi  que 
le  prouve  l'expérience. 

J'ai  trouvé,  à l'appui  de  l'explication  que  je  viens  de  donner, 
qu’uu  lil  de  cuivre  recouvert  d'une  enveloppe  mince  de  fer  qui 
lui  est  contiguë  donne  naissance  aux  mêmes  effets,  à l'intensité 
près,  lorsque  le  courant  discontinu  le  traverse,  que  s’il  est  en- 
tièrement de  fer;  le  son  est  seulement  moins  musical,  il  ressemble 
à celui  que  M.  Wertheim  a désigné  sous  le  nom  de  bruit  de  fer- 
raille. domine  on  pourrait  attribuer  ce  résultat  à ce  qu’une  partie 
du  courant  traverse  l’enveloppe  de  fer  elle-même,  au  lieu  de  cir- 
culer exclusivement  à travers  le  lil  de  cuivre,  j'isole  ce  dernier 
au  moyeu  d'une  couche  de  soie  ou  de  cire,  de  façon  que  le 
cylindre  de  tôle  qui  l’entoure  ne  puisse  communiquer  métalli- 
quement  avec  le  cuivre.  L’effet  est  exactement  le  même  que 
dans  le  cas  précédent;  c'est-à-dire  que  le  courant  discontinu 
qui  traverse  le  lil  de  cuivre  détermine  dans  l'enveloppe  de  fer 
une  série  de  vibrations,  ce  qui  prouve  qu'on  peut  admettre  que 
le  même  effet  est  produit  sur  la  surface  d’un  fil  de  fer  qui  lui- 
même  transmet  le  courant.  Quant  à l'enveloppe,  on  peut  con- 
stater facilement  qu'elle  éprouve  une  aimantation  transversale 
quand  le  fil  de  cuivre  est  dans  le  circuit  voltaïque;  car  si  on  y 
ménage  une  petite  fente  longitudinale,  on  voit  que  la  limaille 
de  fer  y est  attirée  sur  les  deux  bords  qui  ont  d’ailleurs  une 
polarité  opposée. 

L’explication  détaillée  que  nous  venons  de  douner  des  phé- 
nomènes moléculaires  qui  accompagnent  dans  les  corps  magné- 
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tiques  l’action  des  courants,  soit  extérieurs,  soit  transmis 
trouve  une  nouvelle  confirmation  dans  l’observation  de  plu- 
sieurs faits  de  différents  genres.  Ainsi  j’ai  remarqué  que  l’ai- 
mantation permanente  imprimée  soit  par  l'action  d'une  hélice 
enveloppante,  soit  par  l’influence  d’un  fort  électro- aimant  à 
une  tige  de  fer  doux,  augmente  d’une  manière  très-prononcee 
l’intensitc  des  sons  que  cette  tige  rend  quand  elle  est  traversée 
par  un  courant  discontinu.  Ce  renforcement  tient  en  effet  évi- 
demment à la  lutte  qui  s’établit  entre  la  direction  longitudinale 
que  l’influence  de  l’aimantation  imprime  aux  particules  du  fer 
et  la  direction  transversale  que  le  passage  du  courant  tend  à 
leur  donner.  Les  oscillations  des  particules  doivent  avoir  néces- 
sairement plus  d’amplitude,  puisqu’elles  ont  lieu  entre  des  po- 
sitions plus  extrêmes.  L’effet  est  plus  prononcé  avec  des  tiges  de 
fer  doux  qu’avec  celles  d’acier,  et  surtout  d’acier  trempé. 
M.  Beatson  est  arrivé  à un  résultat  semblable  par  une  tout 
autre  méthode.  Il  a observé  que' si  un  courant  contiuu  traverse 
un  fil,  et  si  en  même  temps  il  est  soumis  à l’action  d’une  hélice 
dans  laquelle  passe  un  courant  discontinu,  ce  fil  éprouve  une 
série  d’expansions  et  de  contractions  qui  deviennent  inappré- 
ciables si  le  courant  continu  cesse  d’être  transmis,  lors  même 
que  l’hélice  continue  à agir  de  la  même  manière.  L’auteur  eu 
tire  la  même  conclusion  (pie  j’avais  déduite  des  effets  sonores: 
savoir,  que  l’action  de  l’hélice  imprime  aux  particules  du  fer 
un  état  opposé  à celui  que  produit  l’action  du  courant  transmis, 
et  que  l’une  de  ces  actions  a la  tendance  à intervertir  dans  les 
particules  l’arrangement  que  l’autre  tend  à établir. 

Un  faitassez  curieux,  c’est  que  l’aimantation  semble  imprimer 
aux  particules  du  fer  doux  un  arrangement  semblable  à celui 
qu’elles  possèdent  dans  l’acier  trempé,  même  avant  qu’il  soit 
aimanté.  Ce  qui  confirme  l’exactitude  de  cette  remarque,  c’est 
que  le  son  que  le  fer  doux  aimanté  rend  sous  l'action  du  cou- 
rant transmis,  non-seulement  est  plus  fort  que  lorsqu'il  n’y  a 
pas  d’aimantation,  mais  acquiert  aussi  un  ton  sec  particulier 
qui  le  fait  ressembler  à celui  que  rend  l’acier  sans  être  aimanté. 

L’influence  si  remarquable  de  la  tension  qui,  au  delà  d’uDC 
certaine  limite,  diminue  dans  les  fils  de  fer  doux  leur  aptitude 
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à rendre  des  sons,  est  encore  une  conséquence  de  notre  explica- 
tion. Eu  effet,  les  molécules  éprouvent  par  l’effet  de  la  tension 
un  dérangement  permanent  dans  leur  position  normale,  et  se 
trouvant  par  conséquent  génées  dans  leurs  mouvements,  ne 
peuvent  plus  exécuter  au  même  degré,  sous  l’action  de  causes 
extérieures  ou  intérieures,  les  mouvements  oscillatoires,  et  par 
conséquent  les  vibrations  qui  constituent  le  son. 

Deux  faits  d’un  genre  tout  différent  de  ceux  qui  précèdent 
viennent  encore  montrer  que  l’aimantation  du  fer  est  toujours 
accompagnée  d’un  changement  moléculaire  dans  sa  masse.  Le 
premier  de  ces  faits  a été  découvert  par  M.  Grove;  il  cousiste  en 
ce  qu'une  armature  de  fer  doux  éprouve  une  élévation  de  tem- 
pérature de  plusieurs  degrés,  quand  on  l’aimante  et  qu’on  la 
désaimante  plusieurs  fois  de  suite  au  moyen  d’un  électro-aimant 
ou  d’un  aimant  ordinaire  qu'on  met  en  rotation  devant  elle.  Le 
cobalt  et  le  nickel  présentent  le  même  phénomène,  mais  à un 
degré  un  peu  moindre;  tandis  que  les  métaux  non  magnétiques, 
placés  exactement  dans  les  mêmes  circonstances,  ne  présentent 
pas  la  moindre  trace  d’effets  caloriliques.  Cette  expérience  ne 
peut  s'expliquer  qu’en  admettant  que  le  dégagement  de  la  cha- 
leur provient  des  changements  moléculaires  qui  accompagnent 
l'aimantation  et  la  désaimantation.  Le  second  fait,  qui  n’est  pas 
moins  important,  est  dû  à M.  Maggi,  de  Vérone,  qui  a démontré 
qu'une  plaque  circulaire  d'un  fer  doux  parfaitement  homogène 
conduit  la  chaleur  avec  plus  de  facilité  dans  une  direction  que 
dans  l'autre,  quand  elle  est  aimantée  par  un  puissant  électro- 
aimant,  tandis  que  dans  son  état  naturel  sa  conductibilité  est 
la  même  dans  toutes  les  directions.  La  plaque  est  recouverte 
d'un  enduit  mince  de  cire  fondue  avec  de  l'huile,  et  la  chaleur 
lui  arrive  à son  centre  par  un  tuyau  qui  la  traverse  et  dans 
l’intérieur  duquel  chemine  de  la  vapeur  d'eau  bouillante.  La 
plaque  est  posée  horizontalement  sur  les  deux  pèles  d'un  fort 
électro-aimant;  plusieurs  cartons  isolants  empêchent  le  contact 
entre  elle  et  le  fer  de  l’électro-aimanl.  Tant  qu’elle  demeure 
dans  son  état  naturel,  les  courbes  qui  limitent  la  cire  fon- 
due prennent  la  ligure  circulaire,  ce  qui  indique  une  conduc- 
tibilité uniforme  pour  la  chaleur  dans  tous  les  sens.  Mais,  dès 
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que  l’électro-aimant  esl  aimanté,  les  courbes  se  déforment  et 
s'allongent  toujours  dans  une  direction  perpendiculaire  à la 
ligne  qui  joint  les  pèles  magnétiques,  ce  qui  prouve  quel» 
conductibilité  est  meilleure  dans  le  sens  perpendiculaire  à l’aie 
magnétique  que  dans  le  sens  de  l'aie;  résultat  qui  s'accorde 
avec  le  fait  que  nous  avons  établi  que  les  particules  du  fer  se 
rapprochent  par  l'effet  de  l'aimantation  dans  le  sens  perpendi- 
culaire à la  longueur  de  l’aimant,  et  s'éloignent  dans  le  sensde 
cette  longueur,  qui  est  toujours  l’axe  magnétique. 

Dans  la  théorie  d'Ampère  comme  dans  celle  de  Coulomb,  nous 
avons  admis  que,  soit  les  courants  électriques,  soit  les  deui 
magnétismes,  préexistent  dans  les  particules  des  corps  magné- 
tiques, et  que  l’aimantation  consiste  à imprimer  à ces  courant* 
une  direction  uniforme  ou  à séparer  les  deux  magnétismes  en 
donnant  à chacun  d’eux  une  direction  déterminée.  Les  phéno- 
mènes moléculaires  que  nous  venons  d'étudier  sont  de  nature 
à nous  faire  présumer  que,  si  l’on  admet  la  théorie  de  Coulomb, 
les  particules  ont  toujours  une  polarité  magnétique,  et  que 
l'aimantation  consiste  à leur  donner  un  arrangement  qui  mette 
en  évidence  cette  propriété  dont  elles  sont  douées  et  non  à la 
développer  chez  elles.  Dans  la  théorie  d’Ampère,  il  faut  admettre 
que  les  courants  ont  dans  chaque  particule  une  direction  inva- 
riable, de  sorte  que  ce  ne  sont  pas  les  courants,  mais  les  particules 
elles-mêmes  qui,  par  l’action  d'une  force  extérieure,  doivent 
prendre  la  nouvelle  position  qui  constitue  l'aimantation. 

§ K.  Influence  de»  nction»  moléculaire»  »ur  l'aimantait»» 
produite  par  l’électricité  dynamique. 


L'intime  liaison  qui  parait  exister  entre  l’arrangement  des 
particules  des  corps  et  leur  magnétisme  ne  découle  pas  seule- 
ment des  phénomènes  qui  démoulrent  l'influence  de  l'aimanta- 
tion sur  l’état  moléculaire,  mais  aussi  de  ceux  qui  constatent 
l'influence  des  forces  moléculaires  sur  l'aimaulalion.  Nous 
avons  déjà  vu,  daus  lp  chapitre  1",  que  la  chaleur,  la  tension 
et  les  actions  qui  changent  la  position  relative  des  particules. 
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modifient  la  capacité  magnétique  des  corps.  M.  Lagehrjelm  a 
observé  que  le  fer,  et  surtout  le  fer  doux,  devient  fortement  ma- 
gnétique par  la  rupture;  et  nous  savons  que  les  forces  mécani- 
ques peuvent  faciliter  l'aimantation,  et  en  particulier  celle  qui 
est  produite  par  le  globe  terrestre.  M.  Matleucci  a trouvéque  la 
tension , la  percussion  et  les  actions  mécaniques , non-seule- 
ment facilitent  l’aimantation  produite  sur  le  fer  doux  par  une 
hélice  que  traverse  un  fort  courant,  mais  qu’elles  contribuent 
aussi,  quand  le  courant  a cessé  de  passer,  à détruire  le  magné- 
tisme d une  manière  très-rapide.  Le  même  physicien  a égale- 
ment observé  que  la  torsion  augmentait,  quand  elle  ne  dépassait 
pas  certaines  limites,  l'aimantation  opérée  sur  des  aiguilles 
d'acier  par  des  décharges  de  la  bouteille  de  Leyde. 

M.  Marianini,  qui  a fait  de  nombreuses  et  intéressantes 
recherches  sur  l'aimantation,  est  parvenu  à des  résultats  cu- 
rieux sur  l'aptitude  que  des  barreaux  de  fer  peuvent  acquérir 
à être  plus  facilement  aimantés  dans  un  sens  que  dans  l'autre, 
et  même  à être  peu  ou  beaucoup  aimantés  par  l'influence  de  la 
même  cause.  L'uand  un  barreau  de  fer  a été  aimanté  par  un 
courant  instantané  qui  circule  autour  de  lui  et  qu’il  a perdu 
cette  aimantation  par  l'action  d’un  courant  contraire,  il  est  plus 
apte  à être  de  nouveau  aimanté  dans  le  premier  sens  que  dans  le 
second.  On  peut,  par  des  courants  contraires,  lui  donner  de 
même  plus  d’aptitude  à être  aimanté  dans  le  second  sens  que 
dans  le  premier.  L'augmentation  d’aptitude  qu’il  acquiert  à 
être  aimanté  dans  un  sens  est  égale  à la  perte  d’aptitude  qu’il 
éprouve  à être  aimanté  dans  l’autre.  Mais,  en  réitérant  sur  un 
même  barreau  l’action  des  courants,  l’accroissement  d’aptitude 
dans  un  sens  et  la  diminution  correspondante  dans  l’autre  de- 
viennent toujours  de  plus  en  plus  faibles.  Les  modifications 
d'aptitude  pour  acquérir  l'aimantation  sont  accompagnées  de 
modifications  dans  l’aptitude  à perdre  cette  aimantation,  mais 
dans  ce  sens  que  celte  dernière  est  inverse  de  la  première. 

Voulant  pénétrer  plus  avant  dans  l'étude  des  effets  que  nous 
venons  de  rappeler,  M.  Marianini  a soumis  du  fer  à diverses 
actions  physiques  et  mécaniques.  11  s'est  assuré  préalablement 
que  ni  l’élévation  de  température,  ni  surtout  le  refroidissement 
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qui  la  suit,  ni  la  percussion,  ni  la  torsion,  ni  un  choc  violent, 
ni  aucune  action  mécanique,  même  la  plus  énergique,  ne  peu- 
vent déterminer  par  elles-mêmes  une  aimantation;  la  décharge 
d’une  bouteille  de  Leyde,  à travers  un  barreau  de  fer,  ne  l'ai- 
mante pas  davantage.  Mais  ces  diverses  opérations,  incapables 
d’aimanter,  peuvent  toutes  servir  à détruire  la  polarité  des 
corps  aimantés;  la  quantité  de  force  magnétique  qu’ils  perdent 
ainsi,  lorsque  leur  aptitude  n'a  point  été  altérée,  est  d'autant 
plus  grande  que  l’aimantation  a été  plus  faible.  Mais  si,  apres 
avoir  éprouvé  l’une  de  ces  actions,  le  barreau  a conservé  encore 
un  peu  de  magnétisme,  il  ne  pourra  plus  le  perdre  par  cette 
action  ni  par  une  autre  semblable. 

Ce  qu’il  y a d’assez  remarquable,  c'est  que,  lorsqu'on  a dé- 
truit l'aimantation  d’un  barreau  eu  l’aimantant  en  sens  con- 
traire par  une  suite  de  courants  instantanés,  et  de  telle  façon 
que  son  magnétisme  soit  nul,  ou  peut  lui  rendre  son  premier 
magnétisme  au  moyen  d’un  choc  violent,  en  le  laissant  tomber 
sur  le  pavé  d’une  hauteur  de  deux  mètres,  par  exemple.  Plus 
est  grande  la  hauteur  de  la  chute,  plus  le  magnétisme  qu’il  ré- 
cupère est  fort.  Ainsi,  un  barreau  qui  faisait  dévier  une 
aiguille  de  60°  ayant  été  amené,  par  une  suite  de  décharges, 
à ne  plus  exercer  qu’une  déviation  de  0°,  en  donna  une  de  14* 
en  tombant  d’une  hauteur  de  4 mètres,  de  13“  30  eu  tombant 
d’une  hauteur  de  3 mètres,  et  de  21'  en  tombant  d’une  hau- 
teur de  2 mètres.  Sa  polarité  nouvelle  était  la  même  que  la  pri- 
mitive. 

Lors  même  qu’eu  détruisant  l’aimantation  primitive  du  bar- 
reau on  a été  jusqu’à  lui  en  imprimer  une  nouvelle  en  sens 
contraire,  on  trouve  qu’en  le  laissant  tomber  sur  le  pavé  ou  lui 
rend  la  première  qu'il  possédait.  M.  Marianini  serait  disposé  à 
croire,  d'après  celle  expérience  et  d’autres  semblables,  que  le 
barreau  avait  gardé  sa  première  aimantation,  tout  en  eu  pre- 
nant une  contraire,  qui  neutralise  l'effet  de  la  première  ou  le 
dépasse,  et  que  le  choc  ne  ferait  que  détruire  la  seconde  en  tout 
ou  partie,  ce  qui  permettrait  à la  première  de  reparaître.  La 
llexion,  le  frottement,  la  chaleur  ou  une  décharge  électrique 
qui  traverse  directement  le  fer,  peuvent  remplacer  le  choc,  en 
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particulier,  quand  il  s'agit  de  fils  de  fer  fins.  L’acier  donne  les 
mêmes  résultats  que  le  fer. 

M.  Marianini,  pour  expliquer  les  résultats  de  ses  expériences, 
admet  une  différence  entre  ce  qu'il  nomme  la  polarité  et  le  ma- 
gnétisme. Ainsi  le  même  aimant,  quoique  privé  de  polarité,  peut 
très-bien  conserver  encore  du  magnétisme,  lorsqu’aimanté  à la 
fois  en  deux  sens  contraires,  avec  une  force  égale,  il  ne  mani- 
feste aucune  action  extérieure.  Il  faut  alors  supposer  que  deux 
systèmes  magnétiques  contraires  se  faisant  équilibre  peuvent 
exister  dans  le  fer,  et  que  des  forces  extérieures,  telles  qu’un 
courant  ou  une  action  mécanique,  n’agissent  pas  avec  la  même 
énergie  sur  les  deux  systèmes  opposés.  Cette  opinion,  qui  ne 
nous  parait  pas  reposer  sur  des  faits  encore  assez  nombreux , n’a 
rien  cependant  d’inadmissible;  rien  ne  s’oppose,  en  effet,  à ce 
que,  dans  le  même  barreau , un  certain  nombre  de  particules 
soient  disposées  de  façon  à produire  une  aimantation  dans  un 
certain  sens,  et,  d’autres,  de  façon  à produire  une  aimantation  en 
sens  contraire;  que,  par  exemple,  les  particules  intérieures  se 
trouvent,  à cet  égard,  avoir  une  disposition  opposée  à celles  de 
la  surface,  et  que  telle  action  extérieure  agisse  proportionnelle- 
ment avec  plus  de  force  sur  les  unes  que  sur  les  autres.  Ce  point 
aurait  besoin  d’être  éclairci  par  des  observations  ultérieures,  et 
notamment  par  des  expériences  comparativement  faites  sur  des 
barreaux  de  différentes  formes  et  de  dimensions  diverses,  sur 
des  cylindres  creux  et  pleins,  par  exemple. 

Mais  s'il  règne  encore  quelque  doute  sur  les  conclusions  que 
M.  Marianini  a tirées  de  ses  expériences,  il  n’y  en  a pas  sur  la 
nouvelle  preuve  qu’elles  apportent  en  faveur  de  la  liaison  entre 
les  phénomènes  magnétiques  et  les  phénomènes  moléculaires. 
Les  différents  degrés  d’aptitude  qu’acquierl  le  fer,  sous  l’em- 
pire de  certaines  actions,  à être  plus  facilement  aimanté  dans 
un  sens  que  dans  l’autre,  sont  tout  à fait  en  harmonie  avec  la 
disposition  que  revêtent  les  particules  des  corps  à s’arranger 
plus  facilement  dans  une  certaine  direction  que  dans  une  autre. 
Cette  perte  de  l’aptitude,  après  la  répétition  multipliée  d’actions 
contraires,  correspond  avec  l’indifférence  à s’arranger,  d’une 
manière  ou  d'une  autre,  que  finissent  par  présenter  les  parti- 
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cules  des  corps  après  avoir  éprouvé  des  dérangements  nom- 
breux en  divers  sens  *.  Enfin,  les  effets  remarquables  du  choc, 
de  la  flexion,  de  la  chaleur,  en  un  mot  de  toutes  ces  actions  qui 
changent  la  position  relative  des  particules,  viennent  à l’appui 
du  rapport  que  nous  avons  cherché  à établir. 

M.  Wertheim  vient  encore  récemment  de  démontrer  l’ac- 
tion toute  spéciale  qu’exerce  la  torsion  sur  des  tiges  et  des  fils 
de  fer  dans  le  phénomène  de  l'aimantation,  en  forçant  les  mo- 
lécules matérielles  à se  disposer  en  spirales,  et  en  donnant  ainsi 
à la  matière  elle-même  la  forme  qu'  Ampère  a assignée  aux  cou- 
rants moléculaires.  11  a trouvé  que  la  torsion  produit  des  effets 
magnétiques  temporaires  lorsqu’elle  est  temporaire,  et  perma- 
nents lorsqu'elle  est  permanente;  et  ces  effets  ne  peuvent  être 
reproduits  par  aucun  autre  moded'action  des  forces  mécaniques. 
L'aimantation,  dans  les  expériences  de  M.  Wertheim,  était  pro- 
duite par  un  courant  électrique  circulant  dans  une  hélice  dont 
la  tige  de  fer  doux  occupait  l’axe;  et  on  pouvait  constater  l'in- 
fluence que  la  torsion  et  la  délorsiou  exerçaient  sur  le  magné- 
tisme de  ce  fer  par  un  procédé  très-délicat  fondé  sur  le  dévelop- 
peinentd’uncourantd  induction  dans  une  seconde  hélice  doutles 
deux  extrémitéscoramuniquaient  avec  le  fil  d’un  galvanomètre; 
nous  reviendrons  sur  ce  point  dans  le  chapitre  cinquième  consacre 
à l'induction.  Toutefois  nous  pouvons  déjà  dire  ici  que,  par  ce 
procédé,  M.  Wertheim  s’est  assuré  qu’une  barre  de  fer  aimantée 
à saturation  se  désaimante  partiellement  au  moment  où  elk 
éprouve  une  torsion  temporaire,  et  se  réaimante  au  moment  de 
la  détorsion.  Si,  au  contraire,  la  barre  de  fer  (ou  un  faisceau 
de  fils  de  fer)  a été  aimantée  sous  l’empire  d’une  forte  torsion 
permanente  par  le  courant  terrestre  ou  le  courant  de  l'hélice, 
toute  torsion  ou  détorsion  temporaire  qui  agit  sur  elle  dans  le 
sens  de  sa  torsion  permanente  produit  une  aimantation;  toute 
torsion  ou  détorsion  qui  agit  eu  sens  contraire  produit  uue 
désaimantation.  Ainsi,  dans  le  premier  cas,  l’aimantation  déjà 
existante  est  augmentée;  dans  le  second  elle  est  diminuée. 

< On  en  .1  un  exemple  remarquable  dans  la  fragilité  que  présente  le  fer  qua&i 
il  a été  pendant  louglemps  .-munis  à des  vibrations  rapides  et  fréquentes,  coauu 
daus  les  essieux  des  locomotives. 
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L'aimantation  semble  donc  intimement  liée  avec  l'arrange- 
ment des  molécules,  ce  qui  est  favorable  à l’idée  sur  laquelle 
nous  reviendrons,  que  ces  molécules  sont  originellement  ai- 
mantées et  que  l'aimantation  ne  consiste  qu’à  les  disposer  de 
façon  que  leurs  magnétismes,  qui  dans  l’état  naturel  se  dissi- 
mulent mutuellement,  deviennent  sensibles. 

$ O.  Considérations  inr  le*  électro-aimant*. 

Après  avoir  étudié  tous  les  phénomènes  qui  accompagnent 
et  les  actions  qui  facilitent  l'aimantation  opérée  par  les  courants 
électriques,  nous  devrions  revenir  sur  les  propriétés  des  élec- 
tro-aimants, analyser  les  causes  qui  inllueut  sur  leur  intensité 
et  les  lois  qui  la  régissent,  et  décrire  les  formes  diverses  qu’on 
leur  a données.  Ainsi  nous  aurions  à exposer  les  lois  des  élec- 
tro-aimants de  Lenz  et  Jacobi,  les  recherches  de  M.  Feitzlieh 
sur  la  pénétration  de  l'aimantation  dans  le  fer  doux,  celles 
de  M.  Dub  sur  la  force  attractive  des  clectro-aimants,  celles 
deM.  Poggendorlf  sur  les  propriétés  des  électro-aimants  fer- 
més, c'est-à-dire  dont  les  pôles  sont  réunis  par  une  armure, 
et  entin  celles  toutes  récentes  de  M.  Nicklès,  sur  les  électro-ai- 
mants circulaires.  Mais,  outre  que  l'étude  approfondie  de  ce 
sujet  exige  des  connaissances  que  nous  n'avons  pas  encore,  il 
nous  a paru  que  ces  questions  présentant  surtout  un  intérêt 
d application,  il  y avait  avantage  à renvoyer  leur  examen  au 
chapitre  de  notre  sixième  partie,  où  nous  nous  occuperons  des 
applications  électro-magnétiques. 
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CHAPITRE  IV. 


GALVANOMÈTRES  MULTIPLICATEURS. 


S >■  (■•Ixuomitrei  électro-magnétique*. 

Nous  avons  indiqué,  dans  la  première  partie  de  cet  ouvrage, 
qu’on  pouvait  se  servir  des  propriétés  calorifiques  et  chimiques 
du  courant  voltaïque  pour  mesurer  son  intensité,  et  nous  avons 
même  donné  quelques  détails  sur  les  voltamètres  fondés  sur  ces 
propriétés.  Mais  l’action  qu’exerce  un  courant  sur  une  aiguille 
aimantée  a fourni  un  moyen  à tous  égards  bien  supérieur  aux 
précédents  pour  constater  l’existence  et  apprécier  la  force  d’un 
courant  électrique.  Cette  action,  en  effet,  est  la  seule  qui  soit 
générale,  c’est-à-dire  qui  accompagne  toujours  et  dans  tous  les 
cas  la  présence  de  l’électricité  dynamique,  quelles  que  soient  la 
nature  du  circuit  et  la  faiblesse  de  cette  électricité,  tandis  que 
les  autres  actions  n’ont  lieu  que  lorsque  le  circuit  renferme  un 
conducteur  susceptible  de  les  manifester  et  que  le  courant  est 
doué  d’une  certaine  énergie.  11  y a plus  : l’effet  électro-magné- 
tique du  courant  est  instantané,  tandis  que  l’effet  électro-chi- 
mique doit  nécessairement  durer  un  certain  temps  pour  être 
apprécié;  et  si  l’action  calorifique  est  également  instantanée, 
elle  a l'inconvénient  de  ne  pas  donner  la  direction  du  courant, 
tandis  que  cette  direction  est  indiquée,  de  la  manière  la  plus 
prompte  et  la  mieux  prononcée,  par  le  sens  de  la  déviatiou  de 
l’aiguille  aimantée. 

Nous  avons  vu  qu’un  conducteur  traversé  par  un  courant 
placé  au-dessus  d'une  aiguille,  mais  très-près  d'elle  et  parallè- 
lement à sou  axe,  fait  dévier  cette  aiguille  à l'est  ou  à l’ouest, 
suivant  qu'il  est  dirigé  du  nord  au  sud  ou  du  sud  au  nord.  S'il 
est  au-dessous,  il  l’a  fait  dévier  à l’est  quand  il  est  dirigé  du  sud 
au  nord,  et  à l'ouest  quand  il  est  dirigé  du  nord  au  sud.  11  eu 

i.  21 
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résulte  que,  si  le  conducteur  qui  transmet  le  courant,  passant 

d’abord  au-dessus  de  l’aiguille,  est  replié  de  façon  à revenir  par- 

dessous,  et  à former  ainsi  deui 
branches  parallèles  entre  les- 
quelles l'aiguille  est  suspendue 
(fig.  132),  le  courant  qui  par- 
court la  branche  supérieure 
tend  à faire  dévier  l’aiguille  dans 
le  meme  sens  que  le  courant  qui 
traverse  l’inférieure , précisé- 
ment parce  qu’il  a dans  la  première  une  direction  contraire  à 
celle  qu’il  a dans  la  seconde.  En  disposant  ainsi  le  fil  qui  trans- 
met le  courant,  on  obtient  une  action  sur  l'aiguille  deux  fois 
plus  forte  que  si,  demeuré  rectiligne  au  lieu  d'être  replié,  il 
n’agissait  que  dessus  ou  dessous.  Mais,  au  lieu  de  le  replier  une 
seule  fois,  on  peut  le  replier  deux  fois,  ce  qui  double  encore 
l'effet,  trois  fois,  ce  qui  le  triple;  en  un  mot,  on  peut  faire  faire 
au  fil  un  très-grand  nombre  de  tours,  et  multiplier  ainsi  d'une 
quantité  considérable  l’action  du  courant  sur  l’aiguille  aiman- 
tée. 11  en  résulte  qu’un  courant  très-faible,  doul  l'effet  serait  à 
peine  sensible,  si  le  fil  qui  le  transmet  ne  faisait  qu’une  circon- 
volution, peut  exercer  une  action  très- marquée  lorsque  le 
nombre  des  circonvolutions  devient  considérable.  Aussi  a-t-on 
nommé  cet  appareil  galvanomètre  multiplicateur.  On  le  nomme 
aussi  quelquefois,  et  avec  raison,  rhiomètre,  mesureur  de  cou- 
rant. C’est  à un  savant  allemand,  M.  Schvveigger,  qu’on  doit  la 
première  idée  du  galvanomètre  multiplicateur. 

On  a soin,  pour  le  construire,  de  prendre  un  fil  de  cuivre  re- 
couvert de  soie,  afin  que  les  différents  tours  puissent  être  juxta- 
posés et  superposés  sans  qu'il  y ait  une  communication  métal- 
lique directe  d’une  circonvolution  à l’autre,  et  que  le  courant 
puisse  ainsi  parcourir  le  lil  dans  toute  sa  longueur.  On  enroule 
le  fil  autour  d’un  châssis  en  bois  ou  en  métal  solidement  fixe 
sur  un  pied,  et  qui  laisse  entre  sa  face  inférieure  et  sa  face  su- 
périeure le  plus  petit  espace  possible;  c’est  dans  l’intérieur  de 
cet  espace  qu’on  suspend  l’aiguille  aimantée;  les  deux  bouts  du 
fil,  qu’on  a soin  de  dépouiller  de  la  soie  qui  les  recouvre,  ser- 
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vent  à mettre  le  galvanomètre,  c’est-à-dire  le  lil  de  l’instrument, 
dans  le  circuit  (fig.  133).  Au  moment  où  un  circuit  est  ainsi 
fermé,  on  voit,  pour  peu  qu’un 
courant  s'y  propage,  l’aiguille 
se  mouvoir;  le  sens  dans  le- 
quel elle  se  meut  indique  la 
direction  du  courant  dont  son 
mouvement  vient  d’accuser  la 
présence . et  le  nombre  de  de- 
grés où  la  grandeur  de  la  dé- 
viation permet  d’en  apprécier 
t intensité.  F‘g.  ‘•33- 

$ 3.  Gnlvanoilt^tr*  multiplicateur  de  ütsblll. 

Pour  augmenter  la  sensibilité  du  galvanomètre  multiplica- 
teur, M.  Nobili  a eu  l'ingénieuse  idée  de  neutraliser  la  force 
directrice  du  magnétisme  terrestre  qui  tend,  en  opposition  à 
l’action  du  courant,  à maintenir  l'aiguille  dans  sa  direction  nor- 
male ou  à l’y  ramener,  en  employant , au  lieu  d’une  seule 
aiguille  aimantée,  deux  aiguilles  que  l’on  fixe  parallèlement 
l’une  à l’autre,  les  pôles  inverses  en  regard,  aux  deux  extré- 
mités d’une  petite  tige  de  paille  ou  de  métal  qui  passe  par  leurs 
centres  de  gravité.  L’une  des  aiguilles  est  placée  en  dedans  du 
châssis,  et  l’autre  en  dehors,  de  sorte  que,  comme  il  est  facile 
de  le  voir,  la  déviation  que  le  courant  tend  à imprimer  à la  pre- 
mière s’accorde  avec  celle  qu’il  opère  sur  la  seconde,  la  position 
de  leurs  pôles  étant  pour  l'une  inverse  de  ce  qu’elle  est  pour 
l’autre;  car  si  elles  avaient  leurs  pôles  homogènes  tournés  du 
meme  côté,  elles  dévieraient  au  contraire  en  sens  opposé, 
l’une  étant  au-dessus  et  l’autre  au-dessous.  11  résulte  ainsi  de 
1 addition  de  celte  seconde  aiguille,  une  augmentation  considé- 
rable de  sensibilité  dans  l’appareil.  11  faut  que  les  deux  aiguilles 
soient  aussi  semblables  que  possible;  on  les  suspend  à un  fil  de 
coton  que  l’un  fixe  à l’extrémité  supérieure  île  la  petite  tige  qui 
les  unit.  Si  elles  avaient  exactement  la  même  force  magnétique, 
ce  système  serait  asiatique,  c’est-à-dire  n’éprouverait  aucune  ac- 
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lion  directrice  de  la  pari  de  la  terre  el  resterait  en  équilibre  dans 
tous  les  azimuts.  Ce  résultat  serait  difficile  à obtenir;  d ailleurs 
il  est  nécessaire  que  le  système  des  deux  aiguilles  ait  une  légère 
force  directrice  pour  pouvoir  prendre  une  position  déterminée, 
et  que  par  conséquent  l’une  des  aiguilles  ait  un  megnétisme  uo 
peu  plus  fort  que  l’autre. 

Il  faut  avoir  soin,  dans  la  construction  du  galvanomètre,  de 
choisir  un  fil  de  cuivre  aussi  dépouillé  de  fer  que  possible,  ce 
qui  n’est  pas  toujours  facile;  à cet  égard,  le  cuivre  rouge  est 
préférable.  Quant  aux  dimensions  du  fil,  elles  dépendent  du 
genre  de  circuit  dans  lequel  il  doit  être  introduit.  Si  c’est  un 
circuit  dont  la  conductibilité  soit  imparfaite,  qui  renferme  de» 
liquides,  par  exemple,  il  est  avantageux  d’avoir  un  fil  long  et 
fin,  par  conséquent,  pour  que  ses  circonvolutions  soient  aussi 
rapprochées  que  possible  de  l’aiguille;  en  effet,  l'introduction 
dans  le  circuit  d’un  semblable  fil  n’en  modifie  pas  sensiblement 
la  conductibilité.  Mais  si  le  circuit  est  bon  conducteur,  tout 
métallique,  par  exemple,  alors  le  courant  serait  trop  affaibli 
par  l’additiou  d’un  fil  long  et  fin,  et  on  perdrait  plus  par  celle 
cause  d’affaiblissement  qu’on  ne  gagnerait  par  l'augmentation 

de  sensibilité  de  l’appareil,  résul- 
tant d'un  nombre  plus  considé- 
rable de  circonvolutions.  Il  vaut 
mieux  dans  ce  cas  employer  un 
fil  plus  court  et  d’un  diamètre  plus 
considérable.  Nous  aurons  l'occa- 
sion de  traiter  d’une  manière  gé- 
nérale celte  question  qui  tient  à la 
propagation  de  l'électricité  dyna- 
mique, dans  la  quatrième  partie  de 
cet  ouvrage.  l’ourle  moment,  nous 
nous  bornerons  à décrire  le  galva- 
nomètre multiplicateur  de  Nobili 
(fig.  134),  eu  remarquant  que, 
suivant  le  but  auquel  on  se  propose 
de  I appliquer,  les  dimensions  du  fil  et  le  nombre  de  ses  cir- 
convolutions doivent  varier,  et  si  d'avance  ou  n’a  pas  un  but 
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bien  déterminé,  il  est  bon  d'avoir  toujours  deux  instruments  à 
sa  disposition,  l’un  à fil  court,  l’autre  à fil  long. 

Voici  d’abord  les  dimensions  du  châssis  : la  largeur  est  de 
27  millimètres,  la  longueur  de  40  millimètres;  l’ouverture 
dans  la  partie  supérieure  de  5 millimètres;  la  hauteur  exté- 
rieure entre  les  deux  parties  horizontales  est  de  4 millimètres, 
et  la  longueur  intérieure  entre  les  deux  parois  verticales  est  de 
16  millimètres.  C’est  danscet  espace  intérieur  et  vide  de  10  milli- 
mètres de  longueur  sur  4 de  hauteur,  que  se  meut  l'aiguille 
inférieure.  La  supérieure  est  située  au-dessus  du  châssis,  mais 
aussi  près  que  possible  des  fils  qui  sont  enroulés  autour  de  lui. 
Le  fil,  recouvert  de  soie,  a moins  d’un  sixième  de  millimètre  de 
diamètre,  et  forme  huit  cents  tours  autour  du  châssis.  Les 
aiguilles  sont  deux  aiguilles  ordinaires  à coudre,  de  36  milli- 
mètres de  longueur  et  aimantées  à saturation.  Elles  sont  placées 
parallèlement  l'une  à l’autre,  mais  les  pùles  inverses  en  regard, 
à une  distance  de  13  millimètres,  et  fixées  à chacune  des  extré- 
mités de  deux  petits  fils  de  cuivres  tortillés  l’un  sur  l’autre.  Le 
fil  de  suspension  est  un  fil  de  cocon  dédoublé  de  10  à 13  centi- 
mètres de  longueur.  Le  châssis  est  placé  sur  un  support  mobile 
qui  permet  de  lui  donner  toutes  les  positions  possibles  par 
rapport  aux  aiguilles.  On  le  fixe  dans  ce  but  sur  un  pivot  qui 
tourne  sur  son  axe  au  moyen  d’un  engrenage  à pignon,  qu’on 
fait  mouvoir  à volonté  dans  un  sens  ou  dans  un  autre  par  un 
boulon  extérieur.  Four  que  ce  mouvement  du  châssis  puisse 
s'exécuter,  il  faut  que  les  deux  bouts  du  fil  métallique  recou- 
vert de  soie  aient  une  longueur  suffisante,  entre  le  point  où  ils 
quittent  le  châssis  et  celui  où  ils  sont  fixés  au  cadre  de  l’in- 
strument. 

Le  fil  de  cocon  est  fixé  à une  tige  en  potence,  et,  au 
moyen  d’un  petit  râteau  mû  par  un  engrenage,  on  peut  faire 
descendre  ou  remonter  le  système  des  deux  aiguilles,  par  de- 
grés insensibles,  de  manière  à le  placer  exactement  à la  hauteur 
voulue.  Une  division  circulaire  dont  le  centre  coïncide  exacte- 
ment avec  la  prolongation  du  fil  de  suspension  est  placée  au- 
dessus  du  châssis  et  des  fils  dont  il  est  entouré.  C’est  sur  cette 
division  que  l’aiguille  supérieure  marque  les  degrés  de  dévia- 
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tion.  On  ajuste  ordinairement  à l’une  des  extrémités  de  cette 
aiguille  un  bout  de  crin  très-fin,  qui  marque  les  degrés  de 
dév  iation  sur  le  cercle  divisé,  dont  les  dimensions  peuvent  être 
ainsi  rendues  plus  considérables.  Quant  aux  aiguilles,  quelques 
précautions  qu'on  prenne  pour  que  le  système  qu’elles  forment 
soit  asiatique,  il  reste  néanmoins  à ce  système  une  force  direc- 
trice appréciable,  qui  n’empêche  pas  que  l’appareil  ne  possède 
un  grand  degré  de  sensibilité.  Si  la  force  directrice  est  trop 
grande,  on  la  diminue  au  moyen  d'un  procédé  indiqué  par 
M.  Nobili  lui-même.  Un  cherche  celui  des  quatre  pôles  de* 
deux  aiguilles  qui  a le  plus  fort  magnétisme;  on  lui  en  enleve 
une  partie  en  le  frottant  légèrement  avec  le  pôle  opposé  d’un 
barreau  faiblement  aimanté,  et  l’on  continue  jusqu'à  ce  que  le 
système  sorte  du  méridien  magnétique  pour  s’approcher  plus 
ou  moins  de  la  position  perpendiculaire  à cc  méridien.  On  fait 
ensuite  osciller  le  système,  et  l’on  juge,  d'après  le  nombre  des 
oscillations  dans  un  temps  donné,  si  l'action  du  magnétisme 
terrestre  est  diminuée  suffisamment.  Il  faut,  comme  nous  l’a- 
vons déjà  dit,  ne  laisser  au  système  que  juste  la  force  direc- 
trice qui  lui  est  nécessaire  pour  le  maintenir  daus  une  position 
fixe,  afin  qu’il  puisse  abandonner  cette  position  sous  l'action  du 
courant  le  plus  faible.  C’est  là  la  principale  cause  de  la  sensibi- 
lité de  l'appareil;  aussi  doit-on  faire  tous  ses  efforts  pour 
atteindre  ce  but. 

L’instrument  est  recouvert  d’une  cloche  de  verre  dont  la  par- 
tie supérieure  est  percée  d’un  trou  qui  laisse  passer  le  bouton 
au  moyen  duquel  on  peut  abaisser  ou  remonter  la  tige  dentelée 
qui  porte  le  fil  de  cocon. 

Les  galvanomètres  multiplicateurs  ne  diffèrent  entre  eux 
que  par  les  dimensions  du  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie  ; on  en 
a dont  le  fil  très-fin  fait  plus  de  mille  à deux  mille  tours, 
comme  aussi  il  en  est  dont  le  plus  gros  ne  fait  que  quelques 
tours.  Un  fil  de  J de  millimètre  de  diamètre  faisant  trente  tours 
est  le  type  d’une  galvanomètre  à fil  court. 

L’isolement  des  tours  est  une  condition  importante  à bien 
remplir,  car  si  le  courant  électrique,  au  lieu  de  parcourir 
toutes  les  circonvolutions  du  lil,  passait  latéralement  d’un  con- 
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tour  à l’autre,  l’effet  serait,  sinon  totalement  annulé,  du  moins 
singulièrement  affaibli.  Cet  isolement  n’est  pas  toujours  si  fa- 
cile à obtenir  qu’on  peut  le  penser;  il  faut  que  la  soie  qui  >e- 
couvre  le  fil  de  métal  soit  bien  serrée  et  forme  une  enveloppe 
pa>sablement  épaisse.  Ces  précautions  sont  surtout  nécessaires 
quand  ou  veut  constater,  au  moyen  d’un  galvanomètre,  le  cou- 
rant électrique  qui  résulte  de  la  décharge  du  conducteur  d’une 
machine  électrique  ou  d’une  bouteille  de  Leydc.  M.  Colladon, 
qui  le  premier  a réussi  à faire  dévier  une  aiguille  aimantée  par 
l’action  de  ce  courant,  se  servait  d’un  galvanomètre  de  500  à 
1,000  tours  au  moins,  dont  le  fil  était  doublement  recouvert  de 
soie  et  dont  chaque  série  de  tours  était  séparée  de  la  suivante 
par  un  taffetas  gommé.  Sans  cette  double  précaution,  l’électri- 
cité passerait  facilement  d’une  circonvolution  à une  autre.  Pour 
obtenir  l'action  de  l’électricité  d’une  machine  sur  l'aiguille  du 
galvanomètre,  M.  Colladon,  après  avoir  mis  l’une  des  extrémités 
du  fil  en  communication  avec  les  coussins  de  la  machine,  ap- 
prochait l’autre,  terminée  par  une  pointe  fixe  et  tenue  par  un 
manche  isolant , à différentes  distances  du  conducteur,  pour 
soutirer  l’électricité  positive.  A un  décimètre  de  distance,  la 
déviation  était  de  18”  ; à deux  décimètres,  elle  n’était  plus  que 
de  HP;  à 1 mètre,  elle  était  encore  de  2”. 

Il  est  facile,  comme  on  le  comprend,  de  déterminer  lo  sens  du 
courant  qui  affecte  un  galvanomètre  quand  on  sait  le  sens  dans 
lequel  le  fil  est  enroulé  autour  du  châssis,  et  qu’on  connaît  la 
position  des  pôles  des  deux  aiguilles  magnétiques.  En  effet,  de 
meute  que,  lorsqu'on  sait  la  direction  du  courant,  on  peut  dé- 
terminer d'avance  le  sens  île  la  déviation  de  l’aiguille,  de  même, 
connaissant  le  sens  de  la  déviation,  on  pourra  en  conclure  la 
iltrection  du  courant.  Il  n’y  a qu’à  faire  usage,  pour  cela,  de  la 
loi  trouvée  et  formulée  par  Ampère.  Mais  il  est  plus  court  et 
plus  commode  d'obtenir  celte  détermination  par  une  expérience 
directe,  en  faisant  communiquer  l’une  des  extrémités  du  fil  de 
1 instrument  avec  une  petite  lame  de  zinc,  et  l’autre  avec  une 
plaque  de  cuivre  ou  de  platine;  on  plonge  ces  deux  lames  dans 
de  l'eau,  puis  on  note  le  sens  dans  lequel  se  dévie  l’aiguille  su- 
lérieure,  en  se  rappelant  que  le  courant  qui  opère  cette  dévia- 


Digitized  by  Google 


328  MAGNÉTISME  ET  ÉLECTRO-DYNA.MIQCE. 

tion  va  du  cuivre  au  zinc  à travers  le  lil  du  galvanomètre; 
telle  sera  également  la  direction  de  tout  courant  qui  opérera  une 
déviation  dans  le  même  sens,  tandisque  tout  courantqui  en  opé- 
rera une  en  sens  contraire  aura  une  direction  opposée.  Pour  ne 
pasavoirl'ennuiderépéter  plusieursfois  cet  essai,  on  marqueune 
lettre,  la  lettre  a par  exemple,  sur  le  pied  de  l’instrument  à la 
place  où  aboutit  l'un  des  bouts  du  fildu  galvanomètre,  et  la  lettre 
b à la  place  où  aboutit  l’autre  bout,  puis  la  lettre  A sur  le  côte 
de  la  division  circulaire  vers  lequel  tourne  la  pointe  nord  de 
l'aiguille  supérieure  quand  le  courant  entre  par  a,  et  la  lettre  B 
sur  le  côté  vers  lequel  tourne  cette  même  pointe  quand  le  cou- 
rant entre  par  b (fig.  134).  Il  ne  faut  pas  oublier  qu'on  doit  avoir 
soin  détourner  le  cadre  mobile  de  l’instrument, de  façon  que  le 
système  des  fils  soit  parfaitement  parallèle  à la  direction  que 
prennent  naturellement  les  aiguilles  aimantées  et  que  le  pôle 
nord  de  l'aiguille  supérieure  soit  placé  entre  A et  B. 

Une  précaution  très-importante,  c’est  de  ne  pas  agir  sur  un 
galvanomètre  avec  un  courant  trop  fort  pour  l’instrument . car 
l’action  d’un  semblable  courant  risque  de  modifier  le  magné- 
tisme des  aiguilles,  soit  en  en  diminuant  l'intensité,  soit  même 
en  le  renversant;  on  altère  ainsi  beaucoup  la  sensibilité  du  gal- 
vanomètre, et  on  risque  de  faire  erreur  ensuite,  soit  sur  la 
force,  soit  sur  le  sens  des  courants  qu’on  veut  apprécier.  Il  est 
donc  important  d’avoir  un  certain  nombre  de  galvanomètres  de 
divers  degrés  de  sensibilité,  pour  se  servir,  dans  chaque  cas,  de 
celui  qu’on  estime  être  le  mieux  approprié  à l’usage  auquel  on 
veut  l'affecter. 

Il  arrive  même  souvent  que  l’aiguille  d’un  galvanomètre,  en 
restant  quelque  temps  sous  l’influence  d'un  courant  qui  n’est 
pas  très-fort , éprouve  une  modification  dans  son  magnétisme. 
L’axe  maguétique,  ainsi  que  l’a  observé  l'elticr,  obéissant  à 
l'action  du  courant  qui  tend  à le  placer  perpendiculairement  i 
sa  propre  direction,  s’éloigne  de  l’axe  de  figure  de  l'aiguille.  Il 
en  résulte  que  cet  axe  faisant  uu  angle  plus  grand  avec  le  méri- 
dien magnétique,  l’aiguille  est  sollicitée  avec  plus  de  force  par 
le  magnétisme  terrestre,  ce  qui  établit  un  nouvel  équilibre 
entre  les  deux  actions  contraires,  le  magnétisme  terrestre  qui 
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M.  Dubois-Heymond  a perfectionne  ce  dernier  moyen,  qui  avait 
l'inconvénient  que  l'aimant  exerçait  sou  action  à peu  près  avec 
la  même  énergie  dans  toutes  les  positions  de  1 aiguille.  11  a 
substitue  à l'aimant  un  petit  fragment  d’une  aiguille  a coudre 
aimantée,  long  seulement  de  i £ millimètre,  placé  dans  1 in- 
térieur du  galvanomètre,  devant  le  zéro  de  la  graduation. 

L'action  de  ce  petit  aimant  n’est  sensible  que  tant  que  l ai- 
guille est  près  du  zéro , et  elle  sert  à compenser  1 cllet  des 
« anses  perturbatrices.  Mais  aussitôt  que  l'aiguille  est  à quel- 
ques  degrés  du  zéro , position  par  laquelle  la  compensation 
n'est  plus  nécessaire,  le  petit  aimant  n'a  plus  aucun  cllet. 

C'est  sur  ce  principe  et  en  prenant  plusieurs  précautions  très- 
minutieuses,  que  M.  Dubois-Heymond  est  parvenu  à construire 
un  galvanomètre  de  27,000  tours,  aussi  remarquable  par  son 
exactitude  que  par  sa  sensibilité.  En  particulier,  les  tours  en 
>«nt  si  parfaitement  isolés  les  unes  des  autres,  qu’il  accuse  faci- 
lement les  courants  provenant  des  machines  électriques  ordi- 
naires. Il  a été  construit  par  M.  Dubois-Heymond, -essentielle- 
ment en  vue  de  percevoir  les  courants  électriques  qui  peuvent 
exister  dans  les  nerfs  et  dans  les  muscles. 

§ X.  fcnlttinomHre  différentiel. 

Quand  on  veut  comparer  la  force  relative  de  deux  courants,  il 
i-t  fort  commode  de  se  servir  du  galvanomètre  différentiel 
ûg.  135;.  On  appelle  «ainsi  un  galvanomètre  formé  de  deux  lils 
parfaitement  égaux  en  longueur,  en  diamètre  et  de  même  ma- 
ture, eu  un  mot  parfaitement  semblables,  qu’on  enroule  simul- 
tanément autour  du  cadre  et  qui  se  trouvent  semblablement 
placés  par  rapport  aux  aiguilles,  de  telle  façon  que  lorsqu’on 
fait  passer  par  chacun  d'eux  des  courants  opposés  et  égaux, 
les  aiguilles  restent  au  0°,  c'est-à-dire  n'éprouvent  aucune  dé- 
viatiun,  à cause  des  deux  actions  égales  et  contraires  auxquelles 
elles  sont  soumises.  Mais  si  le  système  des  aiguilles  se  meut,  le 
sens  dans  lequel  la  déviation  a lieu  indique  que  l’un  des  cou- 
rants est  plus  fort  que  l’autre  et  quel  est  le  plus  fort.  L’ampli- 
lude  de  cette  déviation  permet  d’apprécier  approximativement 
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de  combien  il  était  le  plus  fort.  Toutefois,  pour  avoir  avec  cet 
instrument  des  résultats  comparatifs,  il  est  préférable  d'ame- 
ner les  deux  courants  à être  égaux,  ce  qu’on  peut  apprécier 


avec  une  grande  précision  ; en  même  temps  qu’on  peut,  comme 
nous  le  verrons  dans  la  quatrième  partie,  déduire  très-exacte- 
ment la  force  relative  des  deux  courauts  de  la  modification  ap- 
portée au  circuit  du  plus  fort  pour  le  rendre  égal  à l'autre. 

Le  galvanomètre  différentiel  a aussi  l’avantage  de  pouvoir 
servir  de  galvanomètre  à fil  long  ou  à fil  court.  En  effet,  comme 
il  y a deux  fils,  il  y a quatre  bouts  aboutissant  au  pied  de  l'in- 
strument. Soient  a,  et  b les  deux  extrémités  du  premier  fil  a ' et 
b'  celles  du  second.  Quand  on  veut  avoir  un  galvanomètre  à fil 
long,  on  réunit  par  un  petit  arc  métallique  l’extrémité  b da 
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premier  fil  avec  l’extrémité  a!  du  second,  de  telle  façon  que  le 
courant  entrant,  par  exemple,  par  a et  ressortant  par  b',  par- 
court successivement  et  dans  le  même  sens  les  deux  fils  ai  et 
*'  i'.  Quand  on  veut  avoir  un  galvanomètre  à fil  court  et  gros, 
oc  réunit  par  un  arc  métallique  a et  a’,  et  on  en  fait  autant  pour 
4 et  b'  ; on  fait  entrer  le  courant  par  les  deux  bouts  réunis  (a  et 
a',  et  ressortir  par  les  deux  autres  (ict  de  sorte  qu’il  parcourt 
amullanément  les  deux  fils  dans  le  même  sens  ; ce  qui  revient 
au  même  que  s'il  en  parcourait  un  seul  de  la  même  longueur 
que  l’un  des  deux  un  diamètre  double.  Enfin,  en  ne  se  servant 
que  de  l’un  des  deux  fils,  c’est-à-dire  en  faisant  entrer  le  cou- 
rant par  a et  sortir  par  b , ou  bien  entrer  par  a'  et  sortir  par  b’, 
su  a un  galvanomètre  à fil  court  et  mince.  Le  même  instrument 
peut  ainsi  faire  l’office  de  trois  galvanomètres  différents,  en 
même  temps  qu'il  sert,  conformément  au  but  qu’on  s’est  pro- 
posé en  le  construisant,  de  galvanomètre  différentiel. 

La  figure  135  représente  un  galvanomètre  différentiel  con- 
struit sur  de  grandes  dimensions  ; l’aiguille  aimantée  supé- 
rieure est  recouverte  d’une  longue  lame  en  baleine  mince 
et  légère,  taillée  en  forme  de  flèche,  qui,  se  mouvant  sur  un 
cadran  blanc  où  sont  tracées  les  divisions,  rend  les  indications 
de  1 'instrument  très-\isibles,  ce  qui  est  précieux  parla  démons- 
tration. Ajoutons  que  c'est  à M.  Becquerel  qu'on  doit  l’inven- 
tioa  du  galvanomètre  différentiel. 

$ 5.  Galvanomètre!  comparables. 

Nous  avons  jusqu’ici  envisagé  le  galvanomètre  comme  un 
instrument  propre  à accuser  la  présence  du  courant  même  le 
plus  faible  et  à en  indiquer  la  direction  ; il  nous  reste  à exami- 
ner comment  il  peut  en  déterminer  l'intensité. 

Elle  peut  être  appréciée  approximativement  au  moyen  de 
l'amplitude  de  la  déviation,  mais  elle  est  loin  de  lui  être  pro- 
portionnelle, du  moins  jusqu’à  90“ ; car  de  0"  à 20°,  on  peut 
sans  erreur  sensible,  ainsique  l’expérience  l’a  prouvé,  admettre 
cette  proportionnalité,  de  sorte  qu’un  courant  qui  produit  une 
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de  combien  il  était  le  plus  fort.  Toutefois,  pou*"^/ 
instrument  des  résultats  comparatifs,  il  est  & ^ 
ner  les  deux  courants  à être  égaux,  ce  q rç,  % ' 
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globe  qui,  t*’»- 
. co  dans  le  méridien  nu- 
du  courant  qui  l’en  • laignc. 
aux  angles,  mais  au  sinus  des  :njgl>? 
* partir  d'à  peu  près  20“ , la  dnterence  entre 
j»,  peu  sensible  jusque-là,  devient  trop  considr- 
ju'on  puisse  indifféremment  prendre  l’un  pour  l'autre, 
av  ,nde  circonstance  c’est  que,  dès  que  l'aiguille  ou  les  item 
r ,iilles  s’écartent  du  méridien  magnétique  dans  lequel  clics 
<t,  tiennent  naturellement  et  dans  lequel  on  place  le  châssis  mo- 
liile  pour  qu'elles  soient  parallèles  aux  lils,  leur  position  par 
rapport  à ces  lils  n'est  plus  la  même  et  par  conséquent  les  cou- 
rants ne  doivent  plus  agir  sur  elles  de  la  même  manière.  Il  est 
facile  de  voir  que  si  dans  la  position  normale,  celle  où  les  fils 
sont  parallèles  aux  aiguilles,  la  force  a toute  son  intensité,  elte 
n’agit  plus,  des  qu'il  y a déviation  du  méridien,  que  par  un? 
composante  d’autant  moindre  que  l’angle  de  la  déviation  est 
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"^constance,  dont  l'influence  est  peu  sensible 
%tés  de  déviation,  le  devient  excessivement 
' augmente.  M.  Pellier  avait  imaginé, 
à chacune  des  deux  aiguilles  du 
1|les  croisées  à angle  droit  dans  le 
^ “"^tesposition  que,  lorsque  les  ai- 

% ttt  chassées,  les  autres  tendent 

">.f[  ’y,  *+  *mpense  à peu  près  l’autre; 

' jusqu’il  45°  assez  exac- 
’u  courant. 
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't  et  Melloni  se  sont 
sser  des  tables  de 
ille  et  les  inten- 
on t employé, 
nt  de  la  mé- 

, \ 'y  .ce  différentiel, 

\ ''  uans  les  deux  lils  de 

'y  y 

. ' -ut  égaux  dirigés  dans  le 

.sage  d’un  procédé  différent 
jurants  électriques  par  la  chaleur, 
.ns  la  partie  cinquième  consacrée  aux 
.cité.  M.  l’oggendorll  enlin  a proposé,  pour 
• vanomètre,  un  moyen  fort  ingénieux  fondé  sur 
..ion  de  la  déviation,  d’abord  quand  le  circuit  est  dans 
-rfridieu  magnétique,  ensuite  quand  il  fait  un  angle  déter- 
miné avec  ce  méridien  et  sur  l’emploi  de  la  loi  de  la  propor- 
tionnalité des  intensités  des  courants  aux  sinus  des  angles  de 
déviation. 


Mais  tous  ces  procédés,  que  je  me  borne  à citer  sans  m’y  arré- 
(,rt  mit  été  abandonnés  depuis  la  découverte  des  galvano- 
mètres, appelés  aussi  boussoles,  des  sinus  et  des  tanyentes. 
N irai  que,  comme  ces  deux  instruments  n'ont  qu’une  seule 
•nguille  aimantée,  ils  perdent  en  sensibilité  ce  qu’ils  gagnent 
en  précision.  Ils  sont  donc  essentiellement  applicables  a la  dé- 
termination de  certaines  lois,  dans  lesquelles  on  agit  sur  des 
murants  qu’on  peut  se  procurer  aussi  intenses  que  cela  est  né- 
cessaire. 
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déviation  de  1 2°  a une  intensité  double  de  celui  qui  en  pro- 
duit une  de  G°  et  triple  de  celui  qui  en  produit  une  de  i",  etc. 

Le  moyen  le  plus  simple  pour  déterminer  dans  un  galvano- 
mètre le  rapport  qui  existe  entre  les  forces  et  les  angles  de  dé- 
viation , est  d'enrouler  autour  du  châssis  plusieurs  fils  indé- 
pendants les  uns  des  autres,  placés  semblablement  par  rapport 
aux  aiguilles,  de  faire  passer  le  courant  d'abord  par  un,  ensuite 
par  deux,  puis  par  trois  et  ainsi  de  suite;  de  sorte  qu’on  agii 
ainsi  sur  les  aiguilles  avec  des  forces  comme  1 , comme  i 
comme  3,  etc.  11  faut  seulement  que  les  fils  soient  assez  gros  et 
assez  peu  nombreux  pour  que  le  courant,  en  les  traversant  tons 
successivement,  n’éprouve  pas  une  diminution  sensible  d’in- 
tensité par  l’effet  de  leur  résistance  de  conductibilité.  C'est  en 
opérant  ainsi  qu'on  s'assure  que,  déjà  avant  20,J  et  à plus  forte 
raison  au  delà,  les  déviations  ne  sont  plus  proportionnelles  à 
la  force  du  courant,  mais  qu’elles  sout  proportionnellement 
moins  considérables. 

Deux  circonstances  s’opposent  à ce  qu’au  delà  d’une  limite 
qui  ne  peut  dépasser  20°  et  qui  souvent  ne  les  atteint  pas,  le? 
intensités  des  courants  soient  proportionnelles  aux  angles  de 
déviation.  L’une,  c’est  que  la  force  déviatrice  du  globe  qui,  ten- 
dant à ramener  le  système  des  aiguilles  dans  le  méridien  ma- 
gnétique, fait  équilibre  à la  force  du  courant  qui  l’eu  éloigne, 
est  proportionnelle,  non  aux  angles,  mais  au  sinus  des  angles 
de  déviation,  et  qu’à  partir  d’à  peu  près  20°,  la  différence  entre 
l’arc  et  son  sinus,  peu  sensible  jusque-là,  devient  trop  considé- 
rable pour  qu’on  puisse  indifféremment  prendre  l’un  pour  l'autre. 
La  seconde  circonstance  c'est  que,  dès  que  l’aiguille  ou  les  deux 
aiguilles  s’écartent  du  méridien  magnétique  dans  lequel  elfis 
se  tiennent  naturellement  et  dans  lequel  on  place  le  châssis  mo- 
bile pour  qu’elles  soient  parallèles  aux  fils,  leur  position  par 
rapport  à ces  fils  n’est  plus  la  même  et  par  conséquent  les  cou- 
rants ne  doivent  plus  agir  sur  elles  de  la  même  manière.  Il  est 
facile  de  voir  que  si  dans  la  position  normale,  celle  où  les  fils 
sont  parallèles  aux  aiguilles,  la  force  a toute  son  intensité,  elb 
n’agit  plus,  des  qu’il  y a déviation  du  méridien,  que  par  une 
composante  d’autant  moindre  que  l’angle  de  la  déviation  est 
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plus  grand.  Cette  circonstance,  dont  l'influence  est  peu  sensible 
pour  les  premiers  degrés  de  déviation,  le  devient  excessivement 
des  que  cette  déviation  augmente.  M.  I’ellier  avait  imaginé, 
pour  y remédier,  de  substituer  à chacune  des  deux  aiguilles  du 
système  astatique,  deux  aiguilles  croisées  à angle  droit  dans  le 
même  plan.  Il  résulte  de  cette  disposition  que,  lorsque  les  ai- 
guilles parallèles  au  châssis  en  sont  chassées,  les  autres  tendent 
à y rentrer,  et  que  l’un  des  efl'els  compense  à peu  près  l’autre; 
les  indications  de  cet  instrument  sont  jusqu’à  45°  assez  exac- 
tement proportionnelles  aux  intensités  du  courant. 

Outre  M.  Peltier,  MM.  Becquerel,  Nobili  et  Melloni  se  sont 
successivement  occupés  des  moyens  de  dresser  des  tables  de 
correspondances  entre  les  déviations  de  l'aiguille  et  les  inten- 
sités relatives  correspondantes  des  courants;  ils  ont  employé, 
pour  cela,  des  moyens  empiriques,  tantôt  en  se  servant  de  la  mé- 
thode des  différences , au  moyen  du  galvanomètre  différentiel, 
tantôt  de  celle  des  doubles,  en  faisant  passer  dans  les  deux  fils  de 
l'instrument  deux  courants  parfaitement  égaux  dirigés  dans  le 
même  sens.  M.  Melloni  faisait  usage  d'un  procédé  différent 
fondé  sur  la  production  des  courants  électriques  par  la  chaleur, 
dont  nous  parlerons  dans  la  partie  cinquième  consacrée  aux 
sources  de  l’électricité.  M.  l'oggendorlf  enfin  a proposé,  pour 
graduer  le  galvanomètre,  un  moyen  fort  ingénieux  fondé  sur 
l'observation  de  la  déviation,  d'abord  quand  le  circuit  est  dans 
le  méridien  magnétique,  ensuite  quand  il  fait  un  angle  déter- 
miné avec  ce  méridien  et  sur  l’emploi  de  la  loi  de  la  propor- 
tionnalité des  intensités  des  courants  aux  sinus  des  angles  de 
déviation. 

Mais  tous  ces  procédés,  que  je  me  home  à citer  sans  m’y  arrê- 
ter, ont  été  abandonnés  depuis  la  découverte  des  galvano- 
mètres, appelés  aussi  boussoles,  des  sinus  et  des  tangentes. 
Il  e>t  v rai  que,  comme  ces  deux  instruments  n’ont  qu’une  seule 
aiguille  aimantée,  iis  perdent  en  sensibilité  ce  qu'ils  gagnent 
en  précision.  Ils  sont  donc  essentiellement  applicables  à la  dé- 
termination de  certaines  lois,  dans  lesquelles  on  agit  sur  des 
courants  qu'on  peut  se  procurer  aussi  intenses  que  cela  est  né- 
cessaire. 
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Le  galvanomètre  à sinus  (fig.  136),  dont  j’avais  déjà  décrit  le 
principe  en  1824  et  que  M.  Pouillet  a exécuté  plus  tard  sou? 


une  forme  un  peu  différente,  consiste  en  une  aiguille  de  bous- 
sole de  12  à 15  centimètres  de  longueur,  munie  d’une  chape 
d’agate  par  laquelle  elle  repose  sur  une  pointe  d’acier  placée 
exactement  au  milieu  d’un  cadre  en  métal  étroit  -et  bas,  autour 
duquel  est  enroulé  avec  soin  un  fil  ou  un  ruban  de  métal  recou- 
vert de  soie  qui  fait  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  circon- 
volutions, suivant  le  degré  de  sensibilité  qu'on  veut  donuer  a 
l’appareil.  Le  multiplicateur  et  son  aiguille  sont  fixés  sur  l'ali- 
dade mobile  d’un  cercle  divisé;  et  quand  ils  sont  l’un  et  l'autre 
dans  le  plan  du  méridien  magnétique,  l'appareil  est  au  zéro  tir 
la  division.  L’aiguille,  par  sa  position  dans  l'intérieur  du  cadre 
du  multiplicateur,  à laquelle  son  axe  doit  rester  parallèle,* 
prête  difficilement  à la  détermination  exacte  de  sa  direction 
réelle.  Pour  obtenir  cette  direction  avec  précision  et  d'une  ma- 
nière commode,  on  ajoute  à l'aiguille,  perpendiculairement  a 
sa  longueur,  une  lame  mince  et  légère  de  bois  sur  laquelle  on  a 
tracé  une  ligne  de  repère  qui  permet  de  juger  de  la  véritabk 
position  de  l’aiguille  elle-même.  On  est  certain  qu’elle  est  exac- 
tement parallèle  au, plan  moyen  du  multiplicateur,  quand  le  re- 
père de  l’index  dont  nous  venons  de  parler  tombe  sous  le  ti* 
d'une  loupe  qui  est  fixée  à la  pièce  mobile  sur  laquelle  est  aju-te 
le  galxanomètre.  Pour  opérer  avec  cet  instrument,  on  com- 
mence par  le  placer  au  zéro  de  la  division,  l'aiguille  étant  bien 


Digitized  by  Google 


GALVANOMÈTRES  MULTIPLICATEURS.  337 

parallèle  aux  fils  et  eu  même  temps  dans  le  méridien  magné- 
tique; puis  on  fait  passer  un  courant  à travers  le  fil  du  multi- 
plicateur. L’aiguille  est  déviée,  et  on  tourne  l’alidade  qui  porte 
le  multiplicateur  jusqu'à  ce  que  le  fil  de  la  loupe  coïncide  avec 
le  repère  de  l’aiguille;  la  division  tracée  sur  le  cercle  fixe  in- 
dique de  combien  de  degrés  il  a fallu  tourner  à partir  du  0°  pour 
obtenir  cette  coïncidence;  c'est  la  mesure  exacte  de  la  déviation 
de  l'aiguille,  c'est-à-dire  de  l’angle  qu’elle  forme  avec  le  méri- 
dien magnétique.  Mais  dans  cette  nouvelle  direction,  l’aiguille 
a conservé  la  même  position  par  rapport  aux  fils  du  multiplica- 
teur, c’est-à-dire  par  rapport  au  courant  qui  par  conséquent 
agit  sur  elle  de  la  même  manière.  L’amplitude  de  la  déviai  ion 
de  l’aiguille  ne  doit  donc  plus  dépendra  que  de  l’intensité  du 
courant.  Les  forces  entre  lesquelles  l’équilibre  s’établit  et  qui 
par  conséquent  sont  égales,  sont  ainsi  d’une  part  celle  du  cou- 
rant, d'autre  part  la  force  directrice  de  la  terre  qui  tend  à ra- 
mener l'aiguille  au  méridien  d’où  la  première  l’éloigne.  Or, 
celle-ci  étant  proportionnelle,  comme  nous  l’avons  vu,  au  sinus 
de  l'angle  de  déviation,  la  première,  c’est-à-dire  l’intensité  du 
courant,  l’est  aussi.  On  peut  donc,  au  moyen  de  cet  instru- 
ment, en  ayant  soin  d’opérer  avec  précision  dans  chaque  cas, 
déterminer  avec  exactitude  les  rapports  d’intensité  qui  existent 
entre  les  différents  courants  qu’on  transmet  à travers  le  fil  du 
mulplicateur. 

On  peut,  comme  on  le  comprend,  donner  au  galvanomètre  à 
sinus  divers  degrés  de  sensibilité,  soit  en  rapprochant  ou  éloi- 
gnant les  fils  de  l’aiguille,  soit  en  augmentant  ou  diminuant  le 
nombre  des  circonvolutions;  on  peut  meme  ne  faire  faire  au  fil 
qu'un  seul  tour.  Il  est  commode  d'avoir  des  multiplicateurs 
remplissant  ces  diverses  conditions,  qu’on  peut  fixer  tous  éga- 
lement de  la  même  manière  sur  l'alidade  mobile  et  dans  l’inté- 
rieur desquels  on  place  la  meme  aiguille.  11  est  nécessaire  d’ap- 
porter tous  ses  soins  à la  confection  et  à l’aimantation  de  cette 
aiguille,  qui  doit  être  une  bonne  aiguille  de  boussole  sans  points 
conséquents. 

Le  galvanomètre  à tangente  ou  boussole  des  tangentes  (fig.  137) 
?e  compose  d’un  anneau  circulaire  de  \ à 5 décimètres  de  diamè- 

i.  22 
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tre,  muni  d’une  rainure  extérieure  de  20  millimètres  de  largeur 
au  plus,  dans  laquelle  ou  place  un  til,  ou  mieux  encore,  un  ru- 
ban de  cuivre  recouvert  de  soieauquelon 
fait  faire  un  ou  plusieurs  tours  au- 
tour du  cercle.  Les  deux  extrémités  du 
til  ou  du  ruban  repliées  très-près  l une 
de  l'autre  se  prolongent  inférieure- 
ment dans  le  sens  du  diamètre  verti- 
cal pour  venir  plonger  chacune  dans 
un  godet  plein  de  mercure,  afin  qu’on 
puisse  opérer  ainsi  la  transmission  du 
courant.  Le  cercle  dont  la  circonfé- 
rence est  parcourue  par  le  courant  est 
fixé  verticalement  sur  un  cercle  divise 
et  horizontal,  dont  le  centre  coïncide 
avec  le  sien;  ce  cercle  est  destiné  à 
mesurer  les  déviations  d’une  aiguille 
aimantée  mobile  autour  du  meme  centre,  et  suspendue  soit 
au  moyen  d’un  fil  de  soie  sans  torsion,  soit  au  moyen  d’une 
chape  qui  repose  sur  une  pointe.  11  faut  avoir  bien  soin  que  le 
centre  de  l’aiguille  soit  exactement  au  centre  du  cercle  verti- 
cal, de  telle  façon  que  la  direction  de  l’aiguille  coïncide  avec  le 
plan  du  courant,  quand  celui-ci  est  exactement  dans  le  méri- 
dien magnétique;  position  qu’on  commence  par  lui  donner 
quand  on  veut  se  servir  de  l’instrument.  Ajoutons  qu’il  est  né- 
cessaire que  l’aiguille  aimantée  soit  aussi  courte  que  possible 
par  rapport  au  rayon  du  cercle,  ce  qui  n’empèche  pas  qu  elle 
soit  fortement  aimantée;  mais  comme  il  importe  de  pouvoir 
estimer  des  fractions  de  degrés  très-petites,  on  fixe  transversa- 
lement à l’aiguille  aimantée  une  longue  aiguille  de  cuivre  tns- 
légèrc,  dont  les  extrémités  parcourent  les  divisions  du  cercle 
azimutal.  II  importe  que  l'appareil  soit  construit  avec  beau- 
coup de  précision  ; car  une  erreur  de  quelques  fractions  de  de- 
grés, surtout  quand  la  déviation  est  considérable,  en  entraî- 
nerait une  très-grande  dans  l’appréciation  de  l’intensité.  Pour 
être  sûr  que  cette  condition  est  bien  remplie,  il  faut  s'assurer 
que  les  déviations  indiquées  par  les  deux  extrémités  de  l’ai- 
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guille  de  cuivre  sont  toujours  et  partout  égales  entre  elles, 
et  que,  en  faisant  passer  le  même  courant,  tantôt  dans  une 
direction,  tantôt  dans  une  autre,  les  déviations  qu’on  obtient, 
l'une  dans  un  sens,  l’autre  dans  l’autre,  sont  bien  égales 
aussi. 

Quand  divers  courants  sont  transmis  à travers  le  ruban  ou  le 
fil  enroulé  autour  du  cercle,  ils  produisent  une  déviation  de 
l'aiguille  aimantée  dont  le  sens  indique  leur  direction,  en  même 
temps  que  leurs  intensités  relatives  sont  proportionnelles  aux 
tangentes  des  angles  de  déviation.  En  effet,  il  y a pour  chaque 
déviation,  quand  elle  est  constante,  équilibre  ou  égalité  entre 
deux  forces,  dont  l'une  est  la  force  directrice  du  magnétisme 
terrestre,  qui  est  proportionnelle  au  sinus  de  l’angle  de  dévia- 
tion, et  l'autre  la  force  du  courant  circulaire,  qui  est  propor- 
tionnelle au  cosinus  de  ce  même  angle.  C’est  en  effet  ce  qu’il 
est  facile  de  prouver  en  remarquant  que,  l’aiguille  étant  très- 
petite  par  rapport  au  diamètre  du  courant  circulaire,  on  peut 
considérer  ce  dernier  comme  exerçant  son  action  uniquement 
sur  le  centre  de  l’aiguille,  c’est-à-dire,  dans  la  théorie  d’Am- 
pere,  sur  un  courant  qui  est  la  résultante  de  tous  ceux  dont 
l'assemblage  constitue  l’aiguille.  Or,  en  supposant  que  l’angle 
de  déviation  que  décrit  l'aiguille  sous  l'action  d’un  courant 
soit  i,  la  force  qui  tend  à la  ramener  dans  le  méridien  magné- 
tique et  qui  fait  équilibre  à l'action  déviatrice  du  courant,  se- 
rait/ sini, /étant  la  force  du  magnétisme  terrestre  pour  l’angle 
dont  le  sinus  est  1 , c’est-à-dire  pour  l’angle  de  90°.  D’uu  autre 
côté,  si  nous  nommons  F l’action  du  courant  sur  l'aiguille, 
quaud  celle-ci  est  placée  parallèlement  au  courant,  celte  force 
deviendra  F cosi  quand  l’aiguille  fera  un  angle  i avec  la  direc- 
tion du  courant,  car  F cosi  est  ln  composante  de  F agissant  sous 
1 angle  i.  F cosi  est  donc  l’expression  de  la  composante  de  la 
force  déviatrice  du  courant  sur  l’aiguille,  quand  l'angle  de  dé- 
viation est  i;  elle  est  donc  par  conséquent  égale  à / sini , puis- 
qu'elle lui  fait  équilibre.  De  F cosi  =f  sini,  on  tire  F=/^~ 

= flang.  i.  Mais / est  une  quantité  constante,  du  moins  dans  le 
lieu  où  se  fait  l’observation,  puisque  c'est  la  force  directrice  de 
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la  terre  ; donc  F,  soit  la  force  du  courant,  est  bien  proportion- 
nelle à la  tangente  de  i ou  de  l'angle  de  déviation . 

M.  RubmkorfF  a réuni  en  un  même  instrument  le  galvano- 
mètre à sinus  et  celui  à tangente  ; cet  instrument  peut  à volonté 
remplir  l’un  ou  l’autre  service,  pourvu  qu'on  ail  soin  de  changer 
de  place  l'aiguille  aimantée,  et  même  d’en  avoir  deux,  l’une  plus 
longue  qui  sert  pour  le  galvanomètre  à sinus,  l’autre  plus 
courte  qui  sert  pour  le  galvanomètre  à tangente.  Il  a remarqué, 
et  ma  propre  expérience  confirme  sa  remarque,  que  le  premier 
de  ces  galvanomètres,  celui  à sinus,  fournit  des  résultats  plus 
exacts  que  celui  à tangente;  ce  dernier  ne  donnant  pas  toujours 
des  déviations  de  l'aiguille  aimantée,  dont  les  tangentes  trigo- 
nométriques  soient  rigoureusement  proportionnelles  aux  inten- 
sités des  courants  électriques,  à moins  que  le  cercle  passani 
parle  courant  n’ait  de  très-grandes  dimensions,  ce  qui  diminue 
alors  considérablement  la  sensibilité  de  l'instrument. 

Plusieurs  physiciens,  notamment  MM.  Poggendorff,  Weber 
et  Lenz,  ont  cherché,  par  des  modifications  apportées  à l’instru- 
ment, à rendre  les  tangentes  des  déviations  proportionnelles  aui 
intensités  des  courants.  M.  Péclet  s’est  proposé  d’atteindre  le 
même  but.  Enfin  M.  Despretz  a réussi  à obtenir  ce  résultat  pour 
de  très-forts  courants,  en  introduisant  quelques  modifications 
dans  la  formule  et  en  employant  une  boussole  des  tangentes  de 
très-grande  dimension.  Mais  de  tous  ces  perfectionnements, 
celui  qu’a  introduit  récemment  M.  Gaugain  dans  le  galvanomè- 
tre à tangentes,  parait  devoir  donner  à cet  instrument  un  degré 
d’exactitude  et  de  sensibilité  en  même  temps,  qui  est  de  nature 
aie  rendre  très-supérieur  aux  autres.  M.  Gaugain  a trouvé  qu'on 
pouvait  rendre  les  intensités  proportionnelles  aux  tangentes  en 
plaçant  le  centre  de  l’aiguille  aimantée  au  dehors,  et  à une  cer- 
taine distance  du  plan  moyen  du  cercle  vertical  parcouru  par  le 
courant.  Pour  déterminer  cette  distance,  il  a fait  construire  un 
galvanomètre  à taugenles,  dont  le  cercle  peut  se  mouvoir  paral- 
lèlement à lui-même  et  se  placer  à différentes  distances  du 
centre  de  l'aiguille;  il  a opéré  successivement  avec  deux  cercles 
différents,  l’un  de  214  millimètres  de  diamètre,  l'autre  de  263, 
et  il  a trouvé  que  le  premier  devait  être  placé  à 34  millimètres  de 
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distance  du  centre  de  l’aiguille,  et  le  second  à 06,  pour  que  la 
différence  entre  l’iutensité  véritable  et  l’intensité  mesurée  fût 
nulle.  Or,  comme  54 est  à peu  près  le  quart  de  214  et  66  de  263, 
il  semble  en  résulter  que  l’on  peut  construire  un  galvanomètre 
des  tangentes  avec  un  cercle  d’un  diamètre  quelconque,  en  ayant 
soin  seulement  de  placer  le  cercle  à une  distance  du  centre  de 
l’aiguille  égale  au  quart  de  son  diamètre.  M.  Bravais  ayant  ap- 
pliqué les  formules  générales  d’ Ampère  au  cas  dont  il  s'agit,  a 
trouvé  par  l'analyse  la  confirmation  générale  du  résultat  obtenu 
par  M.  Gaugain  dans  deux  cas  particuliers,  ce  qui  a permis  à ce 
physicien  de  construire  des  galvanomètres  à tangentes  d'une 
grande  sensibilité.  En  effet,  si  l’on  enroule  suivant  la  surface 
d’un  cône  droit  dont  le  sommet  est  au  centre  de  l’aiguille  ai- 
mantée, et  dont  l'angle  est  facile  à déterminer,  un  fil  métalli- 
que couvert  de  soie,  chacun  des  tours  de  spire  donnera  des 
déviations  dont  les  tangentes  seront  proportionnelles  à l’inten- 
sité du  courant,  et  le  multiplicateur  conique,  formé  par  la  réu- 
nion de  toutes  les  spires,  jouira  de  la  même  propriété.  M.  Gau- 
gain s’est  assuré  de  cette  proportionnalité  en  faisant  agir 
successivement  sur  l'aiguille  un, 
deux , trois  et  quatre  courants 
égaux  et  semblablement  disposés 
autour  du  cône;  mode  de  vérifica- 
tion sur  lequel  nous  reviendrons  en 
nous  occupant  de  la  mesure  des 
courants,  dans  la  quatrième  par- 
tie de  ce  Traité. 

Un  galvanomètre  qui  donne  en- 
core très-bien  le  rapport  entre  les 
intensités  des  divers  courantsqu’il 
transmet  est  le  galvanomètre  à tor- 
tion  de  Ritchie(lig.  138). C’est  une 
balance  de  torsion,  dans  laquelle 
l'aiguille  aimantée  asiatique  se 
trouve,  quand  elle  est  au  0°  de 
torsion,  à lafoisdansle  méridien  magnétique  et  dausleplnn  moyen 
du  châssis  autour  duquel  est  enroulé  un  fil  de  métal  recouvert 


Fig.  138. 
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desoie,  de  manière  à faire  un  ou  plusieurs  tours.  On  ramène  par 
la  torsion  l'aiguille  aimantée  à sa  position  normale  quand  le 
courant  qui  parcourt  le  fil  l’en  écarte,  de  façon  qu’elle  se  trouve 
toujours  et  dans  le  méridien  magnétique  et  dans  la  même 
position  par  rapport  aux  courants.  Il  en  résulte  nécessaire- 
ment que  les  intensités  des  courants  sont  proportionnelles  aux 
angles  de  torsion,  nécessaires  dans  chaque  cas  pour  ramener 
l’aiguille  à son  point  de  départ.  M.  Ritchie  a trouvé  que  l’appa- 
reil était  plus  sensible  si  on  remplaçait  le  fil  métallique  de 
torsion  par  un  fil  de  verre. 

EnfinM.  Becquerel  a imaginé,  pour  obtenir  une  mesure  exacte 
des  courants  électriques,  de  se  servir  d’un  appareil  qu’il  a nommé 
la  balance  électro-dynamique  (fig.  139).  11  consiste  en  une  ba- 


lance sensible  qui  puisse  trébucher  à une  fraction  de  milli- 
gramme. Au-dessous  de  chacun  des  plateaux  on  suspend  un 
barreau  d’acier  aimanté  au  moyen  d’un  fil  de  soie;  ces  deux 
barreaux  doivent  avoir  environ  3 millimètres  de  diamètre  *t 
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8 centimètres  de  longueur.  Ils  sont  aimantés  à saturation,  et 
on  tourne  leur  pôle  nord  en  bas,  afin  qu’ils  perdent  moins  faci- 
lement leur  magnétisme.  l'ne  fois  en  équilibre,  les  deux  bar- 
reaux de  la  balance  doivent  trébucher  au  moins  à un  demi- 
milligramme.  On  prend  deux  tubes  en  verre  ou  deux  bobines; 
on  enroule  autour  des  tubes  ou  des  bobines  un  fil  de  métal  re- 
couvert de  soie,  de  manière  à faire  plus  ou  moins  de  circon- 
volutions, comme  pour  les  galvanomètres,  suivant  le  but  qu’on 
se  propose.  On  fixe  ces  deux  bobines  verticalement  sur  de  petits 
plateaux  horizontaux  mobiles,  dans  deux  directions  perpen- 
diculaires entre  elles,  au  moyen  de  vis  de  rappel,  afin  de  pou- 
voir les  centrer  par  rapport  à l’axe  des  barreaux  par  dessous 
lesquels  on  les  place.  Si  le  courant  ne  traverse  que  l’une  des 
hélices,  le  barreau  et  le  côté  du  fléau  de  la  balance  avec  lequel 
il  est  lié  s’élève  ou  s’abaisse  suivant  la  direction  de  ce  courant. 
On  fait  passer,  pour  augmenter  l’effet,  le  même  courant  à tra- 
vers le  fil  de  la  seconde  hélice  dans  une  direction  telle  que  la 
seconde  branche  du  fléau  s’abaisse,  si  la  première  s’élève,  et 
réciproquement;  en  d’autres  termes,  de  façon  que  le  mouve- 
ment du  fléau  s’exécute  dans  le  même,  sens;  les  actions  que  les 
deux  hélices  exercent  ainsi  sur  les  deux  barreaux  s’ajoutent 
nécessairement.  Au  moyen  de  poids  qu’on  place  sur  le  bassin 
soulevé  on  rétablit  l’équilibre,  ce  qui  ramène  les  courants  et  les 
aimants  dans  la  même  position  respective;  on  a donc  dans  la 
quantité  de  poids  nécessaire  pour  rétablir  l’équilibre  l’expres- 
sion exacte  de  l’intensité  de  chaque  courant,  ou  plutôt  on  tire, 
des  rapports  qui  existent  entre  ces  poids,  les  rapports  qui  ré- 
gnent entre  les  intensités  des  courants.  Ainsi,  pour  donner  un 
exemple,  on  a fait  passer  dans  les  deux  hélices  le  courant  pro- 
duit par  deux  lames,  l’une  de  zinc,  l’autre  de  cuivre,  de  4 cen- 
timètres carrés  de  surface  chacune,  et  plongeant  dans  10  gram- 
mes environ  d’eau  distillée.  Les  plateaux  ont  trébuché  et  il  a 
fallu  un  poids  de  0r,002.’>  pour  rétablir  l’équilibre.  Sans  rien 
changer  à l'appareil,  on  a plongé  dans  l'eau  le  bout  d’un  tube 
humecté  d’acide  sulfurique,  et  il  a fallu  alors  un  poids  de 
Or, 0335  pour  rétablir  l’équilibre,  ce  qui,  en  prenant  le  rapport 
entre  les  deux  poids,  indique  que  le  second  couraDt  était  qua- 
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torze  lois  plus  fort  que  le  premier.  Nous  aurons  occasion  de  re- 
venir plus  tard  sur  plusieurs  autres  expériences  intéressantes, 
que  M.  Becquerel  a faites  avec  sa  balance  électro-magnétique. 
Ajoutons  que  cet  instrument  peut  aussi  servir  de  galvanomètre 
différentiel,  pourvu  que  les  deux  bobines  et  les  deux  aimants 
soient  parfaitement  semblables  entre  eux.  Il  repose,  comme  on 
le  voit,  sur  un  principe  simple  et  rigoureux,  mais  il  ne  peut 
être  employé  pour  l'étude  des  courants  de  faible  intensité,  nV 
lant  pas  assez  sensible. 

Nous  ne  terminerons  pas  ce  paragraphe  sans  parler  des  mo- 
difications que  Weber  a apportées  au  galvanomètre,  et  qui 
peuvent  s'appliquer  également  à la  boussole  des  tangentes, 
modifications  qui  ont  rendu  ces  instruments  d’un  emploi  plus 
commode  et  d’une  exactitude  bien  plus  grande.  Partant  du 
principe  qu’il  valait  mieux  avoir  des  déviations  faibles,  me- 
surées avec  une  grande  précision,  que  de  grandes  dévia- 
tions évaluées  approximativement,  ce  physicien  s’est  servi 
d’un  gros  barreau  aimanté  auquel  il  a appliqué  le  système  tk 
suspension  bifilaire  avec  un  miroir  et  une  lunette  qui  donne 
un  fort  grossissement  des  divisions  réfléchies  par  le  miroir'. 
On  peut  apprécier  ainsi  des  fractions  de  degrés  très-petites 
avec  une  grande  exactitude,  cas  dans  lesquels  la  loi  des 
tangentes  est  tout  à fait  rigoureuse,  tandis  qu’elle  n'est 
qu’approximative  pour  les  angles  un  peu  considérables.  Le 
cadre  de  l’instrument,  autour  duquel  le  fil  est  enroulé  avec 
soin  et  de  manière  que  ses  tours  très-nombreux  soient  bien 
isolés  par  de  la  résine,  est  garni  intérieurement  d'uue  lame 
épaisse  de  cuivre  rouge;  il  en  résulte  que  les  oscillations  du 
barreau  aimanté  qui  ont  lieu  dans  l’intérieur  de  ce  cadre  sont 
immédiatement  amorties,  sans  que  la  déviation  définitive  soit 
le  moins  du  monde  altérée.  Cette  influence  du  cuivre  sur 
un  aimant  en  mouvement,  que  nous  étudierons  dans  le  cha- 
pitre suivant,  a été  heureusement  utilisée  par  M.  Weber,  car 

1 Ce  système  de  suspension  et  d'observation  est  le  même  que  celui  que  Gsa* 
a appliqué  aux  observations  de  magnétisme  terrestre,  que  nous  décrirons  avec 
soin  dans  le  chapitre  consacré  à ce  sujet,  et  que  M.  Weber  lui-meme  a einpio.'* 
dans  la  mesure  de  l'action  mutuelle  des  hélices  électro-dynamiques  (p.  ''0  et 
suiv.,_/fÿ.  120  et  121). 
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en  faisant  arriver  le  barreau  très-promptement  à sa  posi- 
tion définitive,  elle  abrège  et  facilite  singulièrement  les  obser- 
vations rendues  souvent  très-pénibles  par  le  nombre  considé- 
rable d'oscillations  que  fait  l’aiguille  aimantée  avant  de  se  fixer. 
Le  bel  instrument  de  M.  Weber  a été  construit  par  M.  Kum- 
kortf  avec  toute  la  précision  et  la  solidité  qu’il  requiert. 

§ O.  Procédés  galTanométrlqucs  divers. 

Quand  lescourants  sont  très-forts,  on  peut,  pour  les  mesurer, 
se  conteuter  de  les  faire  passer  successivement  à travers  un 
long  conducteur  vertical  et  de  faire  osciller  toujours  à la  même 
distance  une  aiguille  d’épreuve.  On  a,  dans  le  nombre  des  oscil- 
lations exécutées  dans  un  temps  donné,  une  mesure  exacte  de 
la  force  du  courant  d’après  la  formule  du  pendule.  On  peut 
aussi,  surtout  lorsqu'il  s’agit  d’apprécier  les  intensités  relatives 
des  décharges  électriques  ou  des  courants  instantanés,  se  servir 
de  l'aimantation  de  petites  aiguilles  opérée  par  ces  décharges, 
eu  ayant  soin  de  prendre  ces  aiguilles  aussi  semblables  que  pos- 
sible. On  détermine  ensuite  le  degré  d'aimantation  que  les  ai- 
guilles ont  acquis  en  comptant  le  nombre  des  oscillations  que 
fait  chacune  d’elles  sous  l’influence  du  magnétisme  terrestre. 
Nous  ne  nous  étendrons  pas  davantage  sur  ces  moyens  de  me- 
surer, qui  sont  des  procédés  et  non  des  instruments,  et  dont, 
d’ailleurs,  la  description  se  trouve  naturellement  mieux  placée 
quand  on  est  appelé  à en  faire  usage. 

Ces  procédés  présentent  toutefois  un  avantage  sur  ceux  qui 
servent  de  base  à la  construction  des  galvanomètres,  c'est  d’être 
iudépendants  de  la  force  magnétique  des  aiguilles  ou  des  bar- 
reaux. Cette  force  peut  varier  sans  qu’on  s’en  doute,  et  cepen- 
dant on  la  regarde  comme  constante.  Le  meilleur  appareil  serait 
donc  celui  dans  lequel  il  n’y  aurait  d'autre  force  mise  en  jeu 
que  celle  du  courant  même  qu’on  veut  mesurer,  et  peut-être 
aussi  la  force  magnétique  du  globe  terrestre  qu’on  peut,  sans 
erreur  sensible,  regarder  comme  constante  dans  le  même  lieu. 
Ainsi  un  galvanomètre  multiplicateur,  dans  lequel,  au  lieu  d’ai- 
guille aimantée,  ou  aurait  un  petit  barreau  de  fer  doux  qu’ai- 
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manierait  le  courant  lui-même  qui  la  ferait  dévier,  pourrait  être 
utilement  employé;  il  est  vrai  qu'il  serait  moins  sensible  que  le 
galvanomètre  ordinaire.  On  pourrait  également,  dans  la  balance 
électro-magnétique  de  M.  Becquerel,  se  servir  de  barreaux  de  fer 
doux  au  lieu  de  barreaux  aimantés.  Bans  ce  cas  il  ue  faudrait 
employer  qu’un  bassin,  et  on  mesurerait,  par  les  poids  né- 
cessaires pour  lui  faire  équilibre , la  force  avec  laquelle 
le  bassin , au-dessous  duquel  serait  fixée  la  tige  de  fer  doux, 
tendrait  à baisser,  en  vertu  de  l'attraction  que  le  courant 
transmis  à travers  l’hélice  exerce  sur  le  fer  doux.  Enfin  nous 
avons  déjà  indiqué,  dans  le  chapitre  consacré  à l'aimantation, 
la  possibilité  de  mesurer  l’intensité  du  courant  au  moyen  de  la 
flexion  plus  ou  moins  considérable  exercée  sur  une  lame  de  fer 
doux,  par  le  courant  qu’on  fait  passer  à travers  le  fil  d une 
bobine  prismatique  dans  l’intérieur  de  laquelle  est  placée  la 
lame.  Nous  avons  également  déjà  décrit  deux  appareils  fondés 
sur  l’attraction  exercée  sur  le  fer  doux  par  un  électro-aimant 
qu'aimante  le  courant  qu'il  s'agit  de  mesurer.  Dans  l’un 
(fig.  127),  c’est  par  le  nombre  des  oscillations  d'un  balancier, 
dans  l’autre  (fig.  126)  par  le  ton  que  rend  un  petit  ressort, 
qu’on  apprécie  le  nombre  de  fois  que  le  morceau  de  fer  doux 
a été  attiré  par  l'électro-aimanl,  et  par  conséquent  la  force  do 
courant,  qui  est  approximativement  proportionnelleàce  nombre. 
Le  plus  grand  obstacle  que  présente  la  mise  en  œuvre  de  ces 
différents  procédés  consiste  dans  la  difficulté  qu’on  éprouve  à 
trouver  du  fer  assez  doux  pour  perdre  la  totalité  du  magnétisme 
qu'a  développé  chez  lui  l'action  d’un  courant,  quand  ce  courant 
vient  à cesser.  Aussi  l’appareil  qui  remplirait  le  mieux  toutes 
les  conditions,  s’il  était  suffisamment  sensible,  est  celui  dont 
Weber  s’est  servi  par  mesurer  l’action  mutuelle  de  deux  hélices 
électro-dynamiques  (p.  270  et  suivantes). 

j)  1.  Graduation  des  galvanomètre»  multiplleateur*. 

Jusqu’ici  nous  sommes  parvenus  à trouver  dans  le  galvano- 
mètre un  instrument  propre  à nous  accuser  la  présence  d'un 
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courant  électrique,  à nous  indiquer  sa  direction,  et  à nous  four- 
nir des  résultats  comparables  sur  son  intensité.  Mais  pour  que 
l'indication  de  l’instrument  ail  une  signification,  il  faut  tou- 
jours avoir  en  vue  deux  courants  au  moins,  et  se  proposer  de 
chercher  leur  rapport  d’intensité.  En  d’autres  termes,  l’instru- 
ment n’est  point  gradué,  dans  ce  sens  qu’il  ne  donne  pas  immé- 
diatement le  rapport  qui  existe  entre  le  courant  quelconque  avec 
lequel  on  agit  sur  lui  et  un  courant  toujours  le  même,  d’une  in- 
tensité déterminée,  qui  serve  de  point  de  comparaison.  On  a bien 
essayé  de  graduer  ainsi  les  galvanomètres;  mais,  indépendam- 
ment de  la  difficulté  de  trouver  ce  courant  parfaitement  constant, 
on  a été  arrêté  par  des  obstacles  inhérents  à la  nature  même  de 
la  question.  En  effet,  un  galvanomètre  gradué  de  cette  manière 
pourra  servir  assez  exactement  à l'appréciation  de  l'intensité 
relative  des  courants  provenant  d’une  source  semblable,  mais 
seulement  plus  ou  moins  énergique,  à celle  du  courant  qui  a 
servi  à le  graduer.  Mais  dès  qu'il  s’agira  de  courants  provenant 
d'une  autre  source,  ou  même  simplement  engendrés  dans  d’au- 
tres circonstances,  l’instrument  ne  donnera  plus  de  résultats 
comparables,  et  risquera  même  d’en  donner  d’erronés.  Ainsi, 
à l'on  a gradué  de  la  même  manière,  et  en  prenant  pour  terme 
de  comparaison  le  même  courant  constant,  deux  galvanomè- 
tres. l’un  à fil  court  et  gros,  l’autre  à fil  long  et  fin,  il  peut 
très-bien  arriver  qu’un  courant  quelconque,  transmis  succes- 
sivement à travers  chacun  de  ces  deux  galvanomètres,  non-seu- 
lement paraisse  plus  faible  avec  l’un  qu’avec  l'autre,  mais 
même  soit  jugé  avec  l’un  d’une  intensité  moindre,  et  avec 
l autre  d'une  intensité  plus  grande  que  celle  du  courant  qui  a 
servi  à la  graduation. 

Ainsi,  le  galvanomètre  multiplicateur,  même  le  plus  parfait, 
De  doit  être  considéré  que  comme  un  instrument  propre  à don- 
ner les  rapports  d’intensité  entre  des  courants  d’une  origine 
semblable,  ou  qui,  provenant  de  la  même  origine,  sont  soumis 
a des  modifications  dont  on  veut  apprécier  l’intluence  sur  leur 
énergie.  C'est  pourquoi  il  est  indispensable  d'avoir  plusieurs 
galvanomètres  à fils  de  différentes  longueurs,  afin  de  pouvoir 
appliquer  dans  chaque  cas  celui  qui  convient  le  mieux  à l'es- 
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pèce  de  courant  qu'on  étudie,  du  moins  autant  qu'on  peut,  à 
priori,  en  juger,  ce  qui  n’est  pas  toujours  également  facile. 
Nous  verrons  plus  loin,  dans  le  premier  chapitre  de  la  qua- 
trième partie,  où  nous  nous  occuperons  de  la  propagation  des 
courants  électriques,  et  dans  la  cinquième,  où  nous  traiterons 
des  sources  de  l’électricité,  les  causes  de  ces  différences  entre  les 
courants  de  diverses  origines.  Nous  étudierons  les  moyens  par 
lesquels  on  peut  cependant,  en  les  ramenant  à des  conditions 
aussi  semblables  que  possible,  les  comparer  entre  eux,  moyens 
tout  à fait  indépendants  du  galvanomètre  même  qui  sert  à oetu 
comparaison,  maisfondéssurles  résistances  deconductibilitéqu' 
la  loi  de  Ohm  permet  d’apprécier  avec  la  plus  grande  exactitude. 

Si  nous  avions  besoin  de  justifier  la  longueur  des  détails  dan- 
lesquels  nous  sommes  entrés  sur  les  galvanomètres  multiplica- 
teurs, il  nous  suffirait  d’énumérer  les  services  que  cet  instru- 
ment a rendus  à la  science  de  l’électricité.  Nous  nous  contente- 
rons d'en  appeler  à tous  les  chapitres  qui  suivront  celui-ci;  il 
n’en  est  pas  un  où  ne  se  trouvent  une  ou  plusieurs  applications 
du  galvanomètre.  Ajoutons  donc  seulement  encore  que  les  gal- 
vanomètres dont  nous  ferons  le  plus  fréquemment  usage  sont 
le  galvanomètre  à deux  aiguilles  de  Nobili,  à fil  plus  ou  moins 
long,  suivant  la  nature  des  courants;  celui  de  Dubois-Reymond 
pour  les  courants  provenant  de  corps  peu  conducteurs;  le  gal- 
vanomètre différentiel  de  Becquerel,  pour  comparer  l'intensité 
relative  de  deux  courants;  et  enfin  les  galvanomètres  à sinus  et 
à tangentes  pour  mesurer  exactement  la  force  des  courants. 
Quelquefois  aussi  nous  nous  servirons  d’un  simple  galvano- 
mètre à une  seule  aiguille,  à fil  très-gros  et  très-court,  lorsqu il 
s’agira  de  courants  d’une  grande  intensité  ou  provenant  d'une 
source  très-conductrice  '. 


1 Les  principaux  travaux  relatifs  au  sujet  traité  dans  ce  chapitre,  sont  : 
Schweiger.  — Galvanomètre  multiplicateur.  Bibl.  unie.  T.  xvi  (1821),  p.  ■*' 
Nobili.  — Idem.  Bibl.  unir.  T.  ixix  (IdîS'.p.  M*. 

t.  «vu,  (1828),  p.  10.  — Ann.  de  ch.  etdephys.  T.  43  (1830;.  p.  MC. 

Becquerel.  — Ann.  de  ch.  eide  phys.  T.  xxiv  ;t823),p.  332  et  t.  wxu,(l8î» 
p.  420.  — Balance  électro-dynamique.  — Ann.  de  ch.  et  de  phyt.  T.  ixvi 
(1837),  p.  84. 
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miait  considérablement  l’intensité  de  l’effet,  et  que  les  métaux 

agissaient  avec  beaucoup  plus  d’énergie  que  le  bois,  le 
verre,  etc,  M.  Seebeck,  qui  répéta  l'expérience  de  M.  Arago 
immédiatement  après  sa  découverte,  obtint  des  résultats  ana- 
logues. Ainsi  il  trouva  qui  si  l'aiguille  oscillait  au-dessus  d’un 
plan  de  marbre,  il  fallait  quelle  accomplit  11 2 oscillations  pour 
que  l'amplitude  fût  réduite  de  45”  à 10°,  tandis  qu’il  n’en  fallait 
que  71  au-dessus  du  zinc  et  62  au-dessus  du  cuivre;  oanlheu- 
reuscUMQt  les  expérionees  de  M.  Seebeck  n’ayant  pas  été  faites 
avec  tles  plaques  de  mêmes  dimensions  et  en  particulier  de 
Blême  épaisseur,  les  résultats  n eu  sont  pas  comparables. 

Après  la  première  expérience  que  nous  venons  de  rappeler, 
M.  Arago  eut  l'idée  d'essayer  si  la  plaque  qui  avait  la  propriété 
de  diminuer  l’amplitude  des  oscillations  d'une  aiguille  aimantée, 
sans  altérer  leur  durée,  n'entraînerait  pas  l’aiguille  avec  elle 
lorsqu'on  la  mettrait  en  mouvement;  ce  qu’il  vérilia. 

On  fixe  à un  appareil  de  rotation,  tel  qu’une  table  destinée 
aux  expériences  sur  la  force  centrifuge,  un  dOque  de  cuivre  de 
30  centimètres  de  diamètre  environ,  cl  de  2 ou  d millimètres 
d'épaisseur  ’ûg.  140);  ou  suspend  au-dessus  et  très-près,  par 


un  fil  de  soie  sans  torsion,  une  aiguille  aimantée,  de  façon  que 
son  point  de  suspension  soit  exactement  au-dessus  du  centre  du 
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disque;  on  a soin  d’interposer  entre  le  disque  et  l’aiguille  un 
écran  de  verre  ou  de  carton,  afin  que  l'agitation  de  l'air  qui  ré- 
sulte du  mouvement  imprimé  au  disque  soit  sans  influence  sur 
l’aiguille.  On  met  le  disque  en  rotation,  et  l'on  voit  l'aiguille  ai- 
mantée se  dévier  de  sa  direction  normale,  daus  le  sens  du  mou- 
vement imprimé,  et  faire  avec  le  méridien  magnétique  un 
angle  de  déviation  plus  ou  moins  grand,  suivant  la  vitesse  de  la 
rotation.  Si  le  mouvement  devient  très-accéléré,  l’aiguille  finit 
par  être  entratnée  et  par  tourner  avec  le  disque  lui-même. 

La  force  diminue  très-rapidement  avec  la  distance  de  l'ai- 
guille au  disque  dans  un  rapport,  à ce  qu’il  parait,  plus  grand 
que  le  carré;  les  angles  de  déviation  sont  entre  certaines  limite? 
proportionnels  à la  vitesse.  On  diminue  considérablement  la 
puissance  du  disque  de  cuivre  en  le  sillonnant  de  fentes  dan? 
le  sens  de  ses  rayons;  ces  solutions  de  continuité,  qui  n'altèrent 
point  la  masse,  influent  cependant  beaucoup  sur  l’intensité  de 
l’action. 

Indépendamment  des  observations  qui  précèdent,  M.  Arago, 
en  analysant  la  force  mise  eu  jeu  dans  ses  expériences,  a trouvé 
que  d 'entraînante  ou  tangentielle  au  disque  qu’elle  est,  elle  peut 
devenir  perpendiculaire  à son  plan  et  même  agir  dans  le  sens 
même  de  ses  rayons;  ce  qui  fait  qu’on  peut  regarder  la  force 
totale  comme  une  résultante  de  trois  composantes,  l’une  per- 
pendiculaire au  rayon  du  disque,  la  seconde  perpendiculaire  au 
plan  du  disque,  et  la  troisième  parallèle  à ses  rayons.  Nous 
avons  déjà  constaté  l’existence  de  la  première  dans  l'expérience 
fondamentale.  Pour  constater  celle  de  la  seconde,  il  suffit  de 
placer  un  aimant  verticalement  au-dessus  et  très-près  du  dispie, 
ce  qu’il  est  facile  de  faire  en  le  suspendant  au  bassin  d’une  la- 
lance.  Aussitôt  que  le  disque  est  en  mouvement,  le  bassin  est 
soulevé,  ce  qui  prouve  que  l’aimant  vertical  est  repoussé  par  le 
disque;  le  poids  nécessaire  à mettre  dans  le  bassin  pour  réta- 
blir l’équilibre  indique  l’énergie  de  cette  répulsion.  Quant  à la 
troisième  composante,  on  démontre  son  existence  en  plaçant 
verticalement  au-dessus  du  disque  une  aiguille  mobile  [comme 
celle  d’inclinaison)  autour  d’un  axe  horizontal,  et  de  façon  que 
cet  axe  soit  perpendiculaire  au  rayon  du  disque.  Si  l'aiguille 
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est  au-dessus  du  centre,  elle  n’éprouve  aucune  action;  elle  n'en 
éprouve  pas  davantage  si  elle  est  située  au-dessus  d’un  point 
plus  près  du  bord  que  du  centre  du  disque,  savoir  à une  dis- 
tance du  centre  égale  à peu  près  aux  deux  tiers  du  rayon.  Mais 
entre  ce  point  et  le  centre,  le  pôle  inférieur  de  l’aiguille  est  con- 
stamment attiré  vers  le  centre;  au  delà  de  ce  point,  c’est-à-dire 
entre  ce  point  et  le  bord,  le  pôle  est  attiré  vers  le  bord  du  disque. 

Fendant  que  M.  Arago  analysait,  comme  nous  venons  de  le 
voir,  la  force  qu’il  avait  découverte,  MM.  Babbage  et  Herschell, 
Harris,  Barlow  et  d'autres  cherchaient  à étudier  les  causes  qui 
peuvent  la  faire  varier  d’intensité  et  la  modifier.  MM.  Babbage 
et  Herschell  avaient  répété  l’expérience  de  M.  Arago  en  la  ren- 
versant; ils  avaient  trouvé  que  des  disques  de  cuivre  ou  d'autres 
substances,  librement  suspendus  au-dessus  d’un  aimant  en  fer 
à cheval  mis  en  rotation,  tournaient  dans  la  même  direction  que 
l’aimant  avec  un  mouvement  d’abord  lent,  mais  dont  la  rapi- 
dité s'accroissait  graduellement.  L’aimant  était  disposé  de  ma- 
nière à pouvoir  recevoir  un  mouvement  rapide  de  rotation  au- 
tour de  son  axe  de  symétrie  placé  verticalement,  les  pôles  en 
haut.  Le  mouvement  du  disque  changeait  de  sens  avec  celui  de 
l’aimant.  L'interposition  de  plaques  de  verre,  de  plaques  mé- 
talliques non  magnétiques,  ne  modifiait  nullement  les  effets;  il 
n’en  était  pas  de  même  quand  les  plaques  interposées  étaient 
de  fer;  l’action  était  alors  extrêmement  amoindrie,  et  même 
entièrement  annihilée  quand  il  y en  avait  deux  l'une  sur  l’autre. 

F.n  soumettant  à l'expérience  des  disques  de  même  diamètre, 
mais  de  diverse  nature , les  deux  physiciens  ont  trouvé  de 
grandes  différences  entre  ces  disques  quant  à leur  faculté  d’être 
entraînés  par  l’aimant  en  rotation,  quoique  la  vitesse  du  mou- 
vement imprimé  et  leur  distance  à l’aimant  fussent  les  mêmes. 
Ainsi  le  zinc  et  le  cuivre  paraissent  posséder  à cet  égard  une 
énergie  quatre  fois  plus  forte  que  le  plomb,  et  cent  fois  plus  forte 
que  l'antimoine.  Mais  les  disques  n’avaient  malheureusement 
pas  tous  la  même  épaisseur,  ce  qui  rend  les  résultats  des  expé- 
riences peu  comparables,  l’épaisseur  exerçant,  entre  certaines 
limites,  une  influence  marquée  sur  l’intensité  du  phénomène. 
H est  probable  que  c’est  à cette  cause  qu’il  faut  attribuer  le  peu 
i.  23 
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de  puissance  que  MM.  lfabbage  et  llerscbell  ont  trouvé  à l'or. 
Ils  n'ont,  d'un  autre  côté,  obtenu  aucun  effet  avec  le  bois,  le 
verre,  la  résine,  le  soufre  et  l’acide  sulfurique. 

Ces  deux  physiciens  ont  vérifié  l’exactitude  de  l'observatioü 
de  M.  Arago  sur  l'influence  des  solutions  de  continuité,  soit 
partielles,  soit  totales,  dans  les  masses  soumises  à l’expérience. 
Ainsi  un  léger  disque  de  cuivre  suspendu  à une  distance  don- 
née au-dessus  d’un  aimant  exécutait  ses  révolutions  en  55’. 
Coupé  en  huit  endroits  dans  la  direction  du  rayon  jusque  tout 
près  du  centre,  il  lui  fallut  dans  les  mêmes  circonstances  121' 
pour  exécuter  le  même  nombre  de  révolutions.  Mais  les  parties 
séparées  ayant  été  ressoudées  avec  de  l’étain,  l’effet  primitif  fut 
presque  entièrement  rétabli , de  telle  façon  que  le  disque  pùt 
faire  ses  six  révolutions  en  56",  c’est-à-dire  à peu  près  dans  le 
même  temps  que  lorsqu’il  n’avait  pas  été  coupé.  Ces  mêmes  ef- 
fets furent  également  obtenus  avec  d’autres  métaux  employé, 
soit  comme  disques,  soit  comme  soudures.  Nous  verrons  bien- 
tôt que  tous  ces  résultats,  ainsi  que  les  effets  eux-mêmes  du 
magnétisme  par  rotation,  s’expliquent  très-bien  par  la  présence 
de  courants  électriques  que  détermine  dans  les  disques  le  voisi- 
nage d’un  aimant,  et  dont  la  circulation  est  gênée  quand  il  y a 
des  solutions  de  continuité  dans  le  corps  conducteur.  Au»i 
n’obtient-on  aucune  action  quand  on  fait  tourner  l’un  par  rap- 
port à l’autre  deux  disques  quelconques  ou  un  morceau  de  fer 
doux  ou  d’acier  non  aimanté  et  un  disque  de  métal.  11  faut  ab- 
solument que  l’un  des  corps  en  mouvement  soit  uu  aimant. 

M.  llarris,  qui  a fait  un  grand  nombre  d’expériences  sur  le 
même  sujet,  à trouvé,  non-seulement  de  grandes  différence* 
entre  les  corps  quant  à la  faculté  qu’ils  possèdent  d’entraîner 
l’aiguille,  mais  aussi  quant  à la  propriété  qu’ils  ont  d’intercep- 
ter cette  action.  11  a reconnu  que  le  fer,  et  en  général  les  substances 
magnétiques,  ne  sont  point  les  seules  qui  puissent  ainsi  arrêter 
l'effet  du  magnétisme  par  rotation.  Seulement  il  faut  donner 
une  très-grande  épaisseur  (de  8 à 12  centimètres)  aux  plaque; 
des  substances  non-magnétiques,  telles  que  le  cuivre,  l'argent 
et  le  zinc,  pour  qu  elles  puissent,  en  étant  interposées,  arrêter 
l'action  d'un  aimant  en  mouvement  sur  un  disque  mobile,  et 
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réciproquement.  Enfin  à la  suite  de  nombreuses  expériences, 
M.  Christie  à réussi,  comme  nous  le  verrons,  à déduire  de  la 
force  avec  laquelle  différentes  substances  entraînent  l'aiguille 
aimantée  dans  leur  mouvement  de  rotation,  le  pouvoir  conduc- 
teur de  ces  substances  pour  l’électricité. 

Mais  l'un  des  faits  les  plus  importants  est  dû  à MM.  Ampère 
et  Colladon,  qui  ont  trouvé  que  dans  toutes  les  expériences  du 
magnétisme  par  rotation,  ou  pouvait  remplacer  l’aimant  par 
une  hélice  à travers  laquelle  était  transmis  un  courant  élec- 
trique, établissant  ainsi  une  nouvelle  analogie  entre  un  aimant 
et  un  assemblage  de  courants  électriques,  circulant  tous  dans  le 
même  sens  dans  des  circuits  fermés  et  parallèles  entre  eux. 
L’hélice  traversée  par  un  fort  courant  électrique  était  mobile,  et 
un  disque  de  cuivre  en  rotation  au-dessous  d’elle  l’entraînait 
avec  lui  comme  il  aurait  entraîné  une  aiguille  aimantée. 

Des  expériences  assez  nombreuses  ont  été  encore  faites  avec 
des  disques  de  fer  et  d’acier  et  des  sphères  de  fer  pleines  et 
creuses,  yuaml  le  fer  est  très-doux,  les  résultats  sont  assez  sem- 
blables à ceux  qu'on  obtient  avec  d'autres  métaux  ; ils  sont  seu- 
lement plus  énergiques;  mais  un  disque  d'acier  ne  produit 
aucun  effet  appréciable  sur  l’aiguille  aimantée,  qui,  après  quel- 
ques oscillations  irrégulières , se  maintient  dans  sa  position 
d'équilibre.  M.  de  llaldat,  à qui  l’on  doit  ces  observations,  en 
conclut  que  la  force  d’entrainement  est  pour  les  corps  magné- 
tiques en  raison  inverse  de  la  force  coercitive;  nous  verrons 
plus  loin  que  cette  conclusion  ne  peut  être  admise,  le  phéno- 
mène étant,  non  un  phénomène  inagnétiquç  proprement  dit, 
mais  un  phénomène  électrique. 

M.  barlow  a étudié  en  détail  l'influence  qu’exerce  une  sphère 
de  fer  eu  mouvement  sur  une  aiguille  aimantée.  11  avait  soin 
de  neutraliser,  par  le  voisinage  d’un  aimant  fixe  convenable- 
ment disposé,  l'influence  du  magnétisme  terrestre  sur  cette 
aiguille.  Celle-ci  était  placée,  tantôt  tangentiellement  à la 
sphère  «le  fer,  tantôt  parallèlement  à son  axe  de  rotation,  lequel 
ajte  lui-même  pouvait  avoir,  par  la  construction  de  l’appareil, 
différentes  directions.  Suivant  le  sens  dans  lequel  tournait  18 
sphere,  on  voyait  ou  le  pôle  nord  ou  le  pôle  sud  de  l'aiguille 


Digitized  by  Google 


356  MAGNÉTISME  ET  ÉLECTRO-DYNAMIQUE, 

s’en  éloigner;  la  répulsion  exercée  sur  l'un  ou  l’autre  des  deux 
pôles  dépendait  aussi  de  la  partie  de  la  sphère  de  fer  vers  la- 
quelle était  placée  l’aiguille;  en  d’autres  termes,  le  sens  de  la 
déviation  changeait  pour  l'aiguille  suivant  qu’elle  était  plan* 
au  sud  ou  au  nord  de  la  sphère  en  mouvement.  Tous  ces  effet 
tiennent  évidemment  à l’influence  combinée  qu’exercent  sur 
le  globe  de  fer,  et  le  magnétisme  terrestre,  et  celui  de  l’aiguille 
aimantée  placée  dans  son  voisinage.  Il  aurait  été  curieux  d t 
constater  l’influence  de  la  première  cause  seulement,  en  rempla- 
çant l’aiguille  aimantée  par  une  aiguille  de  fer  doux. 

Un  point  très-important  qu'a  établi  M.  Barlow,  c'est  U 
grande  différence  dans  l’action  qu’exerce  une  sphère  de  fer  sui- 
vant qu  elle  est  pleine  ou  creuse.  Cette  différence  est  comple- 
lement  nulle  quand  le  globe  et  l’aiguille  aimantée  sont  es 
repos,  ce  qui  vient  de  ce  que,  comme  nous  l’avons  dit,  la  force 
magnétique  ordinaire  est  tout  entière  concentrée  à la  surface; 
mais  dès  qu’il  y a mouvement,  il  n’en  est  plus  de  même.  Ainsi 
dans  les  mômes  circonstances  et  en  se  servant  de  la  même  ai- 
guille, un  boulet  de  fer  solide  faisant  640  tours  par  minute, 
pesant  34  kilogrammes  et  de  20  centimètres  de  diamètre  envi- 
ron, déterminait  une  déviation  constante  de  28*  24',  tandis 
qu’un  boulet  creux  du  même  diamètre,  mais  ayant  un  poiiL* 
moitié  moindre,  ne  déterminait  qu’une  déviation  de  15*5'.  Ces 
deux  nombres  sont  la  moyenne  de  plusieurs  expériences  faites 
avec  beaucoup  de  soin. 

M.  Boisson  , qui  avait  déjà  soumis  à l’analyse  mathé- 
matique les  travapx  de  Coulomb  sur  le  magnétisme,  a cherché 
à rendre  compte  par  la  même  théorie  des  phénomènes  du  ma- 
gnétisme par  rotation.  Attribuant  tous  les  phénomènes  magné- 
tiques à deux  fluides  impondérables  soumis  aux  lois  générales 
de  l’équilibre  et  du  mouvement,  qui  s’attirent  et  se  repoussent 
en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance , il  établit  que  U 
grande  différence  qui  existe  entre  ces  fluides  et  ceux  auxquels 
sont  dues  les  actions  électriques , c’est  que  les  derniers  peu- 
vent passer  d’une  molécule  à l’autre,  tandis  que  les  fluides 
magnétiques  n’éprouvent  dans  l’aimantation  que  des  déplace- 
ments très-faibles  et  inappréciables  directement.  M.  Poisson 
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Appelle  éléments  magnétiques  ces  petites  portions  des  corps  dans 
lesquelles  les  fluides  magnétiques  sud  et  nord  peuvent  se  mou- 
voir et  qui  sont  séparées  les  unes  des  autres  par  des  intervalles 
imperméables  au  magnétisme.  Tous  les  corps  sont  susceptibles 
d'avoir  leur  magnétisme  naturel  décomposé  , mais  plus  ou 
moinsfacilement,suivantleur  force  coercitive  ; c’està  cette  force, 
qui  est  insensiblejdans  quelques  corps,  que  M.  Poisson  attribue 
la  différence  qui  existe  entre  eux  quant  à l’action  qu’ils  exer- 
cent suivant  qu’ils  sont  en  repos  ou  en  mouvement.  A l’état  de 
repos,  les  corps  dont  la  force  coercitive  est  nulle  ne  doivent 
j»as  exercer  d’action  sensible  sur  l’aiguille  aimantée  ou  du 
moins  n’en  doivent  exercer  qu’une  très-faible  ; mais  à l’état  de 
mouvement,  le  calcul  démontre  qu’il  n’en  est  plus  de  même. 
M.  Poisson  est  même  parvenu  à déterminer  dans  ce  cas,  à priori, 
l’existence  des  trois  composantes  que  M.  Arago  avait  trouvées 
par  expérience. 

La  théoriequi  sert  de  base  aux  calculs  de  M.  Poisson  a été  ren- 
versée par  les  découvertes  subséquentes  de  M.  Faraday,  qui 
donnent  une  explication  toute  différente  des  phénomènes  du 
magnétisme  par  rotation.  Aussi  nous  ne  nous  y arrêtons  pas  da- 
vantage, tout  en  remarquant  que  l’analyse  mathématique, 
au  moyen  de  laquelle  cette  théorie  a été  développée,  peut 
être  encore  utilement  consultée  par  ceux  qui,  en  se  fondant  sur 
des  hyqtotbèses  autres  que  celles  qui  servent  de  point  de  départ 
àM.  Poisson,  voudraient  les  soumettre  à l’épreuve  du  calcul. 
Nous  passons  donc  maintenant  aux  phénomènes  d’induction 
dont  Faraday  enrichit  la  science  en  1832  et  dans  lesquels, 
comme  nous  le  verrons,  rentrent  naturellement  ceux  du  ma- 
gnétisme par  rotation. 

$ S.  Induction  produite  par  Ica  courants  électriques  et 

par  le  magnétisme. 


En  1832,  Faraday  découvrit  qu’un  courant  électrique  ou  un 
aimant  peuvent  développer  à distance  par  influence  dans  un 
fil  couducteur  des  courants  électriques,  de  la  même  manière 
qu  un  corps  chargé  d’électricité  statique  électrise  par  influence 
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un  conducteur  isolé.  Voici  comment  on  obtient  ce  résultat  re- 
marquable. 

On  enroule  autour  d’un  cylindre  de  bois  deux  fils  de  métal 
recouverts  de  soie  de  manière  à en  faire  deux  hélices  parfaite- 
ment semblables,  et  dont  les’spires  soient  parallèles  et  aussi  rap- 
prochées que  possible  (fig.  141).  On  fait  communiquer  les  deux 


Fig.  lit. 


bouts  de  l’un  des  fils  avec  ceux  d’un  galvanomètre,  et  les  deux 
bouts  de  l’autre  avec  les  deux  pôles  d'une  pile.  Au  moment  où 
l’on  établit  cette  dernière  communication,  la  première  ayant  été 
établie  préalablement,  on  voit  l’aiguille  du  galvanomètre  se  dé- 
vier; mais  cette  déviation  cesse  aussitôt,  lors  même  que  le 
courant  de  la  pile  continue  à circuler.  Dès  qu’on  interrompt  ce 
courant,  l'aiguille  du  galvanomètre  éprouve  une  seconde  fois 
une  déviation  également  subite  et  non  permanente;  mais  cette 
déviation  a lieu  dans  un  sens  contraire  à celui  dans  lequel 
avait  lieu  la  première.  Ainsi  le  courant  voltaïque  qui  traverse 
l’un  des  fils  détermine  dans  l'autre  un  courant  instantané  i 
l’instant  où  il  commence  à passer,  et  en  détermine  un  seconda 
l'instant  où  il  cesse  de  passer.  Ces  deux  courants  sont  dits  cou- 
rants induits  et  le  courant  de  la  pile  courant  inducteur;  les 
courants  induits  sont,  comme  on  le  voit,  instantanés;  ajouter)- 
encore  que  le  premier  a une  direction  contraire  à celle  du  cou- 
rant inducteur,  et  le  second  une  direction  semblable. 

L'expérience  peut  se  faire  sous  une  autre  forme  : on  en- 
roule autour  d’un  tube  en  bois  ou  en  verre  un  seul  fil  de  mé- 
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tal  recouvert  de  soie,  dont  les  deux  bouts  communiquent  avec 
les  extrémités  du  fil  d’un  galvanomètre;  puis  on  introduit  subi- 
tement dans  le  tube  un  cylindre  électro-dynamique,  c’est-à- 
dire  une  hélice  traversée  par  un  courant  électrique;  et  on  le  re- 
tire ensuite  de  même.  Au  moment  de  l’introduction,  on  obtient 
dans  l’hélice  extérieure  un  courant  d'induction  dirigé  en  sens 
contraire  du  courant  du  cylindre  électro-dynamique;  au  mo- 
ment où  l’on  retire  le  cylindre,  on  obtient  un  second  courant 
induit  dirigé  dans  le  même  sens  que  le  sien.  Pour  que  ces  deux 
courants  soient  sensibles,  il  faut  introduire  et  retirer  très-brus- 
quement le  cylindre  électro-dynamique.  Cette  expérience, 
comme  il  est  facile  de  le  voir,  revient  au  même  que  la  précé- 
dente; dans  celle-ci  on  a l’avantage  de  créer  et  de  détruire 
instantanément,  en  fermant  et  en  ouvrant  le  circuit,  le  cyündre 
électro-dynamique,  tandis  que  dans  la  seconde  on  l’introduit  et 
on  le  retire,  opération  qui  ne  peut  pas  s'exécuter  avec  autant 
de  rapidité;  nous  verrons  plus  tard  qu’il  en  résulte  une  diffé- 
rence dans  les  courants  induits,  ceux  qui  sont  produits  suivant 
le  dernier  mode  ayant  une  durée  quelque  peu  sensible,  tandis 
que  ceux  qui  sont  produits  suivant  le  premier  mode  sont  tout  à 
fait  instantanés. 

Quoi  qu’il  en  soit,  les  deux  expériences  prouvent  également 
que,  lorsqu’on  approche  brusquement  d’une  partie  d’un  con- 
ducteur formant  un  circuit  fermé  un  conducteur  traversé  par 
on  courant,  on  détermine  dans  le  premier  un  courant  instan- 
tané dirigé  dans  un  sens  contraire  à celui  du  courant  qu’on 
approche,  et  que,  lorsqu’on  l’en  éloigne,  on  détermine  un  se- 
cond courant  instantané  dirigé  dans  le  même  sens  que  le  cou- 
rant qu’on  éloigne. 

L'analogie  qui  existe  entre  les  propriétés  des  aimants  et  celles 
des  cylindres  électro-dynamiques  fit  supposer  à Faraday  qu’on 
obtiendrait  les  mêmes  résultats  en  introduisant,  dans  l’inté- 
rieur de  l’hélice  creuse  de  la  seconde  expérience,  un  aimant  au 
lieu  d’un  cylindre  électro-dynamique.  C’est  en  effet  ce  qui  ar- 
riva. On  peut  employer  pour  cette  expérience  la  double  hélice 
(fig.  141  ),  en  unissant  les  deux  fils  par  leurs  bouts  correspon- 
dants, ou  en  ne  se  servant,  si  l'on  préfère,  que  de  l’un  des  deux. 
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On  détermine  dans  le  fil  de  l’hélice,  en  y introduisant  un  ai- 
mant, un  courant  instantané  dirigé  en  sens  contraire  de  ceux 
qui  constituent  l’aimant  dans  la  théorie  d' Ampère,  on  en  dé- 
termine un  autre  également  instantané,  mais  dirigé  dans  k 
même  sens  que  ceux  de  l’aimant,  au  moment  où  on  le  retire. 
Ces  deux  courants  induits  sont,  lorsque  le  barreau  aimanté  est 
passablement  énergique,  bien  plus  intenses  que  ceux  qui  sont 
produits  par  des  courants  inducteurs.  Pour  augmenter  leur 
force,  il  faut  introduire  et  retirer  l’aimant  aussi  brusquement 
que  possible.  On  peut  également  employer  un  autre  procédé 
plus  commode  et  plus  sùr.  Il  consiste  à introduire  un  cylindre 
de  fer  bien  doux  dans  l’intérieur  d’une  hélice,  dont  les  deut 
bouts  communiquent  avec  le  galvanomètre.  Au  moyen  d'un 
aimant  en  fer  à cheval  ou  avec  les  pôles  opposés  de  deux  bar- 
reaux aimantés,  on  aimante  brusquement  le  fer  doux;  aussitôt 
on  obtient  le  premier  courant  induit  ; c'est  en  effet  comme  a 
l’on  avait  introduit  un  barreau  aimanté  dans  l'intérieur  de  l'hé- 
lice. On  enlève  l’aimant  en  fer  à cheval  ou  les  barreaux  ai- 
mantés; aussitôt  le  cylindre  de  fer  doux  est  désaimanté,  et  le 
second  courant  d’induction  paraît  ; c’est  comme  si  on  avait  en- 
levé de  l’intérieur  de  l’hélice  le  barreau  aimanté. 

Enfin  on  peut,  en  faisant  l’expcrience  avec  la  double  héli<-e 
suivant  le  mode  indiqué  le  premier,  mais  en  introduisant  dans 
son  intérieur  un  cylindre  de  fer  doux,  obtenir  un  eflet  encore 
plus  considérable.  En  effet,  le  courant  qui  traverse  une  des 
hélices  non-seulement  détermine,  au  moment  où  il  est  établi, 
un  courant  d’induction  dans  l’autre,  mais  en  même  temps  ai- 
mante le  fer  doux,  qui  par  cela  même  en  détermine  aussi  un 
dans  le  même  sens  et  bien  plus  fort.  De  même,  quand  le  cou- 
rant cesse  de  passer,  le  fer  doux  étant  désaimanté,  il  y a dévelop- 
pement d’un  second  courant  induit  qui  s’ ajouleégalemeutàcelui 
qui  résulte  de  la  suppression  du  courant  inducteur. 

Une  question  assez  difficile  à résoudre  se  présente  ici,  c est 
de  savoir  quel  est  l’état  du  fil  conducteur  induit  pendant  qu'il 
est  sous  l’influence  du  courant  inducteur  ou  de  l'aimant.  11 
semblerait  que  ce  n’est  pas  un  état  naturel,  puisqu'au  moment 
où  l’influence  cesse,  le  fil  donne  naissance  à un  courant  eu  re- 
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passant  à l’élat  naturel  ; d’un  autre  côté  le  fil,  pendant  la  durée 
de  cette  influence,  ne  manifeste  aucun  courant,  aucune  pro- 
priété particulière,  ni  électrique,  ni  magnétique,  ni  d’un  autre 
genre  quelconque.  Faraday  avait  nommé  ileclro-ionique  cet 
état  particulier.  Il  semble  avoir  été  amené  plus  tard  par  de 
nouvelles  recherches  à renoncer  à cette  supposition  d’un  élat 
électro-tonique  dans  le  fil,  et  à admettre  que  le  second  courant 
induit  est  dû,  comme  le  premier,  à une  action  particulière  et 
immédiate,  et  n’est  pas  simplement  l'effet  du  retour  du  fil  à son 
état  naturel,  élat  qui  n'a  pas  cessé  d’exister.  Nous  reviendrons  sur 
cette  question  délicate,  à la  fin  de  ce  chapitre,  dans  un  paragra- 
phe consacré  à quelques  considérations  générales  sur  l'induction. 

L'intensité  des  courants  induits  dépend  de  plusieurs  circon- 
stances, d'abord  de  la  longueur  et  du  diamètre  des, fils  des  hé- 
lices, ensuite  de  l’énergie  du  courant  inducteur  ou  de  la  force 
de  l'aimant.  On  ne  peut  donner  aucune  règle  précise  sur  ces  di- 
vers points.  En  général,  il  y a de  l’avantage  à prendre  des  fils 
très-longs  et  même  à ajouter  bout  à bout  plusieurs  hélices 
l'une  à la  suite  de  l’autre;  mais  alors  il  faut,  si  ce  n’est  pas 
avec  un  aimant  qu'on  opère  l'induction,  employer  un  courant 
inducteur  provenant  d'une  pile  d'un  grand  nombre  de  couples. 
Au  reste,  ces  données  varient  avec  la  nature  des  effets,  et  par 
conséquent  avec  celle  des  conducteurs  que  sont  appelés  à tra- 
verser les  courants  induits,  et  même  avec  la  longueur  et  le  dia- 
mètre du  fil  du  galvanomètre  dont  on  fait  usage  pour  perce- 
voir ces  courants. 

Jusqu’ici,  pour  produire  les  phénomènes  d'induction  par  les 
courants  électriques,  nous  avons  fait  usage  de  deux  conduc- 
teurs, l'un  destiné  à conduire  le  courant  inducteur,  l’autre  dans 
lequel  se  développe  le  courant  induit  sous  l’influence  du  premier. 
L expérience  a montré  que  le  phénomène  de  l'induction  peut  se 
manifester  avec  un  seul  conducteur  dans  lequel,  à la  fois,  on 
transmet  le  courant  inducteur  et  on  perçoit  le  courant  induit; 
c'est  celte  forme  particulière  d'induction  qu’on  nomme  induc- 
tion d'un  courant  sur  lui-même.  Déjà,  en  1832,  M.  Henry  de 
Princeton,  en  Amérique,  avait  observé  que,  lorsqu’on  réunit  les 
pôles  d’une  petite  batterie  par  un  fil  de  cuivre  au  moyen  de 
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deux  capsules  remplies  de  mercure,  on  obtient  une  étincelle 
brillante  au  moment  où  l'on  rompt  le  circuit  en  soulevant  hors 
du  mercure  l’un  des  bouts  du  fil  de  cuivre,  mais  seulement  si 
ce  fil  a une  longueur  de  10  à 13  mètres;  s’il  n’a  que  30  à W 
centimètres  de  longueur,  il  n’y  a pas  d'étincelle.  On  augmente 
beaucoup  l’effet  en  roulant  le  fil  de  cuivre  en  forme  d’hélice. 
M.  Jenkins  avait  également  remarqué  de  son  côté  que,  quand 
on  réunit  les  deux  plaques  d’un  simple  électro-moteur,  c'est-à- 
dire  d’un  simple  couple,  au  moyen  d'un  fil  tourné  en  hélice 
autour  d’un  cylindre  de  fer  doux,  on  éprouve  une  secousse 
chaque  fois  qu’on  interrompt  le  circuit  lorsqu’on  tient  les  deux 
extrémités  du  fil,  une  dans  chaque  main;  on  observe  en  même 
temps  une  étincelle  brillante  au  point  où  le  circuit  est  rompu. 
On  n’obtient  aucun  effet  dans  les  mêmes  circonstances  si  l’on  se 
sert,  pour  établir  la  communication  entre  les  deux  plaques  du 
couple,  d’un  simple  fil  de  cuivre. 

Faraday,  à la  suite  d’une  longue  étude  expérimentale  de  ce 
point  particulier,  est  arrivé  à montrer  qu’au  moment  où  l'on 
interrompt  le  circuit  d’un  seul  couple  formé  par  un  long  fil  de 
cuivre,  il  se  produit  dans  ce  fil  un  p.xlra-courani  qu’on  peut 
percevoir  directement,  en  soudant  à chacun  des  bouts  du  fil 
un  appendice,  soit  une  plaque  de  cuivre,  et  en  réunissant  ces 
deux  plaques  par  divers  conducteurs.  Un  fil  fin  de  platine  est 
rougi  et  fondu,  l’eau  est  décomposée,  l’aiguille  aimantée  est 
déviée  au  moyen  du  courant  transmis  entre  les  deux  appen- 
dices. Si  le  conducteur  qui  les  réunit  est  imparfait,  alors  l’étin- 
celle est  très-brillante  au  point  où  l’on  interrompt  le  circuit  ; 
elle  est  par  contre  nulle  s’il  est  bon  ; c'est  que,  dans  le  pre- 
mier cas,  l’extra-courant  développé  dans  le  long  fil  qui  unit  les 
pôles  de  la  pile  achève  son  circuit  à travers  la  pile  elle-même, 
puisqu’il  ne  peut  passer  ailleurs,  tandis  que,  dans  le  second,  il 
l’achève  à travers  le  corps  qui  unit  les  deux  appendices,  vu  que 
ce  corps  se  trouve  être  un  bon  conducteur.  Cet  extra-courant 
peut  donner  naissance  à une  étincelle  entre  les  deux  appen- 
dices quand  on  les  approche  jusqu’au  contact  l’un  près  de 
l'autre;  si  on  les  tient  dans  ses  mains,  c'est  une  commotion 
qu'on  éprouve. 
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L’énergie  de  l’extra-courant  est  beaucoup  plus  prononcée 
quand  le  fil  qui  unit  les  deux  pèles  de  la  pile  est  enroulé  en 
forme  d'hélice,  et  surtout  quand  cette  hélice  contient  intérieu- 
rement un  cylindre  de  fer  doux.  Cette  circonstance,  jointe  à 
d'autres  encore,  est  une  preuve  que  cet  extra-courant  est  bien 
un  courant  d’induction,  avec  cette  seule  différence,  qu’il  est 
développé  dans  le  mémo  conducteur  qui  transmet  le  courant 
induit.  L’action  mutuelle  des  spirales  les  unes  sur  les  autres, 
dont  chacune  sert  à la  fois  de  corps  inducteur  et  de  corps  in- 
duit, l’influence  du  fer  doux  qui,  aimanté  par  le  courant  in- 
ducteur, augmente  ainsi  l’intensité  du  courant  induit,  sont 
tout  à fait  d’accord  avec  toutes  les  conditions  essentielles  do 
l’induction,  aussi  bien  que  la  direction  même  de  l’exlra-cou- 
rant,  qu’on  peut  apprécier,  soit  par  la  décomposition  chimique, 
soit  par  l’effet  galvanométrique.  Cette  direction,  en  effet,  est 
telle,  que  dans  le  circuit  formé  par  le  long  fil  qui  unit  les 
plaques  du  couple  et  par  le  conducteur  qui  réunit  les  deux  ap- 
pend  ices,  le  courant  va  dans  le  long  fil  dans  le  même  sens  suivant 
lequel  cheminait  le  courant  du  couple  lui-même.  On  ne  doit 
pas  oublier  que  le  courant  induit  dont  il  s’agit  ici  est  celui  qui 
se  produit  au  moment  où  le  circuit  est  interrompu,  et  non  pas 
au  moment  où  il  est  établi;  or,  le  second  courant  est  toujours 
dirigé  dans  le  même  sens  que  le  courant  inducteur.  Quant  au 
premier  courant  induit,  il  ne  peut  être  perçu,  puisqu’il  circule 
dans  le  même  circuit  qui  transmet  le  courant  même  du  couple, 
et  qu’il  ne  peut  se  développer  qu’autantquece  courant  est  éta- 
bli et  que  par  conséquent  le  circuit  est  fermé.  Mais  comme  il  va 
en  sens  contraire,  il  diminue  un  instant  l’intensité  du  courant 
primitif  ; nous  verrons  plus  tard  que  cette  diminution  peut  de- 
venir sensible,  et  accuser  ainsi  d’une  manière  certaine  l’exis- 
tence même  du  premier  courant  induit. 

Un  courant  inducteur  ne  détermine  pas  seulement  dans  le 
conducteur  soumis  à son  influence  un  courant  induit,  mais  il 
peut  y déterminer  des  effets  très-prononcés  d’électricité  sta- 
tique, tels  que  des  étincelles  à distance  dans  l’air,  la  charge 
d’un  condensateur;  de  telle  sorte  que  le  courant  d’induction 
est  transformé  entièrement  en  électricité  statique.  Ce  fait  impor- 
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tant  signalé  par  M.  Faraday  a été  constaté  par  MM.  Masson  et 
Breguet,  au  moyen  d'expériences  faites  sur  une  très-grande 
échelle,  et  d'autant  plus  concluantes,  que  la  source  d'électri- 
cité dont  on  se  servait  pour  opérer  l’induction  était  un  courant 
ou  un  aimant,  et  non  de  l’électricité  de  tension.  Deux  fils  de 
650  mètres  chacun  et  bien  isolés  étaient  enroulés  autour  d'une 
bobine  de  manière  à être  juxtaposés  l'un  à l’autre.  L'un  des  fils 
était  mis  dans  le  circuit  d’une  pile,  l’autre  communiquait  par 
ses  deux  extrémités  avec  les  plateaux  d’un  électroscope  con- 
densateur. Chaque  fois  qu’on  interrompait  le  courant  induc- 
teur au  moyen  d’un  rhéotome,  on  donnait  au  condensateur  de 
fortes  charges  d'électricité,  dont  le  signe  était  d’accord  avec  la 
direction  du  courant  qu’on  aurait  obtenu  dans  un  galvano- 
mètre. On  pouvait  même  tirer  des  étincelles  des  plateaux  du 
condensateur,  mais  seulement  quand  on  le  chargeait  avec  le 
courant  induit  au  moment  de  l'interruption,  car  celui  qui  est 
induit  au  moment  de  l’établissement  ne  donne  pas  d’étincelles 
et  ne  charge  le  condensateur  que  faiblement. 

Il  n’est  pas  nécessaire,  pour  avoir  des  signes  de  tension  élec- 
trique, de  se  servir  des  deux  bouts  de  la  même  hélice.  Si  on  a 
deux  hélices,  l’une  de  1,300  mètres  parcourue  par  le  courant 
inducteur  et  isolée  sur  uu  gâteau  de  résine,  l'autre  de  650 
mètres  placée  au-dessus  et  très-près  de  la  première  et  suspen- 
due à un  lil  de  soie,  de  manière  à être  bien  isolée,  on  éprouve 
une  vive  commotion  en  saisissant  l'extrémité  du  fil  de  la  pre- 
mière hélice  et  l’extrémité  contraire  (c’est-à-dire  qui  se  charge 
d'une  électricité  contraire)  de  la  seconde.  Celte  expérience 
prouve  que  les  deux  fils  sont,  au  moment  de  l’interruption  du 
circuit,  dans  les  mêmes  conditions  que  deux  bouteilles  de 
Leyde  chargées  ; il  se  pourrait.il  est  vrai,  que  la  soie  qui  entoure 
les  fils  des  hélices  se  chargeât  elle-même  d'électricité  statique 
qu’elle  conserverait  à cause  de  sa  faculté  isolante,  et  qu'il  y eût  là 
une  source  d’erreur;  cependant  l'extra-courant  peut  également 
à lui  seul  donner,  avec  l'hélice  de  1,300  mètres,  des  effets  aussi 
forts  que  le  courant  induit.  11  a même  produit  des  étincelles 
très-vives  dans  le  vide  entre  deux  boules  de  laiton  placées  à 
une  distance  l’une  de  l'autre  d’abord  de  2 millimètres,  portée 
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ensuite  jusqu’à  2 centimètres,  sans  que  la  lumière  cessât  d’ap- 
paraitre.  Dans  cette  expérience,  la  boule  et  toute  la  tige  for- 
mant le  pôle  positif  de  l’extra-courant  sont  entourées  d’une 
atmosphère  violette;  la  boule  négative  est  entièrement  nue; 
mais  il  y a entre  les  deux  boules  une  espèce  de  flamme  rou- 
geâtre dont  la  boule  négative  est  la  base;  et  de  temps  à autre 
on  aperçoit,  sur  cette  même  boule,  une  multitude  de  petits 
points  brillants.  La  pile  qui  produisait  le  courant  inducteur 
était  seulement  de  huit  couples  de  Daniell.  Avec  le  courant  in- 
duit dans  une  hélice  différente  de  celle  où  circule  le  courant 
inducteur,  on  obtient  des  effets  lumineux  tout  aussi  prononcés, 
ce  qui  prouve  qu’on  peut  induire  un  courant  dans  un  fil  ou- 
vert, pourvu  cependant  que  les  deux  extrémités  en  soient  réu- 
nies par  un  conducteur,  rôle  que  joue  ici  le  vide.  Du  reste,  les 
propriétés  de  la  lumière  électrique  qu’on  obtient  au  moyen  des 
courants  d’induction  ressemblent  tout  à fait  à celles  de  la  lu- 
mière qui  se  dégage  dans  les  décharges  ordinaires. 

Dans  toutes  ces  expériences,  MM.  Masson  et  Breguet  se  ser- 
vaient d’un  rhéotome  à roue  dentée  (flg.  131).  M.  Abria,  au 
moyen  d’un  rhéotome  à peu  près  semblable  et  dont  nous  don- 
nons la  description  plus  bas,  a obtenu  des  effets  lumineux  éga- 
lement très-prononcés , mais  il  a remarqué  que  la  boule  ou 
pointe  négative  est  entourée  d’une  atmosphère  violacée,  tandis 
que  de  la  pointe  positive  part  une  flamme  rougeâtre  qui  s’allonge 
à mesure  qu'on  écarte  la  pointe  de  la  boule,  mais  sans  atteindre 
celte  dernière,  de  sorte  qu’il  existe  un  intervalle  obscur  entre  la 
pointe  et  la  partie  supérieure  de  cette  llainme.  Cette  lueur  rou- 
geâtre ne  parcourt  que  la  distance  entre  la  boule  et  la  pointe, 
qui  est  de  4 à 5 millimètres. 

Une  manière  de  produire  l'induction  que  nous  n’avons  pas 
encore  mentionnée,  c’est  d’employer  le  magnétisme  terrestre. 
Faraday  le  premier,  dans  ses  belles  recherches  sur  l’induction, 
a démontré,  ainsi  qu'on  devait  s’y  attendre,  qu’on  peut  déve- 
lopper des  courants  induits  par  la  force  magnétique  du  globe 
comme  on  en  développe  au  moyen  d'un  aimant  ou  par  l’in- 
flueuce  des  courants  fermés.  Voici  son  expérience  fondamen- 
tale : on  prend  un  fil  de  cuivre  de  3 mètres  de  long  environ,  et 
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de  1 à 2 millimètres  de  diamètre;  on  l'attache  par  un  des 
bouts  à l’une  des  extrémités  du  fil  d’un  galvanomètre  multipli- 
cateur et  par  l’autre  bout  à l’autre  extrémité  ; puis  on  lui  donne 
la  forme  d'un  rectangle  qu’on  place  perpendiculairement  au 
méridien  magnétique  et  dont  le  côté  inférieur  se  trouve  inter- 
rompu par  le  fil  du  galvanomètre.  Le  lil  lui-même  est  disposé 
de  façon  qu’on  peut  donner  au  rectangle  un  mouvement  de  ro- 
tation autour  de  son  côté  inférieur,  ou,  ce  qui  revient  au 
môme,  faire  décrire  au  côté  supérieur  une  surface  cylindrique 
autour  du  côté  inférieur.  Si  l'on  fait  cheminer  ce  côté  de  l’ouest 
à l’est,  l’aiguille  du  galvanomètre  indique  la  présence  d’uu 
courant  induit  dirigé  du  sud  au  nord  ; si  on  le  fait  cheminer 
de  l’est  à l'ouest,  le  courant  induit  va  dans  le  fil  mobile  du 
nord  au  sud.  Le  phénomène  est  le  même  daus  tous  les  azi- 
muts. 11  n’y  a qu'un  cas  dans  lequel  on  n’obtienne  aucun  effet: 
c’est  lorsque  la  partie  mobile  du  fil  se  meut  parallèlement  à U 
direction  de  l’aiguille  d'inclinaison  ; mais  pour  peu  qu'elle  soit 
inclinée  par  rapport  à cette  direction,  il  y a développement 
d’uu  courant  induit;  et  quand  elle  lui  est  perpendiculaire,  ce 
courant  est  à son  maximum  d’intensité.  Il  n’est  pas  nécessaire 
de  donner  au  fil  la  forme  d’un  rectangle;  on  observe  les  mêmes 
phénomènes  en  lui  donnant  la  forme  d’une  courbe  fermée  quel- 
conque, dont  le  plan  soit  disposé  comme  l’était  celui  du  rec- 
tangle. Plus  est  longue  la  partie  du  fil  à laquelle  ou  imprime 
un  mouvement,  et  plus  est  grand  l’espace  qu’on  lui  fait  parcou- 
rir, plus  est  considérable  l’effet  qu’en  éprouve  le  galvanomètre. 

11  résulte  évidemment  des  phénomènes  que  nous  venons  de 
décrire,  que  le  globe  terrestre  agit  pour  produire  l'induction 
comme  agirait  un  fort  aimant  placé  dans  l'intérieur  du  globe 
dans  la  direction  de  l'aiguille  d'inclinaison,  ou  comme  une 
ceinture  de  courants  électriques  dirigés  de  l’est  à l'ouest  autour 
de  l'équateur  magnétique. 

Les  première  courants  d’induction  que  Faraday  avait  obte- 
nus par  l’influence  du  magnétisme  terrestre  s'étaient  manifes- 
tés dans  une  hélice  dont  le  fil  communiquait,  par  ses  deux  extré- 
mités, avec  celles  du  galvanomètre,  et  qu'on  retournait  un 
plus  ou  moins  grand  nombre  de  fois  dans  le  plan  du  mériihea 
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magnétique.  Un  barreau  de  fer  introduit  dans  l’hélice  augmente 
beaucoup  l’intensité  de  l’effet;  alors  le  courant  induit  n’est 
pas  dù  à l'action  directe  du  magnétisme  terrestre,  mais  à celle 
du  barreau,  qui  lui-mème  est  aimanté  par  ce  magnétisme. 

La  facilité  avec  laquelle  le  magnétisme  terrestre  peut  déve- 
lopper des  courants  électriques  dans  des  corps  en  mouvement 
conduit  à une  conséquence  qui  peut  paraître  extraordinaire  au 
premier  moment,  c’est  qu'il  n’est  par  une  pièce  de  métal  qui, 
étant  mise  en  mouvement  et  demeurant  en  même  temps  en 
contact  avec  d'autres  corps  conducteurs  en  repos  ou  animés  de 
vitesses  différentes,  ne  soit  pas  cela  même  traversée  par  des 
courants  électriques.  C’est  ce  qui  doit,  en  particulier,  arriver 
aux  différentes  pièces  en  mouvement  d’une  machine  à vapeur. 
Faraday  a réussi  en  imprimant  simplement  un  mouvement  de 
rotatiou  à un  disque  de  cuivre  horizontal,  et  par  conséquent 
incliné  de  près  de  70°  à l’aiguille  d’inclinaison,  à obtenir  des 
courauls  d'induction  qui  étaient  toujours  dirigés  du  centre  à la 
circonférence  ou  de  la  circonférence  au  centre,  suivant  le  sens 
de  la  rotation  ; pour  percevoir  ces  courants,  on  avait  soin  de 
mettre  l’une  des  extrémités  du  galvanomètre  en  communication 
avec  l’axe,  et  l’autre  avec  la  circonférence  du  disque.  Aucun 
effet  n'avait  lieu,  lorsque  le  disque  tournait  dans  le  plan  du 
méridien  magnétique  ou  dans  tout  autre  plan  passant  par  la 
ligne  d’inclinaison;  mais  dès  que  le  plan  dans  lequel  il  se  trou- 
vait était  incliné  seulement  d’un  très-petit  angle  sur  cette  di- 
rection, la  rotation  donnait  immédiatement  naissance  à un 
courant  qui,  pour  une  vitesse  de  rotatiou  constante,  avait  son 
maximum  d'intensité  quand  cet  augle  était  de  90°.  Avec  un 
globe  de  cuivre  disposé  de  façon  que  son  axe  de  rotation  soit 
incliné  à la  direction  de  l'aiguille  d’inclinaison,  mais  reste  dans 
le  plan  du  méridien  magnétique,  on  obtient,  en  lui  imprimant 
un  mouvement  autour  de  son  axe,  des  courants  d'induction 
qui  sout  assez  énergiques  pour  exercer  immédiatement  une  dé- 
viation sur  une  aiguille  aimantée  qu’on  en  approche,  sans  que 
l’intermédiaire  d'un  galvanomètre  soit  nécessaire.  On  a soin  de 
se  servir  d’une  aiguille  astatique  suspendue  à un  fil  de  soie 
très-tin,  et  de  la  placer  dans  un  bocal  de  verre  pour  la  mettre  à 
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l'abri  de  l’agitation  de  l’air.  On  approche  le  système  asiatique 
du  globe  en  mouvement  de  telle  façon,  que  l’aiguille  supé- 
rieure soit  dans  le  plan  horizontal  qui  passe  par  le  centre  du 
globe;  si  elle  est  placée  à l’est  et  que  le  globe  se  meuve  de  l'est 
à l'ouest,  son  pôle  nord  se  dévie  à l’est  ; il  se  dévie  à l'ouest 
quand  la  rotation  a lieu  de  l’ouest  à l’est.  Les  effets  ont  lieu 
dans  un  sens  inverse  si  le  système  astatique  des  aiguilles  est 
transporté  à l'ouest  du  globe  en  mouvement. 

Les  effets  que  produit  un  globe  de  cuivre  mis  en  rotation 
sont  exactement  de  même  nature  que  ceux  que  M.  Barlow  a 
obtenus  avec  un  globe  de  fer  placé  dans  les  mêmes  circonstan- 
ces ; ce  qui  prouve  que  la  déviation  exercée  sur  une  aiguilh 
aimantée  par  une  sphère  de  fer  en  mouvement  ne  tient  pas  au 
magnétisme,  mais  aux  courants  d’induction  développés  par 
l'influence  du  magnétisme  terrestre;  circonstance  qui  établit, 
aussi  bien  dans  la  cause  que  dans  la  nature  des  effets , une 
grande  différence  entre  l’action  d’un  globe  de  fer  en  repes  et 
l’action  d’un  globe  de  fer  en  mouvement. 


$ 3.  Explication  par  l’induction  du  majrnétisme  de  rotation 


Eu  voyant  le  magnétisme  terrestre  capable  de  produire  psr 
induction  des  courants  continus  dans  des  corps  conducteurs  en 
mouvement,  quelle  que  soit  leur  forme,  nous  sommes  conduit 
à présumer  avec  une  certitude  presque  complété  que  l'action 
des  aimants  en  peut  faire  autant , et  à trouver  ainsi  l'explica- 
tion des  phénomènes  du  magnétisme  de  rotation,  en  les  ratta- 
chant à la  production  des  courants  d'induction.  C’est  encore  a 
Faraday  qu’on  doit  la  vérification  de  cette  conséquence.  11  a 
d’abord  montré  qu’un  disque  de  cuivre-mis  en  rotation  autour 
d’un  axe  dans  un  plan  quelconque  donne  naissance  à des  cou- 
rants élec  triques,  quand  on  le  fait  circuler  de  façon  que  son  bord 
passe  entre  les  deux  pôles  opposés  de  deux  aimants  ou  d’un 
aimant  en  fer  à cheval  (fig.  142).  Le  voisinage  d'un  seul  pôf< 
est  suffisant;  mais  l'effet  est  moins  prononcé.  L'une  des  extré- 
mités du  galvanomètre  qui  accuse  ce  courant  communique  arec 
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l'axe  du  disque  et  l'autre  avec  sa  circonférence,  qu'on  a soin 
.l'amalgamer  pour  rendre  le  contact  plus  parfait.  Le  courant 


Fig.  1 42. 


produit  sur  l'aiguille  du  galvanomètre  une  déviation  perma- 
nente, dont  le  sens  et  l’intensité  dépendent  du  sens  et  de  la 
rapidité  de  la  rotation,  toutes  les  autres  circonstances  restant 
les  mêmes  ; tant  que  la  rotation  s’exécute  dans  le  même  sens,  le 
courant  conserve  la  même  direction,  lors  même  que  le  point  de  la 
circonférence  qu'on  touche  avec  le  conducteur  est  à gauche  ou 
à droite  de  la  partie  qui  passe  près  du  pôle  où  est  cette  partie 
même.  L’intensité  diminue  seulement  à mesure  qu’on  s’en 
éloigne.  On  peut  faire  communiquer  les  deux  bouts  du  galva- 
nomètre également  avec  le  bord  du  disque;  et  on  obtient  des 
courants  dont  le  sens  est  déterminé  par  celui  des  deux  bouts 
qui  est  le  plus  près  du  lieu  où  sont  les  pôles  de  l'aimant.  S'ils 
sont  tous  deux  à la  même  distance  de  ce  lieu,  l’un  à gauche, 
l'autre  à droite,  le  courant  est  nul,  ce  qui  tient  à ce  qu’il  y a 
deux  courants  égaux  et  contraires  qui  se  neutralisent. 

Faraday  a ottsnu  exactement  les  mêmes  effets  en  rempla- 
çant l’aimant  ordinaire  par  un  électro-aimant  ou  même  par 
une  simple  hélice  traversée  par  un  courant,  mais  sans  noyau 
de  fer  intérieurement.  Toutes  les  précautions  avaient  été  prises 
pour  que  les  résultats  ne  fussent  point  influencés  par  le  magné- 
tisme terrestre;  il  était  facile  de  s'assurer  qu’il  en  était  ainsi  en 
constatant  qu’il  n'y  avait  plus  d'effet  dès  qu’on  éloignait  du 
disque  l'aimant,  l'électro-aimant  ou  l’hélice.  Le  savant  physi- 
cien anglais  a cherché  à établir  uue  relation  entre  le  sens  des 
courants  qu’il  obtient  dans  ses  expériences  et  la  direction  des 
lignes  de  force  magnétique  ou  courbes  magnétiques  qui  éma- 
nent de  chacun  des  pôles  de  l'aimant,  dont  on  détermine  la 
i.  24 
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force  et  la  position  par  la  distribution  de  la  limaille.  11  estime 
que,  tant  que  le  sens  du  mouvement  du  disque  est  le  même,  le 
rapports  de  position  du  métal  avecles  résultantes  de  la  force  ma- 
gnétique restant  également  les  mêmes,  la  direction  du  courant 
ne  doit  pas  varier,  mais  qu’elle  doit  changer  par  conséquent  si 
le  sens  du  mouvement  devient  inverse  de  ce  qu’il  était.  11  par- 
vient à expliquer  de  même,  en  les  rattachant  au  phénomène  du 
mouvement  continu  de  rotation  des  courants  électriques  et  de* 
aimants  les  uns  autour  des  autres,  les  différentes  formes  sou* 
lesquelles,  comme  l’a  découvert  M.  Arago,  peut  se  manifester 
l’action  mutuelle  des  disques  et  des  aimants  en  mouvement. 

Tous  les  effets  qui  se  rattachent  à la  production  des  courants 
d’induction  aussi  bien  dans  des  surfaces  ou  dans  des  masse* 
métalliques  que  dans  des  simples  fils  me  paraissent  s'expliquer 
d’une  manière  plus  simple  en  les  ramenant  à la  loi  primitive 
de  l’induction  découverte  par  Faraday  lui-même,  et  en  considé- 
rant avec  Ampère  les  aimants  comme  un  assemblage  de  cou- 
rants dirigés  tous  dans  le  même  sens,  dans  des  plans  perpendi- 
culaires à l’axe  magnétique;  considération  d’autant  mieux  jus- 
tifiée  ici  qu’un  pareil  assemblage  de  courants  reproduit  te® 
les  mêmes  phénomènes  qu’on  obtient  avec  un  aimant. 

Examinons  d’abord  à ce  point  de  vue  l’expérience  de  Fa- 
raday du  disque  qui  tourne  sous  l’influence  d’un  aimant  d«K 
le  pèle  est  au-dessus  ou  au-dessous  de  sa  surface.  L'un  àm 
bouts  du  galvanomètre  est  en  contact  avec  l’axe  du  disque  « 
l’autre  avec  les  points  de  la  circouférence  qui  viennent  to® 
passer  à une  même  distance  du  pôle  ou  des  pôles  magnétiques 
Si  ces  points  n’ont  pas  encore  passé  près  du  pôle , il  est  évident 
qu’au  moment  où  ils  s’en  approchent,  il  sc  développe  dans  la 
portion  du  disque  à laquelle  ils  appartiennent  un  courant  d'in- 
duction parallèle  à celui  de  la  face  de  l'aimant  la  plus  rappro- 
chée, et  dirigé  en  sens  contraire;  ce  courant,  qui  chemine  le 
long  du  rayon  du  disque,  achève  son  circuit  par  l’intermédiurr 
du  fil  du  galvanomètre.  Si  les  points  du  disque  que  tourbe 
successivement  le  second  bout  du  galvanomètre  sont  ceut  qui 
ont  déjà  passé  sous  l’influence  du  pôle,  le  courant  d’indurtioci 
qui  chemine  et  qui  est  perçu  de  la  même  manière  que  relui  qui 


Digitized  by  Google 


lit  DICTION  ÉLBCTR0-DÏNAM1QUE.  37 1 

f-tait  développé  dans  le  premier  cas,  se  trouve  dirigé  dans  le 
même  sens  que  le  courant  situé  sur  la  face  de  l’aimant  près  de 
laquelle  vient  de  passer  la  portion  du  disque  qu’on  considère. 
Hais  cette  face  de  l’aimant  a ses  courants  dirigés  en  sens  con- 
traire des  courants  de  la  première  face , puisque  les  courants 
qui  constituent  l’aimant  circulent  autour  de  sa  surface.  Il  en 
résulte  que  le  courant  d’induction  du  premier  cas  ayant  une 
direction  contraire  à celle  des  courants  de  la  face  de  l’aimant 
vers  laquelle  il  tend,  et  les  courants  d'induction  du  second  cas 
ayant  une  direction  semblable  à celle  des  courants  de  la  face 
qu’il  vient  de  quitter,  ces  deux  courants  marchent  dans  le  même 
sens,  puisque  les  courants  des  deux  faces  ont  eux-mêmes  un 
sens  opposé  *. 

(juand  les  deux  bouts  du  galvanomètre  communiquent  l'un 
et  l'autre  avec  deux  portions  de  la  circonférence  situées  d’un 
fêté  opposé  du  pèle  magnétique,  alors  le  courant  induit  qui  est 
perçu  par  le  fil  de  l'instrument  n’est  plus  celui  qui  chemine  de 
la  circonférence  du  disque  au  centre,  mais  bien  celui  qui  est 
développé  parallèlement  au  bord  par  l'influence  des  courants  de 
celle  des  faces  de  l’aimant  parallèles  à ce  bord,  qui  en  est  le 
plus  rapprochée.  Or,  cette  influence  donne  naissance  à deux 
courants  induits  dirigés  en  sens  contraire,  l’un  dans  la  partie 
du  disque  qui  tend  vers  la  face  de  l'aimant,  l’autre  dans  la 
partie  du  disque  qui  s'en  éloigne.  Ces  deux  courants  parcourent 
nécessairement  le  même  circuit;  circuit  formé  de  la  partie  du 
disque  comprise  entre  les  deux  points  de  contact  de  sa  circon- 
férence avec  les  deux  bouts  du  galvanomètre  et  du  fil  même  de 
cet  instrument'.  Si  les  deux  courants  sont  égaux,  l’effet  est  nul, 
c’est  ce  qui  a lieu  quand  les  deux  points  touchés  sont,  de  part 
et  d'autre,  également  distants  du  point  placé  sous  l’influence 
de  l'aimant.  Lorsque  les  deux  points  sont  inégalement  distants, 
les  deux  courants  ne  sont  plus  égaux,  et  il  y a un  effet  prove- 
nant de  leur  différence  d’intensité;  celui  qui  est  développé  dans 
la  portion  du  disque  correspondante  au  point  le  plus  rapproché 


' Pour  Ctre  plus  tiret,  J’ai  employé  le  mot  courant  pour  la  partie  du  disque 
dans  laquelle  chemine  le  courant. 
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. (lu  pôle  étant  toujours  le  plus  fort,  puisqu’il  est  le  plus  rapproche 
de  la  cause  qui  produit  l'induction. 

Les  détails  dans  lesquels  nous  venons  d’entrer  pour  expli- 
quer les  deux  expériences  de  Faraday  nous  dispensent  de  don- 
ner la  description  de  plusieurs  expériences  du  même  genre 
faites,  soit  par  ce  savant  lui-même,  soit  par  d’au  1res.  .Nous  noos 
bornerons  seulement  à montrer  encore  comment  les  méni» 
principes  donnent  une  explication  satisfaisante  des  phénomène 
du  magnétisme  par  rotation  d’Arago.  Ici  les  courants  d’indoi- 
tion  que  développe  l’approche  et  l’éloignement  successif»  de 
l’aimant  achèvent  leur  circuit  entier  dans  le  disque  lui-méi», 
puisqu’il  n’y  a aucune  communication  établie  par  le  fil  d us 
galvanomètre  ou  d'aucune  autre  manière;  toutefois  c’est  natu- 
rellement toujours  la  portion  de  ces  courants  qui  réside  dm? 
la  partie  du  disque  la  plus  voisine  de  l’aimant,  qui  détermina 
l'action  attractive  ou  répulsive.  Les  trois  actions  reconnues  psr 
Arago  ont  lieu,  l’une  perpendiculairement  aux  rayons  du  da- 
que,  la  seconde  perpendiculairement  au  disque  lui-même,  et  U 
troisième  dans  le  sens  même  des  rayons.  La  première,  celle  qui 
entraîne  l’aiguille,  provient  des  courants  d’induction  que  dé- 
termine dans  le  disque  lui-même,  et  parallèlement  à son  con- 
tour, la  face  inférieure  de  l’aiguille  aimantée;  les  courants  qui 
vont  en  sens  contraire  de  ceux  de  l’aiguille,  dans  les  points  du 
disque  qui  s’approchent  d’elle,  la  repoussent  eu  même  tenqe 
qu’elle  est  attirée  par  les  courants  induits  développés  daus  l<s 
points  du  disque  qui  s'éloignent  d’elle,  lesquels  cheminent 
dans  le  même  sens  que  les  siens  propres.  Cette  double  actsoa 
entraîne  l’aiguille  dans  le  même  sens  que  le  disque,  ou  en- 
traîne le  disque  dans  le  même  sens  que  les  pôles  de  l'aimant,  a 
ce  sont  ceux-ci  qui  sont  mis  en  mouvement.  Le  second  genrr 
d'action,  qui  consiste  dans  la  répulsion  exercée  par  le  disque  « 
mouvement  sur  un  aimant  vertical  suspendu  au-dessus  de 
lui,  provient  de  la  répulsion  qui  a lieu  entre  les  courants  de 
l’aimant  et  les  courants  d’induction  dirigés  en  sens  contraire, 
que  la  partie  du  disque  qui  s’approche  de  lui  acquiert  par  k 
fait  même  qu’elle  s’en  approche.  Une  fois  la  répulsion  opérer, 
les  courants  induits  dans  lu  partie  du  disque  qui  s'éloigne  ne 
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peuvent  plus,  à cause  de  la  distance  trop  grande,  attirer  l’ai- 
mant, quoiqu’ils  cheminent  dans  le  même  sens  que  ses  propres 
courants,  tandis  que  les  courants  induits  dans  la  partie  du  dis- 
que qui  s'approche  continuent  à le  repousser.  La  conséquence 
île  cette  explication,  c’est  que  si  l’aimant  est  suspendu  au-des- 
sus du  centre  même  de  rotation  du  disque,  il  doit  rester  en  re- 
pos; c’est  effectivement  ce  que  l’expérience  confirme. 

Le  troisième  genre  d’action  a lieu  dans  le  sens  du  rayon  du 
disque,  et  s'exerce  sur  une  aiguille  verticale  mobileautour  d’un 
axe  horizontal,  dans  un  plan  vertical  passant  par  le  centre  de 
rotation  du  disque.  Si  l'aiguille  est  au-dessus  de  ce  centre 
même,  il  n’y  a aucun  effet,  comme  dans  le  cas  précédent,  et  l’ai- 
guille conserve  sa  position  verticale;  cela  tient  à la  même 
cause,  c’est-à-dire  à ce  que  les  courants  induits  dans  des  sens 
contraires  sont  égaux  en  nombre  et  en  intensité  et  agissent  aux 
mêmes  distances.  Quand  l’aiguille  est  placée,  non  plus  au-des- 
sus, mais  à une  petite  distance  du  centre,  elle  est  repoussée 
vers  ce  centre  par  les  courants  induits  développés  dans  la  partie 
extérieure  du  disque,  comme  elle  était  auparavant  repoussée 
verticalement;  mais  si  on  l’éloigne  davantage  du  centre,  les 
courants  induits  dans  la  partie  intérieure  du  disque  ne  sont  plus 
sans  effet  ; ils  la  repoussent  aussi,  et  il  existe  une  position  pour 
laquelle  les  deux  répulsions  étant  égales,  l’aiguille  ne  prend 
aucun  mouvement.  Au  delà  de  cette  position,  c’est-à-dire  plus 
pris  de  la  circonférence,  l’aiguille  est  repoussée  loin  du  centre, 
parce  qu’il  y a une  plus  grande  surface  totale  et  par  conséquent 
plus  de  courants  induits  répulsifs  en  dedans  qu'au  dehors. 

Les  explications  qui  précèdent  trouvent  leur  confirmation 
dans  les  expériences  directes,  par  lesquelles  MM.  Nobili  et  Anti- 
nori  ont  constaté  la  présence  dans  le  disque  des  courants  induits 
auxquels  nous  attribuons  les  mouvements  de  l’aiguille  ai- 
mantée. Ils  ont  fixé  aux  deux  bouts  d’un  galvanomètre,  deux 
fils  terminés  par  deux  pointes  métalliques  coniques,  assez  épais- 
ses pour  ne  pas  fléchir  sous  la  pression  des  doigts;  et  ils  les  ont 
appliquées  comme  des  sondes  sur  différents  points  du  disque 
eu  mouvement,  afin  de  saisir  ainsi  les  courants  qui  passent  par 
«s  points.  11  n’est  pas  nécessaire,  pour  assurer  les  communica- 
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lions,  d’appuyer  fortement  les  pointes  contre  le  disque;  on 
évite,  en  prenant  cette  précaution,  les  courants  auxquels  don- 
nerait naissance  le  dégagement  de  chaleur  résultant  du  frotte- 
ment sous  une  pression  trop  forte.  Les  résultats  de  cette  espe« 
de  sondage  opéré  pour  diverses  positions  du  disque,  par  rapport 
aux  aimants,  montrent  constamment  que  sur  les  parties  du 
disque  qui  entrent  sous  l’iulluence  magnétique,  il  se  développe 
un  système  de  courants  contraires  à ceux  de  l'aimant,  et  de 
l’autre  côté  un  système  de  courants  ayant  la  même  direction 
que  ceux  de  l’aimant  et  par  conséquent  contraires  aux  premiers. 
Quant  à la  distribution  même  de  ces  courants  et  à la  forme  du 
circuit  qu  ’ils  parcourent  sur  le  disque,  on  peut,  en  multipliant 
les  sondages,  la  déterminer  avec  plus  ou  moins  de  précision; 
c’est  ce  qu’ont  essayé  de  faire  MM.  Nobili  et  Antinori. 

M.  Matteucci  a repris  dernièrement  ce  point  particulier,  et 
les  directions  des  courants  qu’il  a déterminés  sont  à peu  pas 
celles  qu’avaient  trouvées  Faraday,  Nobili  et  Antinori,  tnat 
au  lieu  de  deux  systèmes  de  courants,  il  en  a trouvé  quatre; 
car  chaque  pôle  en  a un  à sa  droite  et  un  à sa  gauche. 

La  méthode  de  M.  Matteucci  consiste  à faire  tourner  un  dis- 
que de  cuivre  bien  aplani  dansuu  plan  vertical  sous  lintlueuee 
des  deux  pôles  d’un  électro-aimant  dont  les  branches  horizon- 
tales aboutissent  très-près  du  disque  sans  le  toucher,  et  à d- 
distances  égales  de  son  centre.  N et  S sont  ces  deux  p«Me» 
(fig.  143).  Aprèsavoir  démontré  que  le  disque  est  maintenu  p»r 
induction  dans  le  même  état  électrique  où  se  trouve  une  la®- 
métallique  qui  est  en  communication  avec  les  deux  pôles  dune 
pile,  M.  Matteucci  y trouve,  comme  dans  la  lame,  des  lignes  J< 
nul  courant  qui  sont  indiquées  sur  la  figure  par  les  numéros  1, 4 
3,  4 et  5.  Ces  lignes  de  courant  nul  se  coulournent  prés  des 
bords  de  la  lame,  de  manière  à les  couper  toujours  normale- 
ment. Il  est  toujours  très-facile  de  les  trouver  en  tenant  fixe 
l'une  des  extrémités  du  galvanomètre  et  en  déplaçant  l’auuv 
un  tant  soit  peu  ; car  à droite  et  à gauche  de  la  ligne,  les  cou- 
rants obtenus  sont  en  sens  contraire.  Quant  aux  courants  élec- 
triques, soit  les  filets  maximum  d’électricité,  ils  coupent  tou- 
jours normalement  les  lignes  de  courant  nul;  ils  sont  représentes 
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>»r  la  ligure  par  les  lignes  courbes  fermées  et  ponctuées.  La  di- 
rection de  ces  courants  ne  peut  être  déterminée  qu'autanl  qu'on 
cumialt  d'avance  les  lignes  de  courant  nul. 


Outre  les  lignes  de  nul  courant  déjà  indiquées,  il  en  est  uue 
désignée  dans  la  figure  sous  le  numéro  6,  qui  est  circulaire  et 
qui  sépare  des  étals  électriques  opposés.  M.  Matteucci  l'appelle 
ligne  neutre  et  à'invertion;  elle  est  analogue  à la  ligne  droite 
qui,  dans  le  cas  d'une  lame  traversée  par  un  courant  élec- 
trique, coupe  par  le  milieu  la  ligne  qui  joint  les  pôles  de 
la  pile.  C'est  l'existence  de  cette  ligne  neutre  ou  d'inver- 
sion qui  porte  nécessairement  à admettre  l'existence  de  qua- 
tre systèmes  de  courants,  c’est-à-dire  symétriques  deux  à 
deux  à côté  de  chaque  pôle.  C’est  pour  n’avoir  pas  connu  celle 
ligue  que  les  physicieus  que  nous  avons  déjà  nommés  u'onl 
pas  pu  bien  analyser  l'effet  du  magnétisme  de  rotation  dans  le 
disque  d’Arago.  La  ligne  EF  ponctuée  est  encore  une  ligne  neu- 
tre, mais  qui  se  déplace  par  la  rotation  et  proportionnellement 
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à la  rotation.  Autour  de  cette  ligne,  tout  est  symétrique  et  toui 
se  déplace  par  conséquent  avec  elle. 

Ainsi  l'induction  détermine  sur  le  disque  tournant,  eu  pré- 
sence de  l’aimant,  un  état  d’équilibre  dynamique  qu'ou  peut 
considérer  comme  fixe  dans  l’espace  et  qui  est  représenté  par 
des  lignes  neutres  et  d’autres  de  nul  courant,  qui  sont  coupé»- 
normalement  par  les  filets  ou  courants  électriques.  A mesura 
que  la  vitesse  de  rotation  du  disque  augmente,  on  trouve  que  ce- 
lignes  et  le  système  des  courants  induits  se  déplacent  dans  le  sert 
du  mouvement,  et  proportionnellement  à la  vitesse  de  rotation. 

M.  Matteucci  a même  réussi,  pour  montrer  l’exactitude  dr 
son  analyse,  à vérifier,  au  moyen  de  courants  électriques  dis- 
tribués artificiellement  comme  il  admet  qu’ils  le  sont  par  l’effet 
de  l'induction  dans  le  disque  de  cuivre,  tous  les  effets  des  diffé- 
rentes composantes  trouvées  par  M.  Arago.  11  dispose  dans  ce 
but  un  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie  sur  un  plan  de  cire,  de 
manière  à avoir  des  circuits  semblables  à ceux  du  disque  tour- 
nant, et  il  fait  passer  un  courant  électrique  dans  ces  circuits  eo 
ayant  soin  de  placer  convenablement  le  barreau  aimanté.  U 
faut  seulement,  pour  bien  établir  la  ressemblance,  tenir  compte 
du  déplacement  des  circuits  dû  à la  rotation  dans  le  cas  du 
disque. 

11  est  maintenant  facile  de  comprendre  l’influence  qu’exer- 
cent, dans  les  phénomènes  du  magnétisme  par  rotation,  les 
solutions  de  continuité  du  disque;  si  elles  diminuent  l'action 
d’autant  plus  qu’elles  sont  plus  nombreuses,  c’est  qu’elles  s'op- 
posent à la  circulation  des  courants  d’induction,  en  en  modi- 
fiant ainsi  le  nombre  et  la  direction  ; il  suffit,  en  effet,  do 
remplir  les  fentes  du  disque  d’un  métal  conducteur  pour  ré- 
tablir les  circuits  interrompus,  et  pour  restituer  ainsi  à l’ac- 
tion la  presque  totalité  de  son  énergie  primitive. 

Les  différences  de  force,  observées  par  les  physiciens  qu» 
nous  venons  de  nommer,  entre  des  disques  faits  de  différent.- 
métaux,  s’expliquent  également  bien  par  la  différence  qui  existe 
entre  eux  quant  à leur  pouvoir  conducteur,  et  par  conséquent 
quant  au  degré  de  facilité  plus  ou  moins  grand  qu'ils  présentent 
à la  circulation  des  courants  induits.  Faraday  a confirmé  cette 
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explication  en  déterminant  directement  la  force  des  courants 
induits  dans  des  fils  métalliques  de  diverse  nature.  Dans  ce  but, 
il  a roulé  ensemble,  de  manièrt;  à en  faire  une  double  hélice, 
deux  fils  de  même  longueur  et  de  même  diamètre,  tous  les  deux 
recouverts  de  soie,  mais  l'un  de  cuivre  et  l’autre  de  fer.  Il  a 
fixé  les  deux  extrémités  du  cuivre  aux  deux  bouts  de  l'un  des 
fils  du  galvanomètre  différentiel  (fig.  13o),  et  les  extrémités  du 
fil  de  fer  aux  deux  bouts  de  l’autre  fil  du  même  galvanomètre, 
de  telle  façon  que,  si  les  deux  fils  sont  traversés  par  des  cou- 
rants ayant  la  même  direction,  ils  fassent  dévier  l’aiguille  en 
sens  opposé,  et  que,  par  conséquent,  l’aiguille  ne  bouge  pas 
lorsque  ces  courants  ont  la  même  intensité.  F.n  introduisant 
dans  l’iutérieur  de  l’hélice  un  aimant  cylindrique,  il  obtint  une 
déviation  au  galvanomètre,  déviation  qui  fut  sensiblement  plus 
forte,  mais  toujours  dans  le  même  sens,  quand  il  eut  supprimé 
la  communication  (le  l’hélice  du  fil  de  fer  avec  le  fils  du  galva- 
nomètre, preuve  que  le  courant,  avant  cette  suppression,  était 
la  différence  entre  le  courant  induit  dans  le  fil  de  cuivre  et  le 
courant  induit  dans  le  fil  de  fer,  et  que  le  premier  était  bien  plus 
fort  que  le  second.  Des  fils  de  fer,  de  zinc,  d’étain,  de  plomb  et 
de  cuivre,  tirés  tous  au  même  diamètre,  furent  comparés  deux 
àdeux  de  la  même  manière;  seulement,  au  lieu  d’introduire 
un  aimant  dans  les  doubles  hélices.  Faraday  avait  placé  un 
rylindre  de  fer  doux  qu’il  aimantait  au  moyen  d'un  fort  aimant 
en  fer-à-cheval,  ce  qui  produisait  des  elfets  plus  marqués  et 
revenait  au  même,  quant  au  mode  d’expérimentation.  Les  mé- 
taux se  trouvèrent,  à la  suite  de  ces  comparaisons,  rangés  dans 
l’ordre  suivant  : le  cuivre,  le  zinc,  le  fer  l’étain  et  le  plomb; 
c est  exactement  l’ordre  de  leur  pouvoir  conducteur  pour  l’élec- 
tricité ; c’est  exactement  aussi  l’ordre  de  leur  pouvoir  de  rotation 
magnétique  d’après  les  expériences  de  Babbage  et  de  Herschell. 
telles  de  Harris  donnent  aussi  des  résultats  semblables.  Le  fer 
seul  fait  exception;  cela  tient  à ce  que,  dans  les  phénomènes  du 
magnétisme  par  rotation,  il  agit,  non-seulement  par  ses  cou- 
rants d'induction,  mais,  en  outre,  en  vertu  de  ses  propriétés 
magnétiques.  C’est  encore  cette  circonstance  qui  explique  la 
différence  que  M.  de  Ilaldat  a trouvée  entre  reflet  d’un  disque 
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d’acier  el  celui  d'un  disque  de  fer,  le  premier  n’exerçant,  avec 
une  vitesse  de  rotation  un  peu  considérable,  qu’un  effet  à peu 
près  uul,  et  le  second  agissant  au  contraire  très-fortement,  tn 
effet,  les  pôles  de  J'aiguille  aimantée  déterminent  bien  sur  les 
parties  des  disques  de  fer  ou  d’acier  des  pôles  opposés  qui  les 
entraînent  en  vertu  de  l'attraction  ordinaire;  mais  ces  pôles, 
qui  aident  un  moment  le  mouvement  de  rotation,  entraînés 
plus  loin  par  la  rotation  elle-même,  agissent  sur  l'aiguille  en 
sens  contraire.  S'ils  durent  peu,  comme  dans  le  fer  doux,  le 
mouvement  de  rotation,  loin  de  trouver  eu  eux  une  opposition, 
en  reçoit  une  impulsion  favorable;  s’ils  durent  davantage, 
comme  sur  l’acier,  ils  retardent  l'aiguille  et  contrarient  la  rota- 
tion. Ainsi  la  force  coercitive  n’iniiue  pas  directement,  comme 
l’a  cru  M.  de  Haldat,  sur  la  force  d’entraînement,  mais  elle  agit 
simplement  en  retardant  dans  l’acier  la  destruction  du  magné- 
tisme ordinaire. 

Quant  à l’action  d’un  ordre  très-inférieur  et  à peine  sensible 
qu'exercent  sur  l'amplitude  des  oscillations  de  l’aiguille  des 
substances  non  conductrices,  il  est  évident  qu’elle  ne  peut  s’ex- 
pliquer de  la  même  manière  que  celle  des  disques  métalliques, 
puisque  des  courants  d'induction  ne  peuvent  s’y  établir;  elle  tient 
à un  autre  ordre  de  phénomènes  sur  lesquels  nous  reviendrons. 

$ 4.  Machine*  niaanélo-élcclriqnr*. 

Nous  venons  de  voir  que  l’induction  magnéto-électrique 
est  une  source  remarquable  d’électricité  dynamique;  on  peut 
donc  en  tirer  parti  pour  produire  des  courants  électriques, 
comme  on  se  sert  du  frottement  dans  la  machine  électrique 
pour  développer  l'électricité  statique. 

La  première  machine  magnéto-électrique  a été  construite  par 
Faraday;  elle  consiste  en  un  disque  de  cuivre  mobile  dans  un 
plan  vertical  autour  d’un  axe  horizontal  et  qu’on  fait  tourner 
entre  les  deux  pôles  opposés  d'un  aimant  (tig.  1 4-i)  ; nous  avons 
vu  que,  si  l'on  fait  communiquer  les  deux  bouts  du  galvano- 
mètre, l'un  avec  l'axe  du  disque,  l’autre  avec  un  point  de  M cir- 
conférence, la  déviation  de  l'aiguille  qui  a lieu  dans  un  sens  ou 
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dans  l'autre,  suivant  le  sens  de  la  rotation,  indique  le  dégage- 
ment d'un  courant  constant  dans  le  disque.  Mais  ce  courant  a 


fort  peu  d'intensité;  il  est  incapable  de  produire  des  décompo- 
sitions chimiques,  des  commotions,  etc.  11  en  est  de  même  des 
courants  d'induction  auxquels  donne  naissance  le  magnétisme 
terrestre  dans  des  disques  ou  des  globes  métalliques  mis  en  rota- 
tion sous  son  influence. 

Pour  avoir  des  courants  induits  d’une  intensité  un  peu  pro- 
noncée, il  faut  les  développer  dans  des  fils  passablement  longs, 
de  telle  façon  que  le  conducteur  qui  réunit  les  bouts  de  ces  fils 
soit  aussi  bon,  ou  du  moins  ne  soit  pas  beaucoup  moins  bon 
que  les  fils  cux-mémes;  il  en  résulte  que  le  courant  peut  les 
traverser  au  lieu  de  rétrograder  par  le  fil  même  dans  lequel  a 
eu  lieu  l’induction.  Le  premier  artiste  qui  ait  construit  une 
machine  sur  ce  principe  est  M.  Pixii;  un  gros  aimant  en  fer-à- 
rheval  était  mis  en  rotation  au-dessous  d'une  armnrc  sem- 
blable de  fer  doux,  dont  les  deux  branches  étaient  entourées 
d'un  fil  de  métal  recouvert  de  soie;  chaque  fois  que  les  pèles  de 
l’aimant  arrivaient  sous  l’armure  et  la  quittaient,  il  y avait 
dans  les  fils  développement  de  courants  induits,  et  ces  courants 
étaient  accusés  par  les  conducteurs  qui  unissaient  les  bouts  de 
ces  deux  fils.  M.  Pixii  avait  réussi  à produire,  au  moyen  de  son 
appareil,  les  décompositions  chimiques,  les  commotions,  l’étin- 
celle, et  même  il  était  parvenu,  en  isolant  les  bouts  du  fils  au 
lieu  de  les  réunir,  à charger,  au  moyen  de  l’électricité  accu- 
mulée à chacun  d’eux,  une  bouteille  de  Levde  et  les  feuilles  d'or 
d’un  électroscope. 


Fig.  m. 
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Cette  machine  ingénieuse,  mais  d’un  emploi  peu  commode, 
a été  bientôt  remplacée  par  l’appareil  beaucoup  plus  portatif  de 
Saxton,  modifié  et  perfectionné  ensuite  par  Clarke.  L’appareil 
de  Saxton  (fig.  14o)  se  compose  d'un  fort  aimant  à cheval  fixé 
horizontalement;  une  armature  en  fer  doux,  ayant  la  forme 
d’un  fer-à-cheval,  et  dont  chaque  branche  est  entourée  d'un  til 
de  métal  recouvert  de  soie,  est  mise  en  rotation  devant  les  pôles 
magnétiques  au  moyen  d’un  axe  horizontal  qui  passe  entre  les 
branches  de  l’aimant,  et  qui,  lui-même,  est  mû  au  moyen  d'une 
roue.  Une  corde  sans  fin,  qui  passe  à la  fois  autour  de  la  circon- 
férence de  la  roue  et  de  la  gorge  d'une  poulie  fixée  à l’axe  par 


Fig.  <45. 


son  centre,  sert  à communiquer  le  mouvement.  Les  deux  bran- 
ches de  l’armature  qui  est  fixée  transversalement  à l'extrémité 
de  l’axe,  se  trouvent,  pour  chaque  tour  de  roue,  amenées  à 
passer  l’une  et  l’autre  successivement  devant  les  deux  pôles  de 
l’aimant.  A chaque  passage  il  y a aimantation  et  désaimanta- 
tion, et,  par  conséquent,  développement  dans  le  fil  ambiant  de 
deux  courants  induits  en  sens  contraires;  d’où  résulte  qu’il  y 
en  a quatre  en  tout  dans  chacun  des  deux  fils  pour  un  tour  de 
roue  complet.  Si  l’on  compare  chaque  courant  induit  dans  un 
des  fils  au  courant  induit  dans  l’autre  au  même  instant,  c’est-à- 
dire  à l’instant  de  l’aimantation  ou  à l’instant  de  la  désaiman- 
tation, on  remarquera  que  ces  courants  doivent  être  dirigés  en 
sens  contraires,  puisque  les  pôles  de  l'aimant,  à l’influence 
desquels  ils  sont  dus,  sont  de  nom  contraire.  Pour  qu’ils  s’ajou- 
tent, au  lieu  de  se  neutraliser,  il  faut  faire  communiquer  en- 
semble les  deux  bouts  de  chacun  des  fils  d’où  le  courant  semble 
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sortir,  et  les  deux  bouts  où  il  semble  entrer  à la  fois;  ces  quatre 
bouts,  unis  ainsi  deux  à deux,  ne  présentent  plus  que  deux 
extrémités  qui  sont  comme  des  espèces  de  pôles  qu’on  unit  par 
le  corps  destiné  à être  mis  sur  la  route  des  courants  induits.  On 
peut  également  unir  ensemble  l’une  des  extrémités  d'un  lil  avec 
l’extrémité  correspondante  de  l’autre,  de  façon  que  les  deux 
fils  n’en  forment  plus  qu'un  seul  parcouru  tout  entier  par 
chacun  des  courants  induits  développés  dans  l'un  et  l’autre  lil; 
il  faut  que,  dans  le  même  instant,  les  deux  courants  induits 
simultanés  aient  la  même  direction,  ce  qu’on  obtient  eu  choi- 
sissant convenablement  les  deux  extrémités  qu’on  fait  commu- 
niquer et  que  nous  avons  appelées,  pour  exprimer  celte  idée, 
correspondantes.  Les  deux  autres  extrémités,  qu'on  n’a  pas 
unies  ensemble,  forment  alors,  dans  ce  cas,  les  deux  pôles.  La 
différence  que  présentent  entre  eux  ces  deux  arrangements  con- 
siste en  ce  que,  dans  le  premier,  on  a deux  circuits  parallèles, 
dont  les  effets  s’ajoutent,  et  que,  dans  le  second,  on  en  a un 
seul  d’une  longueur  double  qui  propage  un  double  courant 
d'induction.  Le  second  circuit  est  évidemment  beaucoup  moins 
conducteur  que  le  premier,  puisqu’il  se  compose  d’un  seul  fil 
d’une  longueur  double  au  lieu  de  deux  fils  d’une  longueur  de 
moitié;  aussi  est-il  préférable  quand  les  courants  d’induction 
sont  destinés  à traverser  des  conducteurs  imparfaits;  le  premier 
est  préférable  pour  le  cas  où  les  corps  qui  sont  mis  sur  la  route 
de  ces  courants  ont  un  bon  pouvoir  conducteur.  11  est  facile, 
avec  la  même  machine,  de  faire  communiquer  les  bouts  des 
deux  fils  suivant  l'un  ou  l’autre  mode,  et  de  pouvoir  ainsi,  avec 
un  seul  et  même  appareil,  obtenir  les  divers  effets  qui  en  exige- 
raient deux,  dont  l'un  serait  à fil  court  et  gros,  et  l'autre  à lil 
long  et  mince. 

Pour  établir  les  communications  entre  les  deux  extrémités 
des  fils,  soit  pôles,  on  fait  aboutir  l’une  à une  tige  fixée  sur  le 
prolongement  de  l'axe,  au  milieu  de  l'armure,  et  qui  se  meut 
avec  elle,  et  l'autre  à un  petit  disque  métallique  vertical  fixé 
par  son  centre  à la  même  tige  qui  le  traverse,  mais  dont  il  est 
bien  isolé  au  moyen  d'un  tube  de  verre  qui  enveloppe  la  tige. 
Le  disque  plonge  constamment,  par  sa  partie  inférieure,  dans 
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un  petit  bain  de  mercure  qui  reçoit  aussi  successivement  les 
deux  pointes  d’une  petite  aiguille  en  laiton  ajustée  à l’extrémité 
de  la  tige,  et  communiquant  métalliquement  avec  elle.  Le  mer- 
cure établit  ainsi,  chaque  fois  que,  par  l'effet  du  mouvement  de 
rotation,  une  îles  pointes  y plonge,  une  communication  métal- 
lique entre  les  deux  extrémités  ou  pôles  des  fils  d'induction.  Si 
l’on  a soin  de  disposer  l'aiguille  de  façon  que  chacune  de  ses 
pointes  plonge  dans  le  mercure  au  moment  où  l'armure  arrive 
devant  les  pôles  de  l'aimant,  et  qu’elle  en  sorte  au  moment  où 
l’armure  les  quitte,  il  en  résulte  que  le  premier  courant  d’in- 
duction a lieu  à l'instant  de  l'immersion  de  l'aiguille,  et  le  se- 
cond à l'instant  de  son  émersion.  Aussi  cette  immersion  et  cette 
émersion  sont-elles  accompagnées  chacune  d'une  étincelle  pro- 
duite par  ces  deux  courants,  et  il  se  manifeste  par  conséquent 
une  série  d'étincelles  brillantes  qui  forment  comme  une  lueur 
continue,  tant  que  le  mouvement  de  rotation  est  imprimé  à 
l'armure. 

Quand  on  veut  faire  passer  la  série  de  courants  induits  à tra- 
vers un  conducteur,  on  supprime  l’aiguille  fixée  transversale- 
ment à l’extrémité  de  l'axe  de  rotation,  et  on  appuie,  contre 
cette  extrémité  taillée  en  creux,  le  bout  terminé  en  pointe  d’une 
petite  tige  métallique  assujettie  solidement  à l’une  des  pièces  de 
l'appareil,  et  dont  l'autre  bout  plonge  dans  un  godet  plein  de 
mercure.  Ou  met  en  communication  ce  godet  et  le  mercure 
dans  lequel  plonge  constamment  le  petit  disque  au  moyen  d'un 
conducteur,  et  il  en  résulte  que  celui-ci  sert  nécessairement  de 
passage  à la  série  des  courants  induits.  Il  faut  avoir  soin  dama1 
ganter  le  fond  de  la  petite  cavité  creusée  à l'extrémité  de  l'axt 
afin  que  la  communication  établie  entre  le  fond  et  la  pointe 
contre  laquelle  il  frotte  en  tournant  soit  bieu  métallique,  et  par 
conséquent  conductrice. 

Les  effets  des  courants  induits  sont,  à quelques  différences 
près,  les  mêmes  que  ceux  des  courants  voltaïques.  Ainsi  ces 
courants  échauffent  et  font  même  rougir  un  fil  de  platine  très- 
fin  mis  sur  leur  roule;  ils  décomposent  l’eau  acidulée  d’un  vol- 
tamètre ; ils  font  éprouver  des  commotions  très-vives,  et  même 
quelquefois  très-pénibles  à la  personne  dont  les  mains  lienueai 
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«les  conducteurs  qui  aboutissent,  l'un  au  mercure  du  petit  godet, 
l'autre  au  mercure  dans  lequel  plonge  la  roue.  Il  faut,  pour  que 
l'effet  soit  plus  sensible,  que  la  partie  des  deux  conducteurs 
tenue  entre  les  mains  soit  en  forme  de  poignée,  et  légèrement 
buuiectée  par  de  l’eau  salée. 

Les  courants  qu’on  obtient  au  moyeu  de  la  macliine  magnéto- 
électrique  différent  des  courants  ordinaires  de  l’électricité  vol- 
taïque sous  deux  rapports,  le  premier,  c’est  qu’ils  sont  discon- 
tinus, le  second,  c’est  qu’ils  sont  dirigés  alternativement  en 
sens  contraire,  (l'est  à la  première  de  ces  «leux  circonstances,  et 
non  à la  seconde,  que  lient  l'intensité  remarquable  des  effets 
physiologiques,  car  on  peut  obtenir  le  même  résultat  en  ren- 
dant discontinu,  au  moyen  d’un  rhéotome,  un  courant  vol- 
taïque ordinaire,  ce  qui  produit  une  série  de  courants  discon- 
tinus, il  est  vrai,  comme  les  courants  d’induction,  mais  tous 
dirigés  dans  le  même  sens.  L’influence  de  la  seconde  circon- 
stance se  fait  sentir  dans  les  décompositions  chimiques.  Comme 
les  courants  sont  dirigés  alternativement  dans  un  sens  et  alter- 
nativement dans  l'autre,  que,  par  conséquent,  chaque  fil  sert 
alternativement  de  pèle  positif  et  de  pôle  négatif,  il  en  résulte 
que  les  gaz  réunis  autour  de  chacun  des  fils  de  platine  du  vol- 
tamètre, dans  la  décomposition  de  l’eau,  sont  un  mélange 
d'hydrogène  et  d’oxygène.  Il  arrive  même  que,  si  la  surface  du 
platine  en  contact  avec  le  liquide  est  considérable,  une  grande 
partie  de  l’hydrogène  et  de  l’oxygène  qui  y sont  transportés 
alternativement  par  l’effet  de  la  décompsition  électro-chimique 
se  combinent  ensemble  pour  former  de  l’eau.  Ce  phénomène  se 
manifeste  surtout  quand  les  courants  d'induction  se  succèdent 
très-rapidement  les  uns  aux  autres,  de  sorte  «pie  l’apparition 
de  l'oxygène  et  celle  «le  l’hydrogène,  sur  chacun  des  deux  fils  ou 
»ur  chacune  des  deux  lames  de  platine,  soient  prescjue  simul- 
tanées. Cette  recomposition  fait  que  la  quantité  de  gaz  qui  se 
montre  dans  le  voltamètre  est  quelquefois  très-faible,  qu’elle 
|>eut  même  devenir  nulle  si  la  recomposition  est  complète,  lors 
même  que  les  courants  ont  une  grande  puissance  : cette  puis- 
sauce  est  alors  accusée  par  l’interposition  dans  le  circuit  d’un 
«les  galvanomètres  calorifiques  que  nous  avons  décrits  dans  la 
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première  partie  de  cet  ouvrage.  Uu  galvanomètre  magnétique 
donnerait  aucune  indication,  parce  qu'étant  parcouru  par 
des  courants  égaux,  et  alternativement  contraires,  qui  se  suc- 
cèdent très-rapidement,  il  n’y  a pas  de  raison  pour  que  l’ai- 
guille se  dévie  dans  un  sens  plutôt  que  dans  un  autre. 

Dans  l'appareil  de  Clarke  (lig.  146;  l’aimant  est  vertical  an 


lieu  d'ètre  horizontal,  et  l'appareil  est  disposé  de  façon  qu'on 
peut  se  passer  de  bain  de  mercure;  un  petit  ressort  qui  appuk 
constamment  sur  un  cylindre  métallique  mis  à la  place  do 
disque  vertical  sert  à établir  la  communication;  ce  cylindre  lui- 
mème  est  traversé  par  l’axe  dont  il  est  isolé,  au  moyen  d’un 
tube  de  verre  ou  simplement  par  une  enveloppe  de  bois  : quant 
à l’axe,  il  se  termine  par  un  cylindre  servant  de  commutateur 
ou  de  pièce  de  rupture,  et  qui  dans  ce  but  est  creusé  de  manien 
à présenter  des  solutions  de  continuité  à sa  surface,  ou,  ce  qui 
vaut  mieux,  possède  une  surface  alternativement  de  métal  ou 
de  bois.  Il  en  résulte  qu’un  second  ressort,  qui  appuie  coustam- 
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ment  contre  cette  pièce,  se  trouve,  par  l’effet  de  la  rotation,  en 
contact,  tantôt  avec  le  métal,  tantôt  avec  le  bois  de  la  surface 
du  cylindre;  ce  qui  fait  que  tantôt  il  communique,  tantôt  il  ne 
communique  pas  avec  l’une  des  extrémités  du  fil  induit,  tandis 
que  le  premier  ressort,  pressant  contre  le  cylindre  métallique 
qui  a remplacé  le  disque  et  dont  la  surface  est  continue,  est 
toujours  en  communication  avec  l’autre  extrémité  du  fil.  La 
disposition  que  nous  venons  de  décrire  a l’avantage  de  per- 
mettre à l'expérimentateur  d’avoir  des  courants  induits  dirigés 
tous  dans  le  même  sens;  il  suffit  pour  cela  de  combiner  les 
interruptions  de  la  communication  entre  l’extrémité  de  l’axe  et 
le  ressort  qui  appuie  contre  elle,  de  façon  qu’elles  aient  lieu  au 
moment  où  l’armure  s’approche  de  l'aimant,  ou  bien  au  mo- 
ment où  elle  s'en  éloigne;  dans  le  premier  cas,  ce  sont  les  cou- 
rants induits  par  l’aimantation  de  l’armure  qu’on  exclut,  et 
ceux  qui  ont  lieu  au  moment  de  la  désaimantation  qu’on  per- 
çoit; dans  le  second  cas,  c’est  l'inverse.  Une  série  de  courants 
induits  dirigés  tous  dans  le  même  sens,  tels  qu’on  peut  se  les 
procurer  par  l’appareil  que  nous  venons  de  décrire,  produit 
exactement  les  mêmes  effets  que  les  courants  d'une  pile  vol- 
taïque, surtout  lorsqu’ils  se  succèdent  avec  une  grande  rapi- 
dité. Plus  le  fil  dans  lequel  l'induction  s’opère  est  long  et  fin, 
plus  les  courants  qui  s'y  développent  ressemblent,  quant  à leurs 
propriétés,  aux  courants  des  piles  à haute  tension.  Il  arrive 
cependant  qu'à  un  certain  degré  de  finesse  et  de  longueur  des 
tils,  ces  courants  induits  ne  peuvent  plus  produire,  non  seule- 
ment d’effets  calorifiques,  mais  même  d’effets  chimiques;  ils 
donnent  au  contraire  naissance  à des  effets  physiologiques 
d'autant  plus  intenses.  Cette  influence  de  la  longueur  et  du 
diamètre  tient  à ce  que  la  conductibilité  du  circuit  qui  en  dé- 
pend a une  grande  part,  indépendamment  de  la  cause  produc- 
trice de  l’électricité,  dans  le  degré  plus  ou  moins  grand  d’in- 
tensité des  effets  du  courant  électrique.  C'est  un  point  que  nous 
traiterons  dans  la  quatrième  partie  de  cet  ouvrage. 

MM.  Palmieri  et  Linari  ont  réussi  à remplacer  dans  les 
machines  magnéto-électriques  l’action  de  l’aimant  en  fer-à- 
rheval  par  ( elle  du  magnétisme  terrestre.  Ils  avaient  d’abord 
i.  25 
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construit  leur  machine  en  disposant  sur  un  même  axe  hori- 
zontal plusieurs  cylindres  de  fer  doux,  entourés  de  fils  de  métal 
recouverts  de  soie  roulés  en  hélice;  puis,  plaçant  l'axe  dans  une 
direction  perpendiculaire  au  méridien  magnétique,  ils  lui  im- 
primaient un  mouvement  de  rotation  d’où  résultait  pour  le? 
cylindres  de  fer,  par  l'elTet  du  magnétisme  terrestre,  une  aiman- 
tation alternativement  dans  un  sens  et  alternativement  dan» 
un  autre,  et  par  conséquent  la  production  dans  les  fils  ambiants 
d’une  série  de  courants  d’induction  exactement  semblables,  à 
l’intensité  près,  à ceux  qu’on  obtient  eu  faisant  passer,  dans  1<- 
machines  de  Saxton  et  de  Clarke,  les  armures  de  fer  doux  devant 
les  pôles  de  l'aimant.  Une  disposition  du  même  genre  querelle- 
que  nous  avons  décrites  en  parlant  de  ces  machines  sert  à per- 
cevoir, dans  l’appareil  de  MM.  Palmieri  et  Linari,  les  courants 
d’induction  et  à les  séparer  au  besoin.  Les  deux  physicien- 
italiens  out  réussi,  dans  une  seconde  machine,  à développer 
directement,  sans  l’intermédiaire  du  fer  doux,  des  courant.» 
induits  dans  des  fils  de  cuivre  par  l’action  immédiate  du  magné- 
tisme terrestre.  Après  divers  tâtonnements,  ils  ont  trouvéquela 
meilleure  manière  d’obtenir  ce  résultat  consiste  à prendre  un 
gros  fil  de  cuivre  de  3 à 4 millimètres  de  diamètre  et  de  plu- 
sieurs mètres  de  longueur,  et  de  l'enrouler  autour  d'un  cadn- 
elliptique  ayant  un  mètre  de  diamètre  dans  le  sens  de  son  grand 
axe.  On  imprime  un  mouvement  de  rotation  à ce  cadre,  autour 
de  son  axe,  en  ayant  soin  de  placer  l’axe  dans  une  direction 
presque  perpendiculaire  à celle  du  méridien  magnétique,  et  on 
obtient  des  courants  d'induction  qui  donnent  une  forte  étincelle 
et  produisent  tous  les  effets  calorifiques,  chimiques,  et  philo- 
logiques des  machines  magnéto-électriques  ordinaires.  Dans  cet 
appareil,  MM.  Palmieri  et  Linari,  pour  percevoir  les  courauL- 
induits,  faisaient  communiquer  l’une  des  extrémités  du  fil  av* 
une  simple  petite  roue  métallique  plongeant  dans  un  bain  de 
mercure  par  sa  partie  inférieure,  et  l’autre  extrémité  avec  un 
axe  qui  traversait  la  roue  tout  en  en  étant  isolé.  Le  couducteef 
qui  réunissait  l’extrémité  de  l'axe  et  le  mercure  du  bai»  était 
traversé  par  les  courants.  C’est  exactement  la  même  disposition 
que  dans  l’appareil  de  Saxton  que  nous  avons  décrit  plus  haut. 
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Toutefois,  jusqu’à  présent,  malgré  les  efforts  persévérants  de, 
M.  Palmieri,  les  machines  magnéto-électriques  fondées  sur  l'em- 
ploi du  magnétisme  terrestre  n’ont  pu  remplacer  avec  avantage 
celles  dans  lesquelles  l'influence  magnétique  émane  d'un  aimant. 

Hais,  de  toutes  les  machines  magnéto-électriques,  les  plus 
puissantes  sont  celles  dans  lesquelles  on  fait  usage  d’un  aimant 
temporaire,  soit  électro-aimant.  Leur  mode  de  construction 
différé  essentiellement  de  celui  des  machines  dans  lesquelles  l’ac- 
tionprovient  d’un  aimant  ordinaire.  En  effet,  il  n’est  pas  nécessaire 
d’avoir  une  armure  et  un  électro-aimant,  ni  par  conséquent  de 
donner  un  mouvement  à l’un  par  rapport  à l'autre.  11  suffit  d'une 
seule  pièce  de  fer  doux  en  forme  de  cylindre  par  exemple)  autour 
de  laquelle  on  a enroulé  deux  fils  de  métal  recouverts  de  soie; 
on  fait  passer  à travers  l’un  de  ces  fils  un  courant  voltaïque,  en 
ayant  soin  de  le  rendre  discontinu,  au  moyen  d’un  rhéotome,  et 
on  a dans  l'autre  une  suite  de  courants  induits  dirigés  alterna- 
tivement en  sens  contraire  et  correspondants  au  passage  et  à 
l'interruption  du  courant  inducteur.  Le  fil  qui  conduit  le  cou- 
rant inducteur  ne  doit  être  ni  trop  long  ni  trop  fin,  vu  que  le 
courant  provient  ordinairement  d’un  seul  couple,  et  qu’il  est 
nécessaire,  pour  que  l'aimantation  du  fer  doux  soit  forte,  que  la 
résistance  du  conducteur  soit  peu  considérable.  Quant  au  lil 
daus  lequel  se  développe  le  courant  induit,  ses  dimensions 
dépendent,  comme  dans  les  machines  que  nous  avons  déjà 
décrites,  de  la  nature  des  effets  qu’on  veut  produire.  Ou  peut, 
a\ec  un  fil  de  30  à 40  mètres  de  longueur  et  d'une  grande 
finesse,  et  en  faisant  passer  à travers  un  fil  ordinaire,  le  courant 
nullement  d’un  couple  de  Daniel),  de  10  a 12  centimètres  carrés 
de  surface,  obtenir  des  courants  induits  tels  qu’un  homme 
la-s-fort  ne  peut  impunément  éprouver  pendant  une  ou  deux 
minutes  les  commotions  auxquelles  ils  donnent  naissance. 

Pour  tous  les  autres  effets  chimiques  ou  calorifiques,  on  em- 
ploie, en  général,  pour  recevoir  le  courant  induit  un  fil  sem- 
blable à celui  qui  conduit  le  courant  inducteur.  Les  deux  fils 
M>nl  enroulés  ou  ensemble,  ou  l’un  au-dessus  de  l’autre,  autour 
de  la  bobine  dans  l’intérieur  de  laquelle  on  place  le  fer  doux, 
fielui-ci  peut  être  indifféremment  un  cylindre  plein  ou  creux  ; 
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on  a trouvé  même  quelque  avantage  à remplacer  le  cylindre 
' par  un  faisceau  de  fils  ou  mieux  de  petits  barreaux  de  fer  doui 
isolés  les  uns  des  autres  par  une  couche  de  vernis.  Cette  cir- 
constance ne  permet  pas  l’établissement  de  courants  d’induc- 
tion circulant,  comme  dans  le  cas  d’un  seul  barreau  cylin- 
drique, sur  la  surface  extérieure  du  cylindre;  courants  qui 
diminuent  la  puissance  inductrice  exercée  sur  les  fils  eux- 
mémes.  C’est  par  la  même  raison  qu’il  faut  éviter  de  placer, 
dans  l’intérieur  de  la  bobine,  un  cylindre  creux  en  laiton  ou  en 
cuivre;  il  vaut  mieux  que  le  faisceau  magnétique  soit  en  con- 
tact immédiat  avec  le  bois.  Au  reste,  ces  précautions  ne  sont 
pas  indispensables  ; elles  ne  sont  vraiment  nécessaires  que 
dans  certains  cas  où  il  s’agit,  comme  nous  le  verrons  plus  loin, 
d’effets  particuliers. 

L’une  des  parties  les  plus  importantes  des  machines  magne- 
to-élec triques  à fer  doux  est  le  rhéotome.  Le  plus  simple  est 
une  roue  dentée  mue  par  la  main  au  moyen  d’une  petite  mani- 
velle et  communiquant  par  son  axe  avec  l’un  des  pôles  de  b 
pile  pendant  que  l’autre  pôle  est  en  communication  par  l’inter- 
médiaire du  fil  inducteur  avec  une  lame  élastique  qui  s’appuie 
contre  les  dents  de  la  roue.  Chaque  fois  que,  par  l’effet  du  mou- 
vement de  rotation,  la  lame  saute  d’une  dent  à l’autre,  il  y a 
interruption  et  rétablissement  du  circuit  dans  le  fil  inducteur, 
et  par  conséquent  production  de  deux  courants  induits  succes- 
sivement en  sens  contraire  dans  le  fil  induit.  (Juand  les  deux 
bouts  du  fil  induit  ne  sont  pas  réunis  par  un  conducteur,  le? 
courants  donnent  naissance  à une  étincelle  qui  s’échappe  eatre 
la  lame  et  la  dent  et  qui  provient  du  courant  induit  dans  le  fil 
inducteur  lui-même,  lequel  ne  se  montre  qu'aulaut  que  le  pre- 
mier n’est  pas  manifesté. 

Le  rhéotome  qui  donne  naissance  aux  courants  d’induction 
les  plus  forts  est  le  rhéotome  à mercure  que  nous  avons  décrit 
(fig.  130;.  On  n’a  besoin  que  de  deux  aiguilles  qui,  lorsqu’elle- 
plongent  dans  le  mercure,  ferment  le  circuit  et  l’inteiTompepf 
quand  elles  en  sortent;  elles  sont  fixées  transversalement  à un 
axe  qui,  lui-même,  est  mû  par  un  mouvement  d’horlogerie  dont 
on  règle  la  vitesse  au  moyeu  de  volants  auxquels  s'ajoute  IVfftt 
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«le  la  résistance  du  mercure.  Le  seul  inconvénient  que  présente 
ce  système,  c'est  que  le  mercure  est  projeté  et  qu’il  s'oxyde  assez 
promptement  ; il  se  recouvre  alors  de  petits  globules  noirs  qui 
Duisent  au  contact  parfait  des  aiguilles  avec  le  métal  liquide  et 
qui,  s’élevant  au-dessus  de  sa  surface,  font  souvent  communi- 
quer ensemble  d'une  manière  permanente  les  deux  comparti- 
ments qui  ne  doivent  avoir  d’autre  communication  que  celle 
qu'établissent,  par  intervalle,  les  deux  aiguilles  qui  y plongent. 
L’appareil  ci-joint  (fig.  147),  construit  par  M.  Bonijol,  repré- 


Kig.  147. 


sente  une  machine  à induction  dans  laquelle  les  deux  rhéo- 
tumes  peuvent  être  indifféremment  employés.  Les  deux  godets 
A et  B sont  destinés  à recevoir  les  deux  pôles  de  la  pile  (ordinai- 
rement un  seul  couple).  Du  godet  B part  un  conducteur  qui 
aboutit  à l'extrémité  du  fil  inducteur  de  la  bobine  ; du  godet  A 
partent  deux  conducteurs  dont  l'un  aboutit  à la  roue  dentée, 
l'autre  à l'un  des  compartiments  du  rhéotome  à mercure.  Du 
second  compartiment  de  ce  rhéotome  aussi  bien  que  de  la  lame 
élastique  qui  appuie  contre  la  roue  dentée,  part  un  ûl  conduc- 
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leur,  et  ces  deux  fils  aboutissent  à l'autre  extrémité  du  til  in- 
ducteur. Veut-on  employer  le  rhéotome  à mercure,  on  fait 
marcher  le  mouvement  d'horlogerie,  et  les  aiguilles  aussitôt 
exécutent  leur  immersion  et  leur  émersion  ; on  a soin,  en  même 
temps  de  soulever  la  lame  élastique,  au  moyen  d’un  petit  ap- 
pendice situé  à côté  de  là  manivelle,  pour  qu'elle  n’ait  aucun 
point  de  contact  avec  la  roue  dentée,  et  que  le  courant  ne 
puisse  s’établir  que  par  le  rhéotome  à mercure.  Veut-on  em- 
ployer la  roue  dentée,  on  la  fait  tourner  au  moyen  de  la  mani- 
velle après  avoir  remis  la  lame  élastique  en  contact  avec  elle; 
on  a soin,  en  même  temps,  que  les  aiguilles  de  l'autre  rhéo- 
lome,  qui  ne  sont  plus  en  mouvement,  soient  disposées  dans 
leur  état  de  repos,  de  façon  à ne  pas  plonger  dans  le  mercure 
et  à ne  pas  permettre  par  conséquent  au  courant  de  circuler 
par  cette  voie. 

Les  deux  boutons  C et  D représentent  les  deux  extrémités  du 
lil  induit;  tout  conducteur  qui  les  réunit  est  traversé  par  la 
succession  des  courants  induits.  Aux  deux  autres  boutons  E et 
F aboutissent  des  fils  métalliques  partant  chacun  d’une  des  ex- 
trémités du  fil  inducteur;  ces  boutons  sont  destinés  à trans- 
mettre à travers  tout  conducteur  qui  les  réunit,  les  courant? 
induits  dans  le  fil  inducteur  lui-même;  de.  telle  façon  qu'on 
peut, en  se  servant  alternativement  des  boutotisCelD  et  des  bou- 
tons E et  F,  avoir  les  uns  ou  les  autres;  mais  on  ne  peut  les 
faire  agir  en  même  temps,  les  premiers  courants  n’existant  que 
lorsque  les  seconds  ne  sont  pas  dégagés  ainsi  que  nous  l’avons 
déjà  observé.  C’est  une  chose  assez  remarquable,  en  effet,  que 
de  voir  cette  dépendance  mutuelle  des  courants  induits  dans  le 
lil  inducteur  lui-même  et  des  courants  induits  dans  un  autre 
fil  parallèle.  Çette  circonstance  prouve  bien  que  les  deux 
genres  de  courant  tiennent  à la  même  cause  et  qu'ils  ne  dif- 
ferent que  par  le  lieu  où  ils  se  propagent. 

Les  effets  chimiques  et  calorifiques  qu’on  peut  produire  au 
moyen  de  ces  courants  induits  aussi  bien  au  moyen  des  uns 
qu'au  moyen  des  autres,  sont  très-énergiques.  On  fait  rougir 
un  lil  de  platine,  ou  obtient  même  un  petit  arc  lumineux  entre 
deux  pointes  de  coke.  Quant  aux  effets  chimiques,  ils  sont  très- 
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prononcés  aux  premiers  instants,  mais  bientôt  les  deux  gaz  dé- 
gagés alternativement  aux  deux  fils  du  voltamètre  se  recompo- 
sant, la  puissance  chimique  paraît,  eu  apparence,  diminuée. 

I i)  cinquième  boulon  G,  placé  à la  suite  de  E et  de  F,  commu- 
nique avec  un  fil  métallique  qui  aboutit  au  godet  D.  Voici  à 
quoi  il  sert,  ou  ce  qui  revient  au  même,  voici  ce  qui  se  passe 
quand  on  l’unit  par  un  conducteur  au  bouton  E.  Celui  des  deux 
courants  induits  dans  le  (il  inducteur  qui  se  dégage  au  mo- 
ment de  la  rupture  du  circuit,  se  trouve  par  cette  combinaison 
obligé  de  parcourir  un  circuit  formé  du  fil  inducteur,  du  con- 
ducteur interposé  entre  E et  G,  du  lil  qui  va  de  G au  godet 
lt,  de  l'appareil  voltaïque  qui  réunit  le  godet  D au  godet  A,  et  du 
fil  métallique  qui  va  du  godet  A au  lil  inducteur.  Ce  courant 
induit  est  dirigé  dans  le  même  sens  que  le  courant  inducteur, 
c’est-à-dire  que  le  courant  de  l’appareil  voltaïque,  de  sorte  que 
le  conducteur  placé  entre  G et  E se  trouve  parcouru  à la  fois 
par  deux  courants  : savoir  le  courant  induit  et  le  courant  vol- 
taïque. 11  en  résulte  un  effet  qui  est  plus  que  la  somme  des 
effets  des  deux  courants  isolés,  car  il  paraît  que  le  passage  du 
courant  induit  à travers  l'appareil  voltaïque,  augmente  notable- 
ment la  puissance  de  cet  appareil.  Celle  augmentation  est  surtout 
sensible,  quand  l’appareil  voltaïque  se  compose  d’un  seul  cou- 
ple et  que  lé  conducteur  interposé  entre  G et  E est  un  volta- 
mètre. On  voit  alors  le  courant  d'un  couple,  incapable  par  lui- 
même  de  décomposer  l’eau,  produire  avec  l’addition  de  son 
propre  courant  induit,  une  décoin  position  chimique  très-éner- 
gique. Ce  renforcement  du  courant  par  lui-même  que  j’ai  dé- 
couvert en  1813,  m’a  fait  donner  le  nom  de  condensateur  élec- 
tro-chimique à l'appareil  au  moyen  duquel  je  l’ai  obtenu. 

Cet  appareil  dont  la  fig.  148  représente  la  projection  horizon- 
tale, ainsi  que  celle  du  voltamètre  et  du  couple  voltaïque, 
offre  une  particularité  de  quelque  intérêt,  c’est  qu'à  la  place 
d’une  roue  dentée  ou  d’un  mouvement  d’horlogerie  avec  ai- 
guilles et  mercure,  il  renferme,  pour  rendre  le  courant  dis- 
continu, une  simple  tige  métallique  élastique  munie  d’une 
petite  pièce  en  fer  placée  tout  près  du  fer  doux  de  la  bobine. 
Quand  ce  fer  doux  est  aimanté,  la  petite  pièce  en  fer  est  atti- 
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rée,  et  la  tige  élastique  à laquelle  elle  est  liée  est  soulever. 

ce  qui  occasionne  la  rupture  du  courant  inducteur  qui.  pour 


Fig.  us. 

parvenir  au  fil  de  la  bobine , devait  traverser  la  tige  et 
passer  dans  un  petit  godet  métallique  rempli  de  mercure  ou 
simplement  amalgamé,  sur  le  fond  duquel  reposait  l'extrémite 
de  la  tige.  Cette  rupture  du  circuit  détruit  l'aimantation  du 
fer  doux  de  la  bobine;  aussitôt  la  petite  pièce  n'étant  plus  atti- 
rée, la  tige  élastique  retombe  de  manière  que  son  extrême- 
repose  de  nouveau  sur  le  fond  du  godet  et  le  circuit  se  t rom- 
rétabli.  Il  en  résulte  que  le  courant  se  trouve  interrompu  un 
nombre  de  fois  d’autant  plus  considérable,  qu'il  est  plus  in- 
tense, la  rapidité  avec  laquelle  les  interruptions  se  succèdent 
dépendant  de  la  force  de  l'aimant. 

Au  lieu  d’avoir  uu  appareil  distinct , on  peut  adapter  «v 
genre  de  rhéotome  à la  même  cassette  qui  possède  déjà  les  tteui 
autres,  comme  on  peut  le  voir  dans  la  figure  147.  Une  petite 
capsule  placée  au-dessous  de  G,  et  qui  communique  avec  l’un 
des  bouts  du  fil  inducteur,  reçoit  l'extrémité  recourbée  d'une 
tige  élastique  qui  aboutit  au  godet  A et  qui,  passant  près  du  fe: 
doux  de  la  bobine,  est  munie  dans  sa  partie  la  plus  voisine  dt 
ce  fer  de  la  petite  pièce  également  en  fer  qui,  par  l'attraction  j 
laquelle  elle  obéit,  soulève  la  tige  et  interrompt  ainsi  le  circuit 

Un  autre  appareil  plus  simple,  construit  également  par 
M.  Bonijol  (fig.  149),  présente,  sous  une  autre  forme,  le  nw 
système  de  rhéotome.  On  interpose  dans  le  circuit  du  fil  induc- 
teur une  tige  recourbée,  mais  fixe  AB,  et  une  lame  élastique  CI» 
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La  lame,  en  vertu  de  son  élasticité,  se  met  naturellement  en 
contact  avec  l’extrémité  de  la  lige;  les  deux  surfaces  de  contact 


G 


sont  recouvertes  d'un  disque  de  platine  aüu  d’éviter  l’oxydation 
et  la  destruction  rapide  du  métal.  C’est  donc  entre  les  deux 
disques  de  platine  que  le  contact  s’opère  et  que  jaillit  l'étincelle 
s'il  y a lieu.  La  lame  élastique  est  traversée  en  E par  une  tige 
qu’on  peut  élever  ou  abaisser  de  manière  à amener  son  extré- 
mité, quiest  un  disque  horizontal  en  fer,  à la  distance  convenable 
du  fer  doux  de  la  bobine.  Il  en  résulte  que  l’attraction  exercée 
par  ce  fer  quand  il  est  aimanté  sur  le  disque  de  fer  doux,  oblige 
la  lame  à se  séparer  de  la  tige  fixe  AB  et  interrompt  ainsi  le 
circuit  qui  se  rétablit  aussitôt,  l’aimantation  venant  à cesser 
dès  qu’il  est  rompu.  Le  second  lil  qui  aboutit  en  F et  en  G et 
tout  conducteur  interposé  entre  F et  G reçoivent  le  courant  in- 
duit. Les  pôles  de  l’appareil  voltaïque  doivent  communi- 
quer l'un  avec  une  des  extrémités  11  du  fil  inducteur,  l'autre 
avec  l’extrémité  C de  la  lame  élastique,  la  tige  fixe  AB  étant 
directement  mise  en  communication  en  K au  moyen  d'un  conduc- 
teur avec  la  seconde  extrémité  du  lil  inducteur.  De  cette  manière, 
le  circuit  est  fermé  tant  que  la  lige  et  la  lame  demeurent  en  con- 
tact en  DB;  il  est  ouvert  dès  que  l’aimantation  les  sépare. 

On  peut  avec  cet  appareil  comme  avec  les  précédents  avoir 
le  courant  induit  dans  le  fil  inducteur  lui-même  en  mettant  II 
et  K eu  communication  directe  par  l’intermédiaire  du  conduc- 
teur dans  lequel  on  veut  transmettre  ce  courant  induit.  On  peut 
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également  faire  passer  le  courant  induit  à travers  l'appareil 
voltaïque  lui-même , en  plaçant  le  conducteur  interposé,  qui 
est,  par  exemple,  un  voltamètre,  de  manière  à unir  C et  K.  En 
ofTet,  le  courant  induit  dans  le  fil  11,  K est  obligé,  pour  ache- 
ver son  circuit,  au  moment  où  la  communication  est  interrom- 
pue en  BD,  de  traverver  le  couple  de  II  en  Ç pour  venir  à tra- 
vers le  conducteur  interposé  de  C en  K où  il  trouve  le  second 
bout  du  fil  H K. 

Le  même  appareil  est  muni  également  en  M et  N d’un  rliéo- 
tome  à lame  élastique  et  à roue  dentée,  dont  on  peut  faire 
usage,  pour  certaines  expériences,  où  le  rhéotome  qui  chemine 
par  lui-même  ne  pourrait  être  mis  en  activité,  ou  ne  serait  pas 
d’un  emploi  commode.  Tel  serait,  par  exemple,  le  cas  où  le 
courant  inducteur  agirait  sans  l’intermédiaire  du  fer  doux  de 
la  bobine  pour  produire  un  courant  induit;  il  est  évident 
qu’ici  il  faut  un  rhéotome  qui  ait  son  mode  d’action  indépen- 

i , ,,  . ■ . . .h  > • i ri.  . . f 

dant  de  1 aimantation. 

Il  faut,  quand  on  fait  usage  de  ce  rhéotome,  transporter  en  J 
le  bout  du  fil  inducteur  qui  était  précédemment  en  K;  parce 
que  c’est  en  J qu'aboutit  le  conducteur  qui  part  de  la  lame 
élastique  destinée  à interrompre  le  circuit  en  sautant  d’une  dent 
à l'autre  de  la  roue  N mise  en  mouvement  par  la  manivelle. 
Il  y a en  11,  en  C,  en  J et  en  K de  petites  cavités  creusées  dans  le 
bois  et  pleines  de  mercure  pour  faciliter  les  communications. 

Le  fer  doux  placé  dans  l’intérieur  de  la  bobine  n’est  pas  un 
seul  cylindre,  mais  un  faisceau  de  petits  cylindres  recouverts 
d’une  couche  isolante  de  cire. 

M.  IUilmikorff  a construit  récemment  sur  le  même  principe 
l'appareil  d’induction  le  plus  puissant  qu’on  connaisse,  il  con- 
siste en  une  bobine  très-longue,  de  30  à 40  centimètres,  en- 
tourée de  deux  fils  roulés  en  hélice;  l’un  plus  gros  destiné  à 
recevoir  le  courant  inducteur,  l'autre  plus  lin  dans  lequel  est 
produite  l'induction.  Le  rhéotome  est  fondé  également  sur 
l’attraction  d'une  petite  pièce  de  fer  doux  par  l'électro-aimant 
de  la  bobine,  attraction  qui,  en  rompant  le  circuit  inducteur, 
fait  cesser  l'aimantation  et  par  conséquent  rétablit  le  circuit 
lui-même.  Les  fils  sont  isolés  ou  au  moyen  de  la  résine  et  un 
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commutateur  permet  de  changer  à volonté  le  sens  des  courants 
inducteurs.  Les  décharges  données  par  cet  appareil  sont  d’une 
intensité  effrayante,  et  la  lumière  que  dégage  dans  le  vide  le 
passage  de  la  décharge  produite  par  le  fil  induit  est  d’une  ma- 
gnificence remarquable.  M.  Fizeau  a eu  l’idée,  pour  augmen- 
ter la  puissance  de  l’appareil,  d’v  ajouter  un  condensateur  dont 
les  deux  lames  pliées  l’une  autour  de  l’autre,  séparées  par  une 
couche  isolante  de  taffetas  cire,  communiquent  chacune  à l’un 
des  bouts  du  fil  inducteur,  de  manière  à se  charger  quand  le 
circuit  est  interrompu  et  à se  décharger  quand  il  est  rétabli, 
ce  qui  augmente  d’autant  la  puissance  du  courant,  la  décharge 
ayant  la  même  direction  que  lui.  La  figure  150  représente  tres- 
eiaelement  ce  nouvel  appareil  de  AI.  Iluhmkorff. 


• Fig.  150. 

Telles  sont  les  principales  machines  magnéto-électriques 
dont  on  fait  généralement  usage.  Si  les  premières  sont  d’un 
emploi  plus  facile  et  plus  économique  puisqu’elles  n’exigent 
qu’un  aimant  ordinaire,  les  secondes,  qui  demandent  au  moins 
un  couple  voltaïque  pour  aimanter  le  fer  doux,  ont  l’avantage 
d'ètre  beaucoup  plus  puissantes.  Les  unes  et  les  autres  peuvent 
rendre  de  grands  services  à l'électricité;  c’est  ce  que  nous  ver- 
rons quand  nous  serons  uppclés  à comparer  leurs  effets  à ceux 
des  piles  voltaïques  et  des  machines  électriques. 

Ajoutons  encore,  avant  de  terminer  ce  sujet,  quele  principe  du 
rhéotome  qui  chemine  par  lui-même,  peut  se  démontrer  au  moyen 
d'un  appareil  très-simple  que  j’ai  fait  construire  dès  les  premiers 
temps  que  j'ai  fait  usage  de  ce  principe.  Cet  appareil  a,  en  outre, 
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l’avantage  de  pouvoir  s’appliquera  un  électro-aimant  quelcon- 
que, de  manière  à en  tirer  le  courant  d'induction  produit  dans 
le  fil  inducteur  lui-même  (ce  qui  est  indispensable  dans  ce 
cas  puisqu'il  n’y  a qu’un  fil  autour  de  l'électroaimant..  Ce 
courant,  obligé  de  traverser  le  couple  qui  produit  l’aimanta- 
tion, devient  capable  de  développer  des  elfets  électriques  qui 
exigeraient,  sans  ce  mode  d'intervention  de  l’électro-aimant, 
l’emploi  de  plusieurs  couples.  L’appareil  se  compose  (Gg.  loi; 


Fig.  <51. 

d’une  tige  horizontale  mobile  autour  d’un  axe  transversal;  la 
tige  porte  à l'une  de  ses  extrémités  un  disque  de  fer  doux  qui, 
lorsqu'elle  est  en  équilibre , n’est  qu’à  1 millimètre  ou  2 ao 
plus  de  la  surface  polaire  de  l’éleclro-aimant;  l'autre  extrémité 
est  en  contact  par  sa  pointe  recourbée  avec  le  fond  d’uDe  cap- 
sule amalgamée.  Cette  tige,  maintenue  en  équilibre  par  uu 
contre-poids,  est  traversée,  dans  la  moitié  de  sa  longueur,  par 
le  courant  qui  y pénètre  au  moyen  d une  pointe  verticale  dont 
l’extrémité  inférieure  plonge  dans  une  capsule  remplie  de  mer- 
cure; aussitôt  que  la  circulation  du  courant  a lieu,  l'électro- 
aimant est  aimanté  et  le  disque  de  fer  étant  attiré,  la  tige  perd 
son  horizontalité,  d’où  résulte  que  le  circuit  est  interrompu  au 
point  où  il  y avait  contact  eutre  la  capsule  et  l’extrémité  re- 
courbée. Cette  interruption  faisant  cesser  l'aimantation,  la  tige 
reprend  sa  position  horizontale,  le  courant  recommence  aussi- 
tôt à circuler,  et  ainsi  de  suite.  Le  courant  peut,  suivant  l'arran- 
gement des  conducteurs,  être  amené  à traverser  le  couple  vol- 
taïquelui-mémeouèlre  transmis  directement  à travers  tout  corp 
placé  sur  sa  route.  Un  fait  assez  curieux,  c’est  que  si  le  peut 
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disque  de  fer  doux  est  placé  au-dessus  de  la  partie  centrale  de 
la  surface  polaire  de  l’électro-aimant,  il  n’est  point  attiré,  quel- 
que puissant  que  soit  l’électro-aimant.  Il  faut,  pour  que  l’at- 
traction puisse  avoir  lieu,  et  par  conséquent  pour  que  l’instru- 
ment puisse  marcher,  que  le  disque  soit  près  des  bords  de  la 
surface  polaire  ou  qu’il  ait  une  épaisseur  de  2 millimètres  au 
moins;  ce  qui  lient  à ce  qu’une  lame  mince  de  fer  doux,  quand 
elle  est  placée  symétriquement  par  rapport  aux  forces  magné- 
tiques, c'est-à-dire  au  centre  de  la  surface  polaire,  acquiert 
sur  ses  deux  faces  deux  polarités  égales  et  contraires  qui  neu- 
tralisent toute  action  extérieure, quelque  puissante  qu  elle  soit. 


$ S.  Induction  produite  pur  des  courants  induits. 

M.  Henry  de  Princeton  est  un  des  premiers  physiciens  qui  se 
soient  occupés  de  l’induction  immédiatement  après  la  décou- 
verte de  Faraday.  11  avait  trouvé  et  étudié  avec  soin  l’induction 
d’un  courant  sur  lui-même,  et  il  avait  imaginé  de  construire 
une  spirale  plate  a (fig.  152)  composée  d’un  ruban  métallique 


recouvert  de  soie,  qui,  lorsqu'elle  est  interposée  dans  le  circuit 
d'un  courant  très-faible  et  incapable  de  produire  la  moindre 
étincelle  par  lui-même,  en  donne  une  très-brillante  au  moment 
où  l'on  rompt  le  circuit;  effet  qui  est  dù  au  courant  induit  dans 
la  spirale  même  qui  conduit  le  courant  inducteur.  Cette  même 
spirale  a produit  par  induction,  dans  une  autre  b qu’on  place 
au-dessus,  un  courant  qui  peut  produire  de  fortes  commotions 
(fig.  152).  Mais  le  point  que  le  physicien  américain  a le  plus 
particulièrement  étudié  est  le  développement  des  courants  d in- 
duction par  des  courants  induits  eux-mêmes,  bans  ce  but  il  a 
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fait  usage  de  plusieurs  spirales  plates  (fîg.  153);  au-dessus  et 

très-près  de  la  première  a qui  conduit  le  courant  d'une  pile, 


Fig.  453. 

soit  du  premier  ordre,  il  en  place  une  seconde  6 semblable,  et 
dont  les  deux  extrémités  sont  unies  à celles  d’une  troisième  r 
placée  à quelque  distance;  au-dessus  de  celle-ci,  et  très-pi» 
d'elle,  est  une  quatrième  d,  dont  les  extrémités  sont  de  même 
réunies  à celle  d’une  cinquième  e,  et  ainsi  de  suite.  Au  moment 
où  l’on  interrompt  le  circuit  du  premier  ordre  qui  eircu)>' 
dans  a,  il  y a dans  b un  courant  induit  du  deuxième  ordre,  di- 
rigé dans  le  même  sens  que  le  courant  de  a;  le  courant  de  b 
traverse  r,  et  détermine  dans  d un  courant  du  troisième  ordre 
dirigé  en  sens  contraire,  et  qui,  traversant  e,  détermine  dans  b 
spirale  placée  au-dessus  un  courant  du  quatrième  ordre  dirigé 
encore  dans  un  sens  oppibsé  au  sien.  Sauf  le  premier  courant 
induit  qui  est  dû  à l’action  immédiate  du  courant  de  la  pile, 
tous  les  autres  courants  induits,  provenant  de  l’action  de  cou- 
rants induits  eux-mêmes,  sont  dirigés  en  sens  contraires  d* 
leurs  courants  inducteurs.  Cette  différence  tient  à ce  qu’un  cou- 
rant induit. étant  instantané  il  doit,  lorsqu'il  agit  cornu*? 
inducteur,  déterminer  presque  en  même  temps  deux  courants 
induits,  l'un  en  sens  contraire  du  sien  au  moment  où  il  s éta- 
blit, l'autre  dans  le  même  sens  au  moment  où  il  cesse.  Nou? 
voyons  que  c’est  le  premier  qui  l’emporte  sur  le  second  dac- 
le  cas  actuel.  Du  reste,  la  direction  de  ces  divers  courants  in- 
duits est  déterminée  par  l’interposition  dans  leur  circuit,  scut 
du  galvanomètre  multiplicateur,  soit  du  voltamètre  chimique. 
Toutefois,  le  procédé  employé  de  préférence  par  M.  îlonn  est 
l’emploi  d'une  spirale  magnétisante  placée  dans  le  circuit  induit 
d’un  ordre  quelconque.  La  figure  153  en  représente  une  placée 
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dans  le  circuit  du  courant  du  quatrième  ordre.  Cette  spirale  in- 
dique le  sens  des  courants  induits  par  le  sens  de  l’aimantation 
imprimée  à une  petite  aiguille  d'acier  placée  dans  son  intérieur. 

M.  Abria,  dans  un  travail  très-remarquable  sur  l’induction, 
a complété  les  recherches  de  Henry,  principalement  en  ce  qui 
concerne  les  courants  induits  de  différents  ordres,  et  l’influence 
de  plusieurs  circonstances  sur  l'intensité  et  le  sens  des  courants 
induits  en  général.  Il  a d'abord  vérifié,  en  employant  aussi  la 
méthode  de  l’aimantation  des  aiguilles  d’acier,  et  en  poussant 
les  expériences  jusqu’aux  courants  du  septième  ordre,  que  l'on 
a,  pour  la  succession  des  divers  courants  induits,  la  série  sui- 
vante quand  on  produit  l'induction  par  la  rupture  du  circuit. 
Le  courant  du  premier  ordre  est  le  courant  voltaïque  lui-mème, 
à l'instant  où  il  est  rompu,  et  le  changement  de  signe  indique 
le  changement  de  direction  du  courant  : 

.1  HJ  JH  •»  *'  ■ •; 

Courant  de  la  pile?  ou  du  premier  ordre.  . . -f- 

Couraut  induit  par  la  rupture  du  précédent,  ou 
de  deuxième  ordre 4- 

jT.it  • i . t ‘ t : ' 

Courant  induit  par  la  rupture  du  précédent,  ou 
de  troisième  ordre.  ........  — 

Courant  induit  par  la  rupture  du  précédent,  ou 

de  quatrième  ordre 4- 

Courant  induit  par  la  rupture  du  précédent,  ou 
de  cinquième  ordre — 

Les  mêmes  phénomènes  ont  lieu  au  moment  où  l'on  ferme  le 
circuit  voltaïque  au  lieu  de  l’ouvrir;  mais,  comme  le  courant 
«le  deuxième  ordre  est  alors  de  seus  opposé  à celui  de  l’induc- 
teur, les  changements  de  signe  ont  lieu  à partir  du  courant  du 
deuxième  ordre,  et  on  a la  série  suivante  : 

Courant  de  la  pile,  ou  du  premier  ordre.  . . -{- 

Courant  induit  au  moment  où  le  précédent  s’éta- 
blit, ou  de  deuxième  ordre — 

Courant  induit  au  moment  où  le  précédent  s'éta- 
blit, ou  de  troisième  ordre + 

Courant  induit  au  moment  où  le  précédent  s’éta- 
blit, ou  de  quatrième  ordre — 
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Courant  induit  au  moment  où  le  précédent  s’éta- 
blit, ou  de  cinquième  ordre -fr- 

Nous  avons  distingué  les  courants  induits  de  différents  ordres 
des  deux  séries,  en  disant  que  chacun  de  ceux  de  la  première 
est  produit  par  la  rupture  du  précédent,  et  celui  de  la  seconde 
par  son  établissement.  Mais  ces  courants,  sauf  celui  du  premier 
ordre,  étant  tous  instantanés,  il  est  impossible  de  distinguerai 
fait  leur  établissement  de  leur  rupture;  on  doit,  pour  bien 
faire,  se  borner  à dire,  que  des  courants  instantanés  développée: 
par  induction  des  courants  également  instantanés  de  sens  con- 
traire au  leur,  tandis  que  les  courants  qui  ont  une  durée  sen- 
sible développent  des  courants  induits  dont  le  sens  est  contraire 
au  leur,  au  moment  où  l’action  commence,  et  le  même  lors- 
qu’elle cesse. 

La  production  de  ces  courants  induits  d’ordres  différents, 
. explique  très-bien  la  diminution  qu’éprouve  l’induction  lors- 
qu’on approche  de  la  spirale  induite  une  spirale  fermée,  c'est-a- 
dire  une  spirale  dont  les  deux  bouts  sont  unis  métal liquement. 
Il  faut  seulement  considérer  que  l'on  a alors  deux  spirales  fer- 
mées, placées  dans  le  voisinage  de  la  même  spirale  inductrice, 
savoir,  la  spirale  soumise  primitivement  à l’induction,  et  la 
spirale  nouvelle  qu’on  en  approche.  Les  courants  induits  dan? 
chacune  d’elles  par  l’action  directe  de  la  spirale  inductrice  soat 
de  même  sens,  mais  chacune  détermine  dans  l’autre  un  courant 
de  troisième  ordre,  et  on  conçoit  alors  pourquoi,  ainsi  que  l’ex- 
périeuce  le  démontre,  l’effet  d’induction  est  moindre  que  si  la 
spirale  additionnelle  n’existait  pas;  car  ce  courant  de  troisième 
ordre  a un  sen3  contraire  à celui  du  deuxième  ordre,  et  diminua 
par  conséquent,  dans  chaque  spirale,  l’intensité  de  ce  courant 

M.  Abria  s’est  beaucoup  occupé  de  l’étude  de  la  réaction 
mutuelle  que  les  spirales  exercent  ainsi  les  unes  sur  les  autre?: 
et  même  il  a trouvé  que  la  diminution  produite  dans  chaque 
spirale  induite  par  l’effet  inducteur  du  courant  de  l’autre,  tx 
dépend  pas  seulement  de  l’intensité  de  ce  dernier,  mais  encor» 
d’autres  circonstances,  telles  que  leur  position,  soit  par  rapport 
au  système  inducteur,  soit  les  unes  par  rapport  aux  autres. 
Mais  de  tous  les  résultats  qu’a  obtenus  M.  Abria,  le  plus  iinpor- 
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tant,  vu  qu’on  peut  en  tirer  l'explication  de  la  direction  alter- 
nante des  courants  de  différents  ordres,  et  celle  des  effets  varia- 
bles des  spirales  additionnelles,  c’est  la  différence  qu’il  a réussi 
à établir  entre  les  courants  induits  directs  et  inverses,  quant  à 
leur  faculté  à être  transmis  à travers  un  circuit  donné,  nonob- 
stant que  ces  courants  soient  égaux.  11  a étudié,  à cet  effet,  les 
courants  d’induction,  non-seulement  avec  le  galvanomètre, 
mais  au  moyen  de  leurs  effets  physiologiques,  calorifiques  et 
chimiques.  Pour  ces  deux  derniers  genres  d’effets,  et  dans  quel- 
ques cas  aussi  pour  les  effets  galvanométriques,  il  s’est  servi 
d'un  appareil  qui  pouvait  lui  donner  une  série  de  courants  in- 
duits, soit  directs,  c’est-à-dire  qui  correspondent  à la  rupture 
du  circuit  voltaïque,  soit  inverses,  c’est-à-dire  qui  sont  déve- 
loppés en  fermant  ce  même  circuit. 

Cet  appareil  se  compose  de  deux  roues  dentées  à dents  de 
laiton  et  à dents  de  bois,  montées  sur  un  même  axe,  mais 
isolées;  la  partie  centrale  de  chaque  roue  communique  avec  un 
ressort  d’acier,  et  la  surface  avec  un  ressort  en  laiton.  Les  deux 
roues  peuvent  tourner  à frottement  et  indépendamment  l’une 
de  l’autre  sur  l’axe  commun;  elles  sont,  du  reste,  parfaitement 
égales,  et  l’on  conçoit  que  si  l'on  fait  communiquer  les  ressorts 
d'acier  et  de  laiton  de  l'une  d’elles  avec  les  extrémités  du  cir- 
cuit principal,  ceux  de  la  seconde  avec  les  extrémités  du  circuit 
induit,  il  est  facile  de  disposer  les  deux  roues  de  manière  que  le 
ressort  en  laiton  de  la  seconde  tombe  sur  une  dent  de  bois, 
lors  de  l'établissement  du  courant  voltaïque,  et  sur  une  dent  de 
métal  lors  de  sa  rupture.  On  obtient  alors  dans  le  circuit  induit 
une  série  de  courants  tous  de  même  sens,  développés  par  la 
rupture  du  courant  voltaïque.  Ou  peut  ainsi  disposer  les  deux 
roues  de  manière  à avoir  dans  le  circuit  secondaire  une  série  de 
courants  induits,  tous  de  même  sens,  développés  par  rétablis- 
sement du  courant  principal.  J'ai  décrit  (fig.  1 30;  un  appareil 
qui  peut,  au  moyen  de  deux  systèmes  de  deux  aiguilles  chacun, 
dont  l’un  fait  partie  du  circuit  inducteur,  et  l’autre  du  circuit 
induit,  produire  le  même  effet  si  l’on  a soin  de  le  disposer  de 
façon  que  les  deux  aiguilles  du  circuit  induit  ne  plongent  pas 
daus  le  mercure  quand  celles  du  courant  inducteur  sortent  du 
i.  2t> 
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mercure  et  occasionnent  j>ar  conséquent  ainsi  la  rupture  de  ce 
courant.  On  a alors  une  série  de  courants  directs.  Ou  peut  éga- 
lement se  procurer  une  série  de  courants  inverses  en  disposant 
les  aiguilles  de  façon  à percevoir  les  courants  induits  qui  oui 
lieu  au  moment  de  l’établissement  du  circuit  inducteur,  et  en 
évitant  ceux  qui  ont  lieu  à sa  rupture. 

La  figure  154  représente  un  commutateur  fondé  sur  un 


Fig.  451. 


principe  analogue  à celui  de  M.  Abria;  il  a seulement  l'avan- 
tage de  se  prêter  à un  plus  grand  nombre  de  combinaisons  pos- 
sibles. M.  Wartmann  l’a  construit  le  premier.  11  se  compose  de 
trois  roues  de  métal  qui  présentent,  à leur  circonférence,  douze 
creux  remplis  par  des  incrustations  en  bois  dur.  Elles  sont 
placées  sur  un  même  axe  en  laiton  qu’on  met  en  rotation  faci- 
lement. l’n  ressort  qui  appuie  constamment  sur  eet  axe  com- 
munique ainsi  avec  la  roue  la  plus  éloignée;  les  deux  autres 
roues  ne  communiquent  pas  métalliqucmenl  avec  l’axe  dont 
elles  sont  séparées  par  un  anneau  d’ivoire  revêtu  extérieure- 
ment d’un  cylindre  de  laiton  contre  lequel  s'appuie  un  ressort, 
de  sorte  qu’il  y a trois  ressorts  pressant  contre  l'axe  dont  un 
seul  communique  métalliquemcnt  avec  une  des  roues;  ces  trois 
ressorts  peuvent  être  mis  en  communication  métallique  les  uns 
avec  les  autres.  Enfin  six  ressorts  laits  de  lames  de  cuivre 
battu  et  fixés  par  des  vis  au  socle  de  l’instrument  appuient, 
par  leur  extrémité  libre,  contre  le  pourtour  de  chacune  des 
roues.  Un  peut,  à volonté,  réduire  l'appareil  à deux  roues 
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quand  on  ne  veut  avoir  qu’un  des  courants  induits  et  à une 
seule  quand  on  veut  se  borner  à rendre  intermittent  un  cou- 
rant voltaïque.  On  doit  pouvoir  changer  le  lieu  de  contact  des 
ressorts  qui  appuient  contre  les  circonférences  des  roues  et 
changer  la  position  d'une  des  roues  sur  l’axe  par  rapport  aux 
autres.  On  a ainsi  la  faculté  de  recueillir  l'un  et  l’autre  des 
courants  induits,  et  même , en  employant  la  première  roue 
pour  rendre  le  courant  intermittent  et  chacune  des  deux  autres 
pour  percevoir  chacun  des  deux  courants  induits,  on  peut 
réussir  à se  procurer  la  série  des  courants  induits  cheminant 
tous  dans  le  même  sens.  Il  n’y  a qu’à,  pour  cela,  disposer  conve- 
nablement les  conducteurs  qui  servent  à unir  ensemble  les  di- 
verses lames  élastiques  qui  appuient  contre  le  pourtour  des 
roues  et  les  ressorts  qui  pressent  contre  l’axe. 

Il  résulte  de  toutes  les  observations  de  M.  Abria,  faites  avec 
une  série  de  courants  induits,  que  les  conséquences  auxquelles 
il  était  arrivé  en  étudiant  les  courants  d'induction  par  la  mé- 
thode d’aimantation,  se  trouvent  vérifiées  en  ce  qui  concerne 
la  marche  générale  des  résultats,  par  l’étude  de  leurs  effets  ca- 
lorifiques, chimiques  ou  physiologiques.  Si  même  l’on  pouvait 
mesurer  exactement  ces  derniers  elfets,  il  est  probable  qu’on 
obtiendrait  des  valeurs  concordantes  avec  celles  que  fournis- 
sent les  autres  méthodes. 

Quant  aux  effets  galvanométriques,  ils  diffèrent  des  autres  en 
cequ'ils  sont  égaux  dans  un  circuit  secondaire  qu’ils  correspon- 
dent, soit  à la  rupture,  soit  à l’établissement  du  courant,  tan- 
dis qu'il  n’en  est  point  de  même  des  divers  autres  effets  qui 
sont,  au  contraire,  très-inégaux  dans  les  mêmes  circonstances. 
l)e  même,  ces  derniers  sont  influencés  par  l’action  de  spirales 
ou  de  plaques  métalliques,  tandis  que  les  premiers  ne  le  sont 
pas.  Enfin  les  déviations  de  l'aiguille  sont  à peine  sensibles 
quand  le  galvanomètre  fait  partie  d’un  circuit  d’un  ordre  supé- 
rieur au  second.  Mais  si  on  fait  passera  travers  le  galvanomètre 
les  deux  séries  de  courauts  induits  dirigés  alternativement  en 
sens  contraire  au  moyen  de  la  roue  dentée  et  non  plus  de  façon 
que  le  circuit  soit  constamment  fermé,  l’aiguille  indique  géné- 
ralement, par  le  sens  de  sa  déviation,  une  seule  série  de  cou- 
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rants,  celle  dos  courants  directs.  Cependant  on  voit  bien,  par 
les  mouvements  quelquefois  incertains  de  l’aiguille , que  le* 
courants  inverses  traversent  aussi  alternativement  avec  les  di- 
rects les  fils  du  galvanomètre;  mais  ces  courants  éprouvent 
une  résistance  inégale  en  passant  des  ressorts  sur  la  roue  de 
laiton,  et  le  galvanomètre  indique  la  série  des  courants  qui  a 
éprouvé  le  moindre  affaiblissement,  ou  qui  ont  la  plus  forte  ten- 
sion. Quelquefois  les  courants  inverses  l’emportent,  mais  apres 
quelques  instants  1 aiguille  du  galvanomètre  passe  de  l'autre 
côté  et  indique  la  prédominance  des  courants  directs.  11  résulte 
de  là,  que  les  deux  courants  successifs  qui  se  manifestent  dan- 
un  circuit  induit  du  second  ordre,  sont  égaux  réellement  ainsi 
que  l’expérience  le  montre  quand  le  circuit  est  parfaitement 
uniforme;  mais  que,  dès  qu’il  ne  l’est  plus  complètement, le 
courant  direct  prédomine,  pouvant  mieux  traverser  un  circuit 
non  uniforme,  que  ne  le  peut  le  courant  inverse.  Or,  c’est  ce 
qui  arrive  avec  les  effets  physiologiques,  calorifiques  et  clû- 
miques,  et  même  avec  le  galvanomètre,  mais  dans  le  cas  seule- 
ment où  la  roue  dentée  est  dans  le  circuit. 

Quant  aux  courants  des  ordres  supérieurs,  il  est  très-pro- 
bable, par  analogie,  qu’ils  consistent,  le  troisième  en  deux  cou- 
rants contraires  correspondants  à un  des  courants  du  second  or- 
dre, le  quatrième  en  quatre  courants  correspondants  aux  deux 
du  troisième  ordre  et  ainsi  de  suite,  puisque  chaque  courant  doit 
toujours  en  induire  deux  de  sens  opposés  dans  un  conducteur 
voisin.  Tous  ces  courants  ont  une  durée  très-courte,  ceux  da 
même  ordre  doivent  être  égaux  entre  eux,  mais  différer  comm- 
ceux  du  second  par  leur  facilité  à être  transmis  dans  un  circuit 
non  parfaitement  continu.  F.n  effet,  si  l’on  place  un  galvano- 
mètre dans  un  circuit  continu  du  troisième  ordre,  et  qu'on  t» 
fasse  agir  sur  la  spirale  que  des  courants  secondaires  directs, 
en  mettant  la  roue  dentée  dans  le  circuit  secondaire,  on  a une 
série  de  courants  tertiaires  — . +;  — — (-  ; . . l'ai- 
guille du  galvanomètre  indique  l’égalité  de  ces  courants  oppo- 
sés en  se  plaçant  indifféremment  à droite  ou  à gauche  du  zéro 
ou  au  zéro  même.  11  en  est  de  même,  lorsqu'on  agit  avec  les 
courants  secondaires  inverses.  Mais  si  l’on  met  la  roue  dentée 
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dans  le  circuit  tertiaire,  le  galvanomètre  n'accuse  que  la  pré- 
sence d’un  seul  courant  au  lieu  d’indiquer  celle  de  deux  cou- 
rants contraires  comme  dans  le  cas  précédent.  Lorsqu'on  re- 
cueille, par  exemple,  les  courants  tertiaires  développés  par  la 
rupture  du  circuit  primaire,  l’aiguille  indique  la  série  des  cou- 
rants   ...,1a  série  des  courants  -f-  + -f- . . étant  plus 

affaiblie  que  l’autre  en  passant  du  ressort  sur  la  roue.  C’est 
1 inverse  quand  on  recueille  les  tertiaires  développés  par  l'éta- 
blissement du  circuit  primaire. 

Lorsqu'on  recueille  une  seule  série  de  courants  tertiaires, 
on  remarque  encore  qu’une  spirale  fermée  ou  une  plaque  mé- 
tallique voisine  influent  notablement  sur  les  déviations  de 
l’aiguille  et  les  rendent  moins  considérables,  lors  même  que 
les  deux  spirales  tertiaires  sont  l’une  et  l'autre  complètement 
fermées.  L’explication  de  ces  réactions  se  rattache  d'ailleurs 
aux  mêmes  principes  que  celle  des  réactions  analogues  de  deux 
spirales  secondaires. 

On  obtient  des  résultats  semblables,  mais  plus  variables; 
quanti  on  recueille  au  galvanomètre  les  courants  quaternaires, 
ou  quand  on  fait  réagir  deux  spirales  quaternaires  l’une  sur 
l aulrc.  Ou  comprend,  du  reste,  pourquoi  les  expériences  sur 
ces  courants  ne  présentent  pas  une  constance  rigoureuse,  si 
l’on  se  rappelle  que  chaque  courant  quaternaire  correspondant 
à la  rupture  du  circuit  principal,  par  exemple,  doit  consister 

en  quatre  courants 1 j-  alternativement  contraires  et  de 

tensions  alternativement  variables. 

En  résumé,  un  courant  primaire  développe  deux  courants 
induits  secondaires  de  sens  contraire,  l'un  à son  établissement, 
l'autre  à sa  rupture  ; ces  deux  courants  peuvent  être  séparés 
par  un  intervalle  de  temps  quelconque  ; ils  sont  égaux,  mais 
u'onl  pas  la  même  tension,  c’est-à-dire  la  même  facilité  à tra- 
verser des  conducteurs  imparfaits  ou  discontinus.  Chaque  cou- 
rant secondaire  peut  déterminer  deux  courants  tertiaires  oppo- 
sés , mais  séparés  par  un  intervalle  de  temps  d'une  durée 
inappréciable , vu  que  le  courant  secondaire  est  lui-même 
instantané.  Ces  deux  courants  tertiaires  sont  égaux,  mais  n’ont 
pas  non  plus  la  même  tension.  Chaque  eourunt  tertiaire  doit 


Digitized  by  Google 


406  MAGNÉTISME  ET  ÉLECTRO-DYNAMIQUE, 

déterminer  également  deux  courants  quaternaires  égaux,  mai? 
aussi  de  tensions  différentes  ; à chaque  courant  secondaire, 
c’est-à-dire  à la  rupture  ou  à l'établissement  du  courant  pri- 
maire correspondent  donc  quatre  courants  quaternaires  pro- 
duits par  les  deux  tertiaires.  Si  tous  ces  courants  induits  qui 
sont  séparés  par  des  intervalles  de  temps  infiniment  courts, 
avaient  la  même  tension  aussi  bien  qu'ils  sont  égaux,  ou  bien 
s’ils  n’avaient  à parcourir  que  des  circuits  parfaitement  unifor- 
mes, ils  se  neutraliseraient  mutuellement,  et  aucun  effet  ne  se 
manifesterait.  Mais  il  n’en  est  pas  ainsi,  et  c'est  pourquoi  il  v a 
production  d’effets  tenant  à la  supériorité  de  tension  des  cou- 
rants dirigés  dans  un  sens  sur  ceux  dirigés  dans  l'autre. 

Telle  est  l’explication  la  plus  plausible  qu’on  puisse  donner 
des  courants  des  divers  ordres  ; nous  verrons  qu’elle  se  trouve 
confirmée  par  l’étude  des  phénomènes  d'induction  produits,  non 
plus  par  les  courants,  mais  par  les  décharges  électriques  qui, 
à cause  de  leur  instantanéité,  ont  beaucoup  plus  d'analogie 
avec  les  courants  induits  que  ceux-ci  n’en  ont  avec  les  courants 
ordinaires. 

§ O.  Induction  produite  par  le*  décharge*  électrique» 

On  n'avait  d’abord  obtenu  l’induction  électro-dynamique 
qu'en  se  servant  de  courants  électriques.  Mais  en  voyant  que 
des  courants  instantanés  pouvaient  eux-mêmes  en  produire  des 
induits,  Henry  imagina  que  des  décharges  électriques,  telle* 
que  celles  d une  bouteille  de  Leyde,  pourraient  aussi  en  déve- 
lopper. 11  réussit  en  effet,  mais  en  prenant  beaucoup  de  précau- 
tions pour  isoler  les  fils  des  spirales  les  uns  des  autres  au 
moyen  de  la  soie  et  de  la  gomme  laque,  et  en  séparant  par  du 
verre  la  spirale  induite  de  la  spirale  inductrice.  Du  reste,  ea 
opérant  avec  des  spirales  disposées  comme  dans  les  expérience* 
faites  avec  les  courants  voltaïques,  il  obtint  des  courants  induits 
de  différents  ordres,  et  ayant  la  même  direction  les  uns  à l’égard 
des  autres  que  celle  qu’ils  ont  quand  c'est  le  courant  de  la  pile 
qui  produit  l’induction  primitive.  Il  se  passe  dans  le  cas  de  l'in- 
duction opérée  par  les  décharges  un  fait  que  nous  avons  déjà 
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signalé  dans  l'indurtion  opérée  par  les  roulants  induits:  c’est 
l'influence  qu'exerce  une  plaque  conductrice  ou  une  spirale 
fermée,  interposée  entre  la  spirale  inductrice  et  la  spirale  in- 
duite. Le  courant  induit  dans  cette  plaque  ou  dans  cette  spi- 
rale, étant  du  deuxième  ordre  , développe  dans  la  spirale  sou- 
mise à l’induction  un  courant  induit  du  troisième  ordre,  par 
conséquent  contraire  à celui  qu’y  détermine  l’action  directe  du 
courant  inducteur  ; il  en  résulte  donc  pour  ce  dernier,  ou  son 
annulation,  ou  du  moins  un  grand  affaiblissement.  Cette  ob- 
servation importante  explique  pourquoi  M.  Savary  modifiait  ou 
même  quelquefois  annulait  complètement  la  puissance  aiman- 
tante des  décharges,  en  plaçant  les  aiguilles  sur  lesquelles  elles 
s'exerçait  dans  des  enveloppes,  ou  dans  le  voisinage  de  plaques 
métalliques  qui  devenaient  le  siège  de  courants  d’induction, 
dont  l'action  tendait  à annihiler,  ou  du  moins  à diminuer 
beaucoup  l’action  directe  de  la  décharge  principale.  M.  Abria, 
en  se  servant  de  courants,  au  lien  de  décharges,  pour  opérer 
l’aimantation,  avait  trouvé  par  contre  que  l’influence  des  enve- 
loppes métalliques  était  tout  à fait  nulle;  observation  assez 
d’accord  avec  celle  de  Henry,  qui  a remarqué  que,  lorsqu'on 
emploie  les  courants  pour  produire  l’induction  au  lieu  de  dé- 
charges, les  enveloppes  sont  sans  influence,  à moins  qu’il  ne 
s’agisse  de  l’induction  opérée  par  des  courants  induits  eux- 
mêmes,  qui  se  comportent  alors  comme  les  décharges,  ainsi 
que  m us  l’avons  vu  plus  haut  ; mais  ce  n’est  pas  avec  ce  genre 
de  courants,  mais  bien  avec  des  courants  voltaïques  ordinaires 
qu’opérait  M.  Ahria. 

Mais,  sans  nous  arrêter  à ce?  détails,  nous  devons  aborder 
d’une  manière  plus  directe  l’étude  des  phénomènes  qui  ont  lieu 
dans  l’induction  opérée  par  les  décharges  électriques.  La  ques- 
tion qui  se  présente  est  la  même  que  celle  que  nous  avons  déjà 
abordée  en  nous  occupant  de  l’induction  opérée  parles  courants 
électriques;  c'est  de  savoir  qu’elle  est  la  nature  du  mouvement 
électrique  qui  constitue  la  décharge  induite.  Est-ce  un  mouve- 
ment unique  analogue  à celui  qui  constitue  la  décharge  induc- 
trice elle-même?  Est-ce  plutrtt  la  succession  de  deux  décharges 
induites  de  directions  opposées,  l’une  ayant  lieu  quand  la  dé- 
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charge  inductrice  commence  et  l’autre  quand  elle  cesse,  et  ré- 
parées par  conséquent  par  un  intervalle  d'une  durée  inappré- 
ciable? 11  est  clair  que  dans  cette  supposition  que  non?  avens 
déjà  énoncée  pour  expliquer  les  courants  induits  de  différent? 
ordres,  il  faut,  pour  que  l'effet  ne  soit  pas  nul,  que  les  deut 
décharges  induites  ne  soient  pas  de  même  inleusité,  car  sans 
cela  elles  se  neutraliseraient.  La  solution  de  celte  question 
n’est  pas  facile  et  nous  allons  l’étudier  en  parcourant  rapide- 
ment les  travaux  des  différents  physiciens  sur  ce  sujet. 

M.  Aimé  avait,  l’un  des  premiers,  aperçu  l'existence  de  U 
décharge  induite  en  fixant  sur  les  deux  faces  d’une  lame  de 
verre  plusieurs  bandes  d’étain  de  maniéré  à former  deux  cir- 
cuits métalliques  parallèles  et  discontinus.  Au  moment  où  il 
faisait  passer  à travers  l’un  des  circuits  la  décharge  d’une  bou- 
teille de  Leyde,  il  partait  des  étincelles  dans  toutes  les  solution- 
de  continuité  du  deuxième  circuit.  M.  Henry,  en  opérant  éga- 
lement avec  deux  bandes  d'étain  parallèles,  avait  vu  au  moyen 
de  l’aimantation  des  aiguilles  d’acier,  la  décharge  induite 
changer  de  sens,  effet  qu'il  avait  d’abord  attribué  aux  différen- 
ces de  distance  entre  le  circuit  inducteur  et  le  circuit  induit, 
mais  qu’il  chercha  à expliquer  plus  tard  en  admettant  qu'une 
décharge  électrique  détermine  plusieurs  décharges  induites  en 
sens  contraire  dont  les  différences  d'intensité  varient  avec  l'in- 
tensité absolue  de  la  décharge  inductrice.  Il  observa  à cette  oc- 
casion un  fait  remarquable,  c'est  qu'une  simple  étincelle  de 
trois  centimètres  de  longueur  provenant  du  conducteur  princi- 
pal d’une  machine  et  reçue  à l'extrémité  d'un  circuit  métalli- 
que placé  dans  une  chambre,  peut  produire  une  induction  as- 
sez forte  pour  aimanter  des  aiguilles  placées  près  d'un  circuit 
parallèle  au  premier,  logé  dans  une  cave  à trente  pieds  de  dis- 
tance. Toutefois  ni  l’un  ni  l’autre  des  deux  physiciens  queuou? 
venons  de  nommer  n'avait  résolu  la  question  que  nous  avons 
posée. 

M.  Marianini  avait  cherché  il  la  résoudre  au  moyen  de  l'ai- 
mantation du  fer  doux,  substituée  à l’aimantation  des  aiguilles 
d’acier.  Voici  l’appareil  dont  il  se  servait  . Une  aiguille  à coudre, 
faiblement  aimantée,  est  suspendue  à un  fils  de  soie  Ires-fin,  «h 
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manière  à demeurer  horizontale.  Au-dessous,  et  sur  un  plateau 
horizontal  en  bois,  est  fixé  un  petit  cylindre  de  fer  plus  long 
que  l'aiguille  de  deux  centimètres  environ,  et  entouré,  dans 
toute  sa  longueur,  d’une  hélice  de  fil  de  cuivre  recouvert  de 
soie.  Ce  cylindre  est  disposé  perpendiculairement  à l’aiguille, 
quand  celle-ci  est  en  équilibre.  D’après  cette  disposition  il  est 
é\ aient  que,  si  par  une  cause  quelconque,  et  en  particulier  par 
un  couraDl  qui  circule  à travers  le  fil,  le  cylindre  acquiert  des 
polarités  magnétiques,  l'aiguille,  sollicitée  par  des  forces  dans 
le  même  sens,  sera  déviée  plus  ou  moins  de  sa  position  normale, 
suivant  l'énergie  de  la  cause  agissante.  Plusieurs  essais  ayant 
prouvé  à M.  Marianini  que  son  instrument  pouvait  également 
servira  rendre  sensibles  les  courants  électro-magnétiques  et  les 
courants  produits  par  l’électricité  ordinaire,  il  l’avait  appelé 
rièltd ome.tr e.  Après  une  étude  détaillée  de  l’induction  opérée 
au  moyen  des  décharges  électriques,  qu'il  avait  nommée  induc- 
tion leydo-électrique,  M.  Marianini  était  arrivé  à plusieurs  ré- 
sultats dont  quelques-uns,  tels  que  ceux  qui  sont  relatifs  à l'in- 
duction de  ditréreqts  ordres,  avaient  déjà  été  obtenus  par  Ilenrv, 
et  dont  d'autres  lui  appartiennent  exclusivement.  Voici  les  plus 
importants  : 

K n général,  la  décharge  induite  a la  même  direction  que  la 
décharge  inductrice,  toutes  les  fois  que  la  bouteille  de  Leyde  a 
une  capacité  passablement  grande  et  qu  elle  est  bien  chargée  ; 
mais  si  la  tension  de  la  charge  diminue,  les  dimensions  de  la 
Iwuteille  restant  les  mêmes,  ou,  si  les  dimensions  augmen- 
tent, la  leusion  ne  changeant  pas,  alors  la  décharge  induite  a 
une  direction  opposée  à celle  de  la  décharge  inductrice.  On  peut 
encore,  avec  une  même  bouteille  de  Leyde,  produire  le  même 
changement  que  déterminent  la  diminution  des  dimensions  de 
la  bouteille  ou  celle  de  sa  charge,  en  altérant  la  faculté  conduc- 
trice du  circuit  inducteur;  altération  qu’on  produit,  soit  en 
allongeant  beaucoup  le  fil  métallique  qui  forme  ce  circuit,  soit 
eu  y interposant  des  conducteurs  liquides.  Le  savant  italien 
cherche  à expliquer  ses  résultats  en  distinguant  le  courant  in- 
duit qui  provient  de  l'invasion  de  la  décharge  de  la  bouteille 
de  celui  qui  provient  de  la  cessation  de  cette  décharge,  et  en 
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admettant  que  l'induction  délinitive  est  toujours  le  résultat  de 
la  différence  entre  l’effet  que  produirait  l'invasion  seule  et  celui 
que  produirait  la  cessation  seule  du  courant  . Mais  pourquoi  les 
dimensions  de  la  bouteille,  son  degré  de  tension,  le  degré  plus 
ou  moins  grand  de  conductibilité  du  circuit  inducteur,  déter- 
minent-elles une  rapidité  plus  grande  pour  l'invasion  ou  pour 
la  cessation?  En  d’autres  termes,  pourquoi  ces  circonstances 
font-elles  que  l’induction  opérée  par  la  décharge  qui  commence 
l’emporte  sur  celle  qu’opère  la  décharge  qui  finit?  C'est  là  le 
point  important  qui  ne  nous  parait  pas  encore  suffisamment 
éclairci  par  les  recherches  de  M.  Marianini.  Nous  voyons  seule- 
ment que  les  causes  qui  tendent  à diminuer  la  rapidité  de  i* 
décharge  tendent  à rendre  prédominante  l’induction  inverse 
qui  a lieu  au  moment  de  sa  cessation. 

M.  Matteucci,  après  avoir  d’abord  employé  l’aimantation  des 
aiguilles  d’acier  comme  Henry,  avait  fait  ensuite  usage  du  gal- 
vanomètre,  et  il  avait  trouvé,  contrairement  à ce  qu’il  avait 
d’abord  cru,  que  la  distance  entre  le  circuit  inducteur  et  le 
circuit  induit  n'influe  nullement  sur  le  sens  de  l’induction, 
mais  uniquement  sur  son  intensité.  11  avait  vu  que  cette  in- 
tensité dépend,  non-seulement  de  la  distance,  mais  de  la  charge 
de  la  batterie,  et  que  le  sens  de  la  décharge  d'induction  est  tou- 
jours le  même  que  celui  de  la  décharge  inductrice,  si  du  moins 
le  circuit  induit  est  continu,  car,  s'il  est  interrompu,  et  qu'il 
parte  une  étincelle  au  lieu  où  est  la  rupture,  la  décharge  induite 
est  alors  inverse  de  l'inductrice.  M.  Matteucci  a également  dis- 
posé plusieurs  spirales  à la  suite  les  unes  des  autres  pour  avoir 
des  courants  d’induction  de  différents  ordres.  11  a constamment 
trouvé  que,  lorsque  la  décharge  induite  devient  inductrice,  U 
décharge  qu’elle  produit  est  inverse  de  la  sienne  propre.  Mae 
les  choses  changent  également  s'il  y a production  d étinceik 
dans  l'un  ou  l’autre  des  circuits.  Pour  bien  déterminer,  dan4 
ce  cas,  le  sens  de  la  décharge  que  le  galvanomètre  indique 
mal,  étant  lui-même  peu  influencé,  M.  Matteucci  a employé  un 
procédé  fondé  sur  l’expérience  du  perce-carte,  dans  laquelle  h 
trou  que  fait  l’étincelle  dans  un  morceau  de  papier  ou  dan4 
une  carte  est  toujours  près  de  la  pointe  par  laquelle  arrive  l'elec- 
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Incité  négative;  il  faut  que  les  Jeux  pointes  métalliques  soient 
nécessairement  d’un  cAté  différent  du  papier  et  à une  certaine 
distance  l'une  de  l’autre,  laquelle  était  de  deux  millimètres  dans 
les  expériences  dont  il  s’agit.  Au  moyen  de  ce  procédé  combiné 
avec  l’emploi  du  galvanomètre,  M.  Matteucci  a trouvé  que  l’in- 
duction par  la  décharge  de  la  bouteille  est  soumise  à la  loi  sui- 
vante, savoir  : que,  lorsque  le  circuit  inducteur  et  le  circuit 
induit  sont  tous  les  deux  fermés,  la  décharge  induite  est  dirigée 
en  sens  contraire  de  l’inductrice,  qu'il  en  est  encore  de  même 
s’ils  sont  tous  les  deux  ouverts  de  manière  qu’il  y ait  une  étin- 
celle. Mais  si  l’un  des  deux  circuits,  n’importe  lequel,  l’induc- 
teur ou  l'induit,  est  fermé,  et  l'autre  ouvert,  de  manière  qu'il 
y ait  une  étincelle,  la  décharge  induite  est  constamment  dirigéé 
dans  le  même  sens  que  l’inductrice.  Le  sens  des  décharges  ou 
des  eourauts  instantanés  est  indiqué  quand  le  circuit  est  ouvert 
par  la  position  du  trou  que  fait  l’étincelle  dans  le  papier,  et 
quand  il  est  fermé,  par  le  mouvement  de  l’aiguille  du  galvano- 
mètre. 

M.  Riess  s’est  servi  du  condensateur  pour  déterminer  la  di- 
rection de  la  décharge  induite,  en  faisant  communiquer  les 
extrémités  du  conducteur  dans  lequel  s’opérait  l’induction, 
l une  avec  le  plateau  supérieur,  l’autre  avec  le  plateau  inférieur. 
Mais,  pour  bien  connaître  le  mode  de  propagation  de  la  dé- 
charge induite,  M.  Riess  avait  remplacé  le  condensateur  par  un 
disque  de  métal  recouvert  d'une  couche  mince  de  résine  sur  ses 
deux  faces;  les  deux  extrémités  du  fil  induit  aboutissaient  à 
deux  pointes  métalliques,  entre  lesquelles  était  placé  le  disque 
sur  les  faces  duquel  les  deux  électricités  se  répandaient.  On  pro- 
jetait ensuite  successivement  sur  chaque  face  le  mélange  de 
soufre  et  de  minium  pulvérisés  qui  sert  à produire  les  figures 
de  Lirhtemberg,  et,  après  des  essais  nombreux  et  variés,  on  par- 
venait à reconnaître  un  rapport  bien  constant  entre  la  disposi- 
tion et  la  forme  des  taches  laissées  par  le  soufre  et  le  minium 
et  la  direction  de  la  décharge  induite;  direction  que  le  savant 
allemand  trouva  être  tout  à fait  indépendante  de  l'intensité  de 
la  décharge  inductrice,  de  la  distance  du  fil  induit  au  fil  induc- 
teur, de  la  conductibilité  de  l'un  et  l’autre  circuit.  Après  avoir 
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bien  établi  par  l'arrangement  qu’affectaient  le  mélange  de? 
deux  poudres,  la  constance  de  la  direction,  il  fallait  en  déter- 
miner le  sens;  pour  cela  l’emploi  du  condensateur  devenait  né- 
cessaire, et  on  trouvait  que  ce  sens  était  le  même  que  celui  de  U 
décharge  inductrice.  Toutefois  M.  Ricss  reconnut  ensuite,  par 
de  nouvelles  expériences,  que  sa  conclusion  était  trop  absolue, 
et  que  si  la  disposition  des  taches  indique  bien  que  la  nature 
du  mouvement  électrique,  dont  le  lil  induit  est  le  siège,  demeure 
constamment  la  même,  il  n’arrive  pas  toujours,  quoique  ce  soit 
pourtant  de  beaucoup  le  cas  le  plus  frequent,  que  ce  mouve- 
ment produise  les  mêmes  effets  que  produirait  une  décharge 
unique  dirigée  dans  le  même  sens  que  la  décharge  inductrice. 

Nous  ne  nous  arrêtons  pas  sur  la  méthode  de  M.  kuoekee- 
hauer  , fondée  sur  l'emploi  du  galvanomètre  calorifique, 
c'est-à-dire  sur  le  réchauffement  opéré  par  la  décharge  induite 
dans  le  lil  de  platine  d'un  thermomètre  électrique  à travers 
lequel  on  la  transmet.  M.  Riess  avait  déjà  employé  une  méthod 
analogue,  et  il  en  avait  déduit  le  pouvoir  calorifique  des  <le- 
charges  induites,  et  l’influence  de  diverses  causes  sur  ce  pou- 
voir, sujet  sur  lequel  nous  reviendrons  en  étudiant  dans  U 
quatrième  partie  les  effets  calorifiques  en  général  de  l'élecln- 
cilé.  Mais  cette  méthode,  propre  tout  au  plus  à mesurer  l iulco- 
sité  de  l’induction,  ne  pouvait  fournir  de  données  sur  sa  direc- 
tion, quoique  M.  Knockenhauer  eût  cru  pouvoir,  comme  nous 
le  verrons  dans  l’instant,  en  déduire  que  la  décharge  induite  a 
une  direction  constamment  inverse  de  celle  de  la  décharge 
inductrice. 

11  résulte  de  l’exposition  rapide  que  nous  venous  de  faire, 
que,  ni  l’aimantation  de  l'acier,  ni  l’aimantation  du  fer  doux, 
ni  l’emploi  du  galvanomètre,  ni  même  celui  du  condensateur 
ne  peuvent  être  regardés  comme  des  méthodes  parfaitemeui 
sûres  pour  déterminer  la  direction  de  la  décharge  induite.  En 
effet,  l’aimantation,  même  celle  du  fer  doux,  ainsi  que  l’a 
remarqué  M.  Marianini,  dépend,  non-seulement  du  sens,  mai- 
aussi  de  l’intensité  de  la  décharge  aimantante;  le  galvanomètre 
est  d'un  emploi  difficile  pour  l'appréciation  de  courants  in- 
stantanés tels  que  ceux  dont  il  s’agit;  et  nous  venons  de  voir 


Digitized  by  Google 


INDUCTION  ÉLECTRO-DYNAMIQUE.  413 

que  Riess  n'avait  pas  trouvé  les  indications  du  condensateur 
toujours  irréprochables.  Le  perce-carte,  dont  fait  usage  M.  Mat- 
teucci,  ne  peut  servir  que  dans  le  cas  particulier  où  la  décharge 
induite  donne  une  étincelle,  et  encore  ne  donne-t-il  que  la  direc- 
tion de  la  première  décharge  induite,  et  les  effets  calorifiques 
sont  impuissants  à donner  la  direction  d’un  courant.  Toutefois, 
les  résultats  obtenus  au  moyen  de  ces  méthodes  plus  ou  moins 
imparfaites  présentent  un  véritable  intérêt  scientifique,  car  ce 
sont  des  faits  bien  observés  qui  peuvent  mettre  les  physi- 
ciens sur  la  voie  la  plus  propre  à conduire  à la  solution  de  la 
question. 

Cette  voie  nous  parait  être  celle  qu’a  suivie  un  savant  phy- 
sicien français,  M.  Yerdet.  Sa  méthode  repose  sur  le  phénomène 
connu  sous  le  nom  de  polarisation  des  électrodes.  Il  est  bien 
constaté  par  les  expériences  de  Wollaston  et  de  Faraday  qu’une 
décharge  électrique  d’une  faible  tension  peut  produire  des  dé- 
compositions chimiques;  mais  d’autres  recherches  ont  fait  voir, 
en  outre,  qu’une  semblable  décharge,  transmise  à travers  un 
liquide  décomposable,  au  moyen  de  deux  fils  ou  lames  d’or  ou 
de  platine,  les  rend  capables  de  produire  ensuite  eux-mêmes  un 
courant  électrique  sensible  au  galvanomètre.  Ce  phénomène, 
qui  a lieu  également  quand  c’est  un  courant  au  lieu  d’une  dé- 
charge, qui  a produit  la  décomposition  chimique,  se  nomme, 
polarisation  des  électrodes.  Le  sens  de  ce  courant,  que  nous 
appellerons  secondaire,  varie  avec  le  sens  de  la  décharge  comme 
avec  celui  du  courant;  le  fil  par  lequel  a pénétré  l'électricité 
positive,  appelé  pour  cela  l’électrode  positif,  se  conduit  comme 
le  métal  négatif  du  nouveau  couple,  et  celui  par  lequel  a pénétré 
l’électricité  négative,  c'est-à-dire  l’électrode  négatif,  se  conduit 
comme  le  métal  positif.  Le  courant  que  produit  ce  couple,  ainsi 
formé  de  ces  deux  métaux  semblables,  mais  qui  ont  servi  à 
transmettre  la  décharge,  est  d’autant  p'us  fort  que  la  décharge 
elle-même  a été  plus  considérable  ; mais  lorsqu'il  s’agit  de  cou- 
rants très-énergiques,  ce  n’est  pas  seulement  la  déviation  plus 
ou  moins  grande  qu’ils  impriment  à l’aiguille  d'un  galvano- 
mètre, mais  la  durée  de  cette  déviation  qui  varie  avec  l'intensité 
de  la  décharge  primitive.  Toutefois,  pour  les  courants  tels  que 
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ceux  ilout  il  s'agit  ici,  on  peut  se  contenter  d’observer  les  dévia- 
tions galvanoinétriques,  et  de  déduire  de  leur  sens  et  de  leur 
amplitude  la  direction  et  l’intensité  du  courant  secondaire,  et 
par  conséquent  de  la  décharge  qui  a produit  ce  courant,  en  »e 
rappelant  que  le  sens  du  courant  secondaire  et  celui  de  la  dé- 
charge sont  toujours  inverses  et  que  leurs  intensités  sont  pro- 
portionnelles l’une  à l’autre. 

M.  Yerdet  s’est  servi,  dans  ses  expériences,  de  spirales  plates, 
dont  les  fils  étaient  isolés  avec  beaucoup  de  soin  par  la  soie  et 
une  couche  de  vernis  à la  gomme  laque.  La  spirale  destinée  à 
recevoir  la  décharge  inductrice  était  faite  d’uu  iil  de  cuivre  «le 
de  1 millimètre  et  demi  de  diamètre,  et  de  28  mètres  de  lon- 
gueur formant  24  spires.  Les  spirales  destinées  à recevoir  le 
courant  induit,  au  nombre  de  trois,  étaient  faites  d’un  til  d’uu 
demi  millimètre  de  diamètre  et  de  48  mètres  de  longueur,  for- 
mant 95  spires.  Toutes  les  spirales  avaient  environ  25  centimè- 
tres de  diamètre.  La  batterie  se  composait  de  9 jarres,  de  27  cen- 
timètres de  hauteur  sur  15  de  diamètre  chacune.  Ou  chargeait 
la  batterie  jusqu’à  ce  qu’une  étincelle  partit  entre  deux  houles, 
dont  la  distance,  mesurée  par  une  vis  de  rappel,  à 1 vingtième 
de  millimètre  près,  servait  de  mesure  à l’intensité  de  la  dé- 
chargé. 

Les  expériences  de  M.  Verdet  l’ont  conduit  à reconnaître  que, 
quand  le  circuit  induit  est  entièrement  continu,  ou  n’oblieul 
des  traces  de  polarisation  que  par  des  décharges  excessivement 
fortes;  les  déviations  galvanométriques  ne  sont  que  de  2 à 3*, 
et  indiquent  que  la  décharge  induite  a le  même  sens  que  l’ui- 
duclrice.  Si,  au  contraire,  le  circuit  induit  est  interrompu  quel- 
que part,  de  manière  qu’il  y ait  étincelle,  le  courant  de  polari- 
sation devient  très-sensible,  mais  les  phénomènes  paraissent 
d’abord  très-irréguliers.  Cependant  ou  reconnaît  aisément  que 
la  graudeur  de  l’intervalle,  traversé  par  l’étincelle  d’induction, 
exerce  une  grande  inlluence  sur  le  sens  cl  l’intensité  du  courant 
induit,  l'our  apprécier  cette  influence,  M.  Yerdet  faisait  partir 
les  étincelles  d’induction  entre  l'extrémité  inférieure  d une  vis 
micrométrique  terminée  en  pointe  et  la  surface  d'une  petite 
masse  de  mercure  isolée  dans  une  capsule  de  verre.  11  a reconnu 
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que  lorsque  la  direction  du  courant  induit  est  telle  que  ce  soit 
par  la  pointe  que  sorte  l’électricité  positive,  et  par  conséquent 
ipie  ce  soit  au  mercure  qu’arrive  la  négative,  le  sens  de  ce  cou- 
rant ne  change  pas  quelle  que  soit  la  distance  de  la  pointe  au 
mercure,  et  son  intensité  croit  rapidement  avec  cette  distance, 
bu  reste,  dans  ce  cas,  la  direction  de  la  décharge  induite  est 
semblable  à celle  de  la  décharge  inductrice.  Lorsque  c’est  la 
pointe  qui  est  le  pôle  négatif,  et  le  mercure  le  pôle  positif,  le 
courant  induit  varie  irrégulièrement  de  sens  et  d’intensité;  mais 
à partir  d’une  certaine  distance  entre  la  pointe  et  le  mercure, 
la  direction  de  la  décharge  induite  devient  constante  et  toujours 
identique  à celle  de  la  décharge  inductrice. 

Ces  résultats  s'expliquent  très-bien  si  on  a soin  de  ne  pas 
perdre  de  vue  qu’il  y a toujours  deux  décharges  induites,  l’une 
mrerse,  l’autre  directe,  et  que,  si  elles  sont  parfaitement  égales, 
on  ne  doit  obtenir  aucun  effet;  c'est  ce  qui  a lieu,  ou  à peu 
près,  quand  le  circuit  induit  est  entièrement  continu.  Mais,  si, 
par  une  circonstance  quelconque,  l’une  des  décharges  devient 
plus  faible  que  l'autre,  on  obtient  alors  un  effet  d’autant  plus 
considérable  que  la  différence  est  plus  grande,  lors  même  que 
finduclion  totale  est  beaucoup  moindre.  C’est  ce  qui  arrive  si  le 
circuit  induit  présente  une  solution  de  continuité.  Pourquoi 
celte  solution  de  continuité  favorise-t-elle  la  décharge  directe, 
de  préférence  à l’inverse,  surtout  si  l’appareil  est  disposé  de 
façon  que  ce  soit  l’électricité  positive  de  la  directe  qui  sorte  par 
la  pointe?  11  est  probable  que  cela  tient  à la  propriété  que  pos- 
sédé l'électricité  positive  de  sortir  plus  facilement  que  la  néga- 
tive par  les  pointes;  propriété  dont  nous  verrons  encore  plu- 
sieurs exemples  dans  la  quatrième  partie.  Il  est  vrai  que,  lorsque 
c'est  l'électricité  positive  de  la  décharge  inverse  qui  doit  sortir 
par  la  pointe,  celle-ci  ne  l'emporte  pas  toujours  quoiqu’elle 
l emporte  quelquefois  sur  la  directe.  J’estime  que  cette  anomalie 
tient  à une  autre  propriété  que  nous  étudierons  également  en 
nous  occupant  de  la  propagation  de  l'électricité,  savoir,  qu'un 
courant  ou  une  décharge  passent  plus  facilement  entre  deux 
électrodes,  immédiatement  après  que  ces  électrodes  ont  transmis 
uuc  décharge  ou  un  courant  inverse  de  celui  qui  va  passer.  Or, 
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la  décharge  induite  directe  est  toujours  précédée  par  la  décharge 
inverse;  elle  doit  donc  être,  en  général,  transmise  plus  facile- 
ment, c'est-à-dire  en  plus  grande  proportion,  et  par  conséquent 
l’emporter  en  intensité  sur  l’autre.  Quand  les  deux  circon- 
stances favorables  sont  réunies,  elle  l'emporte  toujours;  quand 
la  seconde  seule  existe,  elle  l’emporte  ou  ne  l’emporte  pas, 
suivant  la  prépondérance  relative  des  deux  causes  influençantes. 

M.  Verdet,  en  étudiant  les  décharges  induites  produites  par 
des  décharges  induites  elles-mêmes  est  parvenu  à des  résultat 
semblables.  Le  sens  de  la  polarisation  des  électrodes  est  cons- 
tant; il  indique  toujours  la  supériorité  des  décharges  induite- 
directes,  mais  elles  ne  deviennent  sensibles  qu'aulant  que  le 
nouveau  circuit  induit  est  interrompu;  s’il  est  continu,  il  n’y  a 
pas  de  trace  de  polarisation.  F.n  efl’et,  dans  ce  cas,  tous  les  cou- 
rants induits  qui  sont  ici  au  nombre  de  quatre,  puisqu’ils  sout 
dus  à l'action  inductrice  de  deux  décharges  induites  elles-mt- 
mes,  sont  égaux,  et  comme  ils  sont  inverses  ils  se  détruisent 
mutuellement.  Mais  s’il  y a solution  de  continuité,  celle-ci  fai- 
sant prédominer  le  courant  direct,  il  y a alors  un  effet. 

On  voit  que  nous  arrivons,  en  ce  qui  concerne  les  décharges, 
à des  conclusions  assez  semblables  à celles  auxquelles  était  jwr- 
venu  M.  Abria  en  étudiant  l’induction  opérée  par  les  couracL- 
voltalques,  à savoir  que  le  sens  de  l'induction  produite,  seul 
par  des  courants  instantanés  tels  que  les  courants  induits  des 
ordres  supérieurs,  soit  par  de  simples  décharges  électrique?, 
dépend  toujours  de  la  supériorité  relative  des  courants  ou  do 
décharges  induites,  les  unes  inverses,  les  autres  directes,  o- 
qui  conduit  à reconnaître  que,  dans  ce  cas  là,  l’effet  observ 
n’est  pas  un  effet  absolu,  mais  une  différence  entre  ï,  4,  ou  un 
plus  grand  nombre  de  courants  induits  à peu  près  simultané? 

M.  Knockenhauer,  au  contraire,  était  arrivé  par  une  rat- 
thode  différente  de  celle  de  M.  Verdet  à des  conclusions  com- 
plètement opposées.  La  méthode  employée  par  ce  physicien 
consistait  à faire  passer  simultanément  la  décharge  inductrice 
et  la  décharge  induite  à travers  le  fil  de  platine  d’un  thermomè- 
tre électrique,  en  disposant  les  communications  dans  deux  ex- 
périences successives,  de  façon  que  l’une  des  décharges  dut 
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traverser  le  fil  de  platine  alternativement  dans  les  deux  sens 
opposés,  le  sens  de  l'autre  demeurant  constant.  L'élévation  de 
la  température  indiquée  par  le  thermomètre  n’était  pas  la  même 
dans  les  deux  circonstances,  et  si  l’on  admet  que  la  plus  grande 
élévation  corresponde  au  cas  où  les  deux  décharges  passent 
dans  le  même  sens  à travers  le  thermomètre,  la  plus  petite  au 
cas  où  elles  passent  en  sens  contraire,  les  expériences  assigne- 
raient à la  décharge  induite,  contrairement  aux  résultats  de 
M.  Verdet,  une  direction  contraire  à celle  de  la  décharge  induc- 
trice. Pour  que  cette  conclusion  fût  exacte,  il  aurait  fallu  que  l’ex- 
périence eût  démontré  l’exactitude  du  principe  sur  lequel  elle 
repose,  car  rien  ne  prouve  à priori  que  deux  courants  égaux 
qui  circulent  dans  un  même  fil  en  sens  contraire  produisent  un 
effet  calorifique  nul.  Il  y a plus,  M.  Matteucci,  en  combinant  le 
courant  d'une  pile  avec  la  décharge  d’une  bouteille  de  Leyde,  a 
montré,  au  contraire,  que  les  effets  calorifiques  de  ces  deux  mo- 
des de  production  de  l'électricité  dynamiques’ ajoutent  toujours, 
quel  que  soit  le  sens  relatif  du  courant  et  de  la  décharge. 

Les  recherches  de  M.  Knockeuhaner,  fort  remarquables  du 
reste  par  le  nombre  et  la  précision  des  expériences,  l’avaient 
conduit  à considérer  les  phénomènes  d’induction  électro-dyna- 
mique ; comme  de  simples  effets  d’influence  dus  à l’électricité 
sialique,  mais  quand  on  étudie  de  près  le  sujet,  il  est  impossi- 
ble de  confondre  ces  deux  ordres  de  faits.  L’électricité  libre  de 
la  batterie  ne  peut  pas  être  la  cause  de  la  décharge  induite, 
laquelle  est  due  uniquement  à l’effet  inducteur  de  l’électricité 
en  mouvement;  mais  elle  peut,  il  est  vrai,  donner  naissance  à 
un  autre  mouvement  électrique  qui  ne  dépend  en  aucune  ma- 
nière de  la  direction  de  la  décharge  principale.  Ce  mouvement, 
auquel  on  a donné  le  nom  de  décharge  latérale , est  une  décom- 
position instantanée  de  l’électricité  naturelle  des  conducteurs 
voisins,  en  vertu  de  laquelle  l’électricité  contraire  à l'électricité 
libre  de  la  batterie  est  attirée  vers  le  fil  inducteur  et  l’électri- 
cité semblable  en  est  repoussée.  Un  conducteur  soumis  à l’in- 
duction,  placé  en  conséquence  dans  le  voisinage  du  conducteur 
d’une  décharge,  est  toujours  le  siège  d’une  décharge  latérale  qui 
peut,  en  certains  cas,  simuler  une  véritable  décharge  induite. 
i.  27 
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Ou  a la  preuve  qu'il  n'y  a pas,  malgré  l’apparence,  identité  entre 
ces  deux  décharges  dans  les  étincelles  qu’on  peut  tirer  du  courant 
induit  aussi  bien  quand  il  est  ouvert  que  lorsqu'il  est  fermé, au 
moyen  d'un  conducteur  isolé  qu’on  en  approche  au  moment  où 
a lieu  la  décharge  principale.  On  trouve  ensuite  ce  conducteur 
chargé  d'une  électricité  semblable  à l’électricité  libre  de  la  bat- 
terie, conformément  aux  lois  de  l’induction  de  l'électricité  sta- 
tique. Le  sens  de  la  décharge  induite  n'a  aucune  iulluence  sur 
cette  classe  d'effets  qui  sont,  du  reste,  d'autant  plus  sensibles 
que  la  tension  de  l’électricité  de  la  batterie  est  plus  forte. 

Ces  phénomènes  proviennent  de  ce  que  les  deux  surfaces  de 
la  batterie,  que  le  fil  conducteur  d'une  décharge  fait  commu- 
niquer entre  elles,  sont  presque  toujours  chargées  de  quantités 
d'électricité  très-inégales;  il  en  résulte  qu'au  moment  de  la 
décharge,  il  y a sur  chaque  point  du  iil  conducteur  un  excès 
d’électricité  libre  agissant  par  influence  sur  les  corps  voisins. 
C'est  probablement  à cet  excès  d’électricité  libre  qu’est  due  l'ap- 
parence lumineuse  que  présente,  ainsi  que  M.  Poggendorff  l'a 
observé,  un  fil  métallique  qui  transmet  la  décharge  d’une  bat- 
terie. J1  parait  illuminé  dans  toute  sa  longueur,  et  donne  des 
étincelles  perpendiculairement  à cette  longueur.  Si  le  fil  est  plié 
en  deux  parties  parallèles  très-rapprochées,  c'est  le  côté  exté- 
rieur qui  seul  est  lumineux;  s'il  est  en  hélice,  c’est  également 
l’extérieur  de  l’hélice;  preuve  de  plus  que  le  phénumèue  est  un 
phénomène  d'électricité  statique. 

On  comprend  maintenant  de  quelles  erreurs  la  décharge  peut 
être  la  cause  dans  les  expériences  sur  l’induction,  surtout  quand 
on  se  sert  du  condensateur,  mais  >1.  Verdel  s'est  assuré  qu  elle 
n'a  aucune  influence  sur  la  polarisation  des  électrodes,  et  que, 
par  conséquent,  elle  n'entache  d'aucune  inexactitude  les  ré- 
sultats obtenus  sur  les  courants  induits  par  ce  mode  d'investi- 
gation. En  effet,  le  circuit  induit  étant  ouvert,  l'une  de  ses 
extrémités  a été  mise  en  communication  avec  l’un  des  fils  de 
platine  de  l'appareil  à décomposition,  1 autre  communiquant 
avec  le  sol;  et,  quelque  forte  que  soit  la  charge  de  la  batterie, 
il  n 'y  a pas  de  polarisation  sensible  quand  on  opère  la  décharge, 
quoiqu'il  y ait  une  forte  décharge  latérale.  Celle  décharge 
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latérale,  phénomène  connu  sous  le  nom  de  choc  en  retour , qui 
joue  un  rôle  important  comme  nous  le  verrons,  et  eu  particulier 
ilaDS  la  chute  de  la  foudre,  a été  l’ohjet  de  l’étude  de  plusieurs 
physiciens,  et  en  particulier  de  M.  Riess  qui  l’a  trouvée  intime- 
ment liée  quant  à sa  portée,  c’est-à-dire  à la  distance  à laquelle 
elle  a lieu,  et  en  général  à toutes  les  circonstances  qui  l’accom- 
pagnent, à la  tension  de  l'électricité  dans  la  batterie,  et  à la  vi- 
tesse avec  laquelle  cette  électricité  s’écoule.  M.  Malteucci,  de 
son  côté,  estime  que  bien  des  phénomènes  attribués  à la  dé- 
charge latérale  sont  dus  à une  véritable  induction  qui  s’opère 
dans  les  corps  environnants,  et  il  cite  des  faits  curieux  tendant 
à prouver  que  des  corps  même  isolants  sont  susceptibles 
de  l'éprouver.  11  a trouvé  que  des  lames  de  mica  interposées  entre 
plusieurs  aiguilles  d'acier  successives  diminuent  le  magnétisme 
acquis  par  ces  aiguilles  comparativement  à celui  que  déter- 
mine la  même  décharge  dans  des  aiguilles  parfaitement  sem- 
blables, disposées  de  la  même  manière,  sauf  qu’il  n’y  a pas  de 
mica  entre  elles.  Cet  effet  de  la  présence  du  mica  varie  quant 
à son  intensité  absolue  avec  la  distance  à l’aiguille  du  fil  qui 
conduit  la  décharge.  Quoiqu’il  en  soit,  il  semble  prouver  qu’en 
présence  d’une  décharge  électrique,  il  se  produit  et  se  détruit 
immédiatement  après  dans  le  corps  induit  ambiant,  des  charges 
électriques  qui  se  succèdent  en  sens  contraires  dans  des  inter- 
valles très-rapprochés.  Nous  reviendrons  sur  ce  sujet  quand  nous 
étudierons  d’une  manière  spéciale  le  mode  de  propagation  dans 
différents  milieux  de  l’électricité  dynamique,  soit  instantanée, 
soit  continue.  Pour  le  moment  nous  nous  bornerons  à exposer 
encore  en  peu  de  mots  les  résultats  intéressants  auxquels 
M.  Riess  est  parvenu,  quant  à l'influence  qu’exerce  l’induction 
dans  le  phénomène  du  réchauffement  des  fils  fins  du  métal  tra- 
versés par  une  décharge  électrique.  11  a trouvé  en  effet  que,  si 
l’on  place  parallèlement  et  très-près  de  ce  fil,  un  second  fil 
semblable  dont  les  deux  bouts  sont  mis  en  communication,  le 
courant  induit  dans  ce  second  fil  diminue  eu  général  l’effet 
calorifique  de  la  décharge  directe  sur  le  premier,  diminution 
qui  parait  être  duc  au  ralentissement  quïprouve  la  vitesse  de 
celle  décharge,  et  par  conséquent  son  pouvoir  échauffant  qui 
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dépend  essentiellement  de  la  promptitude  de  l’écoulemem  élec- 
trique. Cette  influence  du  courant  induit  est  modifiée  par  la 
longueur  du  circuit  qu’il  parcourt,  ayant  pour  une  lougueur 
déterminée  un  maximum  qu’elle  ne  peut  dépasser.  En  effet,  U 
prolongation  du  circuit  secondaire  aune  double  conséquence: 
en  premier  lieu,  de  ralentir  le  courant  qui  s’y  développe  par 
l'effet  de  la  décharge,  et  d’augmenter  par  là  sa  réaction  sur 
le  fil  principal  ; en  second  lieu,  d’affaiblir  ce  courant  et  de  dimi- 
nuer au  contraire  cette  même  réaction.  D’abord  le  premier 
effet  prédomine,  et  l'on  voit  augmenter  la  réaction  ; mais  bientii 
le  courant  secondaire  s’affaiblit  tellement  que  son  influence  dis- 
paraît de  plus  en  plus  jusqu’à  devenir  nulle  passé  une  certaine 
longueur  qui  équivaut  à une  interruption  complète  du  circuit. 

Kiess  ne  s’est  pas  borné  à constater  la  réaction  de  la  décharge 
induite  sur  la  décharge  directe,  mais  il  a aussi  fait,  comme 
nous  l’avons  déjà  dit,  une  étude  toute  particulière  des  dé- 
charges induites  elles-mêmes,  en  se  servant,  pour  en  mesurer 
l’intensité,  du  réchauffement  produit  dans  le  fil  très-fin  de  pla- 
tine d’un  thermomètre  électrique  à travers  lequel  elles  sont 
transmises.  Ce  mode  d’opérer  ne  pouvait  donner  à M.  Ries?  li 
direction  de  la  décharge  induite,  mais  il  avait  trouvé  par  l’ai- 
mantation d’une  aiguille  d’acier  que  celte  direction  est  la 
même  que  celle  de  la  décharge  inductrice.  Toutefois  il  axait 
reconnu  que  le  sens  de  l’aimantation  imprimée  à une  aiguille 
par  une  décharge  secondaire  peut  varier  par  des  circonstance 
indépendantes  de  la  direction  de  cette  décharge,  comme  cela 
a lieu  dans  les  expériences  de  Savary  pour  les  décharges  di- 
rectes. Du  reste,  quant  à l’intensité  de  la  décharge  induite, 
mesurée  par  l’effet  calorifique,  elle  est  proportionnelle  à celle 
de  la  décharge  inductrice  et  à la  longueur  efficace  du  fil  qui 
conduit  cette  décharge,  mais  elle  est  en  raison  inverse  de  h 
distance  des  deux  fils  et  indépendante  de  la  conductibilité  du 
fil  induit.  L’influence  de  conducteurs  interposés  sur  l’effet  calo- 
rifique du  courant  induit  est  très-sensible  si  ce  conducteur  est 
un  fil  métallique  dont  les  deux  bouts  sont  réunis,  ou  si  c’est 
une  lame  très-conductrice,  soit  par  sa  nature,  soit  par  sod 
épaisseur.  L’interposition  d’un  disque  de  cuivre  de  15  cenu- 
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mètres  de  diamètre  et  de  1 millimètre  d'épaisseur  a complète- 
ment annulé  l’effet  de  réchauffement  dans  le  fil  induit,  quoique 
la  décharge  inductrice  fût  produite  par  quatre  jarres  fortement 
chargées.  Riess  a trouvé  qu’en  général  l’intensité  du  courant 
dans  le  fil  secondaire  est  d’autant  plus  diminuée  que  l’épaisseur 
de  la  lame  interposée  est  plus  grande. 

En  résumé,  il  résulte  de  toutes  les  nombreuses  recherches 
faites  sur  les  décharges  induites,  que  ce  phénomène  est  un  phé- 
nomène très-complexe,  qui  est  influencé  dans  toutes  les  cir- 
constances qui  en  constituent  la  nature  par  le  mode  même 
qu'on  emploie  pour  la  déterminer;  ce  qui  fait  que  celte  déter- 
mination est  très-difficile.  Toutefois  on  peut  le  réduire  à celte 
expression  très-simple,  savoir  qu’une  décharge  détermine,  dans 
un  circuit  rapproché  de  celui  qui  la  transmet,  deux  décharges 
induites,  ayant  la  première  une  direction  contraire,  la  seconde 
une  direction  semblable  à celle  de  la  décharge  inductrice;  que 
ces  deux  décharges  opposées,  se  succédant  l’une  à l’autre  dans 
un  intervalle  de  temps  d’une  durée  inappréciable,  se  neutrali- 
sent à peu  près  si  le  circuit  induit  ne  présente  aucune  résis- 
tance, mais  que  si  le  circuit  est  interrompu  ou  par  un  fil  fin 
qui  s’échauffe,  ou  par  un  intervalle  qui  donne  naissance  à une 
étincelle,  alors  l'une  des  décharges  l’emporte  sur  l'autre,  et 
c’est  généralement  la  seconde,  c'est-à-dire  celle  qui  chemine 
dans  le  même  sens  que  l’inductrice.  La  cause  de  cette  supério- 
rité tient  essentiellement  aux  conditions  du  circuit,  qui  facili- 
tent davantage  la  transmission  de  l'électricité  dans  un  sens  que 
dans  l’autre;  elle  doit  tenir  aussi  à ce  que  la  décharge  directe 
étant  la  seconde,  les  causes  qui  retardent  la  propagation  de 
l'électricité  en  général  doivent  agir  proportionnellement  moins 
fortement  sur  elle  que  sur  la  première.  Toutefois  nous  ne  dis- 
simulerons pas  que  cette  manière  d’expliquer  les  phénomènes 
d'induction  produits  par  des  décharges  ou  des  courants  instan- 
tanés n’est  pas  celle  adoptée  par  quelques  physiciens  alle- 
mands tels , en  particulier , que  M.  Dove.  Ce  physicien  et 
d’autres  encore,  M.  Weber  en  particulier,  se  font  de  cet  ordre 
de  phénomènes  des  idées  différentes  et  ne  croient  pas  qu'on 
puisse  les  ramener  à des  lois  aussi  simples.  Peut-être  n'ont-ils 
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pas  tout  à fait  tort.  Du  reste,  on  pourra  en  juger  par  l'exposi- 
tion malheureusement  abrégée  que  nous  allons  donner  de  leurs 
recherches  dans  les  deux  paragraphes  suivants. 

$ 7 Influence  tsercét  inr  l’indurtinn  par  In  maiars  atlil- 
llquett  placée*  dam  l’Intérieur  dra  bobine*. 

Après  avoir  analysé  les  formes  diverses  sous  lesquelles  se 
présente  l’induction  électro-dynamique,  nous  allons  maintemm 
étudier  de  plus  près  un  point  que  nous  n'avons  fait  que  signaler, 
savoir  l'influence  qu’exercent  sur  les  décharges  comine  surit* 
courants  induits,  la  nature  et  la  disposition  des  masses  métal- 
liques qu'on  introduit  dans  l’intérieur  des  hélices  destinées  s 
produire  l’induction.  Cette  influence  se  manifeste  par  la  modi- 
fication qu’elle  exerce  sur  les  propriétés  des  courants  induits. 
Elle  se  montre  d’ailleurs  ets'explique  par  la  production  de  cou- 
rants induits  qui  a lieu  sur  la  surface  même  de  ces  masses,  quand 
elles  sont  continues  et  non  formées  de  pièces  isolées  en  plus  ou 
moins  graud  nombre,  en  particulier  sur  la  surface  des  aimant? 

M.  Dove  a fait  une  étude  toute  particulière  de  ce  sujet;  il  a. 
dans  ce  but,  fait  usage  successivement  de  courants  et  de  dé- 
charges pour  produire  l’induction,  et  est  parvenu  à des  résultat- 
parfaitement  concordants.  Etablissant  qu'on  doit  distinguer 
dans  un  courant,  c’est-à-dire  dans  la  neutralisation  de  dm 
électricités  contraires,  deux  éléments,  l'intensité  originelle  de 
ces  deux  électricités  et  le  temps  que  dure  leur  neutralisation, 
ou,  ce  qui  revient  au  même,  la  force  du  courant  et  sa  durée,  l 
arrive  à reconnaître  que,  suivant  la  nature  des  effets  qui  sont 
produits,  l'un  des  éléments  exerce  une  influence  plus  grande 
que  l’autre.  Si  les  effets  magnétiques,  chimiques , physiolo- 
giques et  calorifiques  d’un  courant  électrique  dépendaient  éci- 
lement  de  sa  force  et  de  sa  durée,  l'égalité  reconnue  entre  df? 
courants,  pour  une  de  ces  classes  d’effets,  aurait  également  lieu 
pour  les  trois  autres.  Mais  ce  n'est  pas  ainsi  que  les  choses  * 
passent.  Les  différences  qu’on  observe  entre  les  effets  de  deui 
courants  qui  proviennent  de  la  neutralisation  de  quantité? 
égales  d’électricité  doivent  donc  être  attribuées  à une  différen« 
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dan*  la  durée  de  cetle  neutralisation  Ces  différences  sont  sur- 
tout sensibles  quand  on  compare  les  effets  galvanométrique  et 
chimique  quisont  proportionnels  l'un  à l’autre,  avec  l'effet  phy- 
siologique; or,  ce  dernier  n'est  nullement  proportionnel  à la 
déviation  de  l’aiguille  ni  aux  quantités  de  gaz  données  par  le 
voltamètre;  il  n'est  point,  comme  les  deux  autres,  un  produit 
de  la  durée  par  la  force  ; il  ne  dépend  que  de  cette  dernière  et 
s’accroît,  par  conséquent,  avec  la  rapidité  de  la  neutralisation. 
C'est  ainsi  que  la  même  décharge  d’une  bouteille  de  Levde  qui 
ébranle  violemment  le  corps  et  ne  fait  pas  dévier  une  aiguille, 
peut,  si  elle  est  soutirée  par  une  pointe  lentement,  affecter  un 
galvanomètre  dont  les  tours  sont  bien  isolés  et  ne  pas  produire 
de  secousse  dans  le  corps  humain  qui  est  placé  sur  sa  route; 
c'est  pourtant  la  même  quantité  d’électricité  dans  les  deux  cas. 
La  propriété  que  possède  le  courant  d’aimanter  l’acier  trempé 
est  du  même  ordre  que  son  effet  physiologique.  Si  donc  on  a 
deux  courants  développés  dans  le  même  conducteur,  que  ces 
courants  pro  luisent  la  même  déviation  au  galvanomètre,  et  que 
l’un  détermine  un  effet  physiologique  plus  fort  et  des  étin- 
celles plus  vivesque  l'autreet  communique  à l’acier  une  aiman- 
tation plus  forte,  il  faudra  en  conclure  que  la  même  quantité 
d'électricité  s’est  mue  en  moius  de  temps  dans  le  premier  que 
dans  le  dernier;  et  réciproquement,  lorsque  l’effet  physiolo- 
gique et  aimantant  de  deux  courants  sera  le  même,  celui  de 
ces  deux  courants,  dont  l'effet  sera  le  moindre  au  galvanomètre, 
se  sera  mit  dans  un  temps  plus  court  que  l’autre,  tout  en  étant 
composé  de  la  même  quantité  totale  d’électricité. 

Ces  différences  qui  distinguent  d'une  manière  frappante  les 
phénomènes  de  l’électricité  des  machines  ordinaires  à frotte- 
ment de  ceux  de  l’électricité  voltaïque,  ne  sont  pas  moins  sen- 
sibles quand  on  compare  les  courants  d’induction  les  uns  avec 
les  autres,  et  quand,  sans  rien  changer  au  circuit  induit,  on  se 
home  à modifier  la  nature  et  l’agrégation  mécanique  des 
niasses  métalliques  qu'on  met  dans  l’hélice;  modifications  qui 
suffisent  pour  en  entraîner  une  considérable  dans  les  propriétés 
des  courants  induits  eux-mêmes. 

Nous  avons  déjà  remarqué  qu'en  aimantant  par  le  courant 
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électrique  qui  parcourt  lefil  d’une  hélice  des  paquets  de  fil  defer, 
on  obtient  des  secouses  beaucoup  plus  fortes  que  quand  on  se 
sert  d’un  cylindre  de  fer  massif.  M.  Dove,  pour  établir  une 
comparaison  exacte  entre  l’action  physiologique  et  l'action  gal- 
vanométrique  sous  le  rapport  de  l'influence  qu’exerce  sur  cha- 
cune d'elles  la  nature  et  l'état  du  fer  qu’on  emploie,  s’est  servi 
de  deux  hélices  parfaitement  semblables  faites  d’un  gros  fil  de 
cuivre  et  parcourues  successivement  par  le  même  courant  vol- 
taïque. Ces  hélices  agissaient  par  induction  sur  une  héliæ 
superposée  sur  chacune  d’elles.  Ces  nouvelles  hélices,  faites 
d’un  fil  beaucoup  plus  fin,  communiquaient  entre  elles  par  une 
de  leurs  extrémités,  de  telle  façon  que  la  direction  du  courant 
d’induction  dans  l’une  fût  opposée  à celle  de  ce  courant  dans 
l’autre.  Les  deux  extrémités  libres  du  système  des  deux  hélices 
étaient  munies  de  poignées  qui  permettaient  de  compléter  le 
circuit  par  l’intermédiaire  du  corps  ou  par  celui  du  galvano- 
mètre. Dans  l’un  et  l’autre  cas,  les  deux  courants  d'induction  étant 
inverses  se  neutralisaient.  11  n'en  était  plus  de  même  quand  on 
introduisait  dans  l’intérieur  de  chaque  hélice  des  fils  ou  des 
masses  de  fer.  M.  Dove,  après  avoir  introduit  successivement 
dans  l’une  des  hélices  des  cylindres  faits  de  fer  forgé  de  diffé- 
rentes espèces  de  fonte  et  d’acier  trempé , plaçait  en  même 
temps  dans  l'autre  le  nombre  de  fils  nécessaire  pour  rendre 
nul,  soit  l’elFet  galvanomélrique,  soit  l'effet  physiologique.  11 
déterminait  ainsi  le  nombre  de  fils  nécessaire  pour  établir 
la  compensation , soit  l'équilibre  entre  le  courant  induit 
par  le  cylindre  massif  et  le  courant  induit  par  le  faisceau  des 
fils;  ce  nombre  était  différent  suivant  qu'on  appréciait  le  cou- 
rant par  son  effet  au  galvanomètre  ou  par  son  effet  sur  la  sen- 
sation. Ainsi,  avec  le  fer  forgé,  HO  fils  ne  suffisaient  pas  pour 
établir  l’équilibre  galvanométrique,  15  suffisaient  pour  l’éta- 
blir pour  la  sensation;  avec  l'acier  trempé,  il  eu  fallait  28  dans 
le  premier  cas,  7 dans  le  second;  avec  la  fonte  grise  à air  froid, 
27  et  1 1 . On  a obtenu  des  résultats  analogues  avec  un  galvano- 
mètre différentiel,  dont  les  deux  fils  étaient  traversés  chacun 
par  un  des  courants  d'induction  ; ceux-ci  ayant  été  rendu- 
égaux,  quant  à leur  action  sur  le  galvanomètre,  ils  ne  l'étaient 
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pas  quant  à l’aclion  physiologique  ; la  supériorité  pour  ce  der- 
nier genre  d’effet  appartenait  à celui  qui  provenait  de  l’hélice 
dans  laquelle  étaient  les  fils.  Quant  aux  différentes  espèces  de 
fer,  l’eipérience  montre  que,  si  on  les  classe  d’après  l’effet  gal- 
vanométrique,  on  obtient  une  série  différente  de  celle  à laquelle 
on  parvient  en  les  classant  d'après  l’effet  physiologique.  Ainsi 
ce  dernier  effet  dépend  non-seulement  de  la  discontinuité  de  la 
masse,  mais  aussi  de  la  nature  même  du  fer.  Aussi  peut-on  ar- 
river, en  combinant  les  deux  causes,  à trouver  des  fils  de  fer 
doux  d’un  certain  diamètre  capables  de  compenser  l’action  d'un 
cylindre  d’une  certaine  espèce  de  fer,  aussi  bien  par  rapport  au 
galvanomètre  que  par  rapport  à la  sensation.  Ce  double  résul- 
lat  était  obtenu,  par  exemple,  avec  12  fils  de  6 millimètres  de 
diamètre  et  un  cylindre  de  fonte  grise  du  fourneau  à creuset. 
Au  reste,  l’influence  de  la  nature  du  fer  tient  probablement 
elle-même  à quelque  différence  dans  la  constitution  moléculaire 
delà  masse.  Ainsi  la  fonte  brute  grise  est  de  toutes  les  espèces 
de  fer  celle  qui  se  rapproche  le  plus  des  paquets  de  fils  quant 
aux  effets  d’induction,  son  action  physiologique  étant  relative- 
ment plus  grande  qu’on  ne  devrait  s’y  attendre  d’après  l’inten- 
sité du  courant  développé  au  galvanomètre.  Ce  résultat  semble- 
rait indiquer  que,  dans  cette  fonte,  la  partie  de  fer  susceptible 
d’aimantation  ne  forme  pas  une  masse  continue,  ce  qui  s’ac- 
corde avec  les  recherches  chimiques  de  M.  Karsten. 

Les  expériences  faites  au  moyen  de  l’aimantation  de  l’acier,  et 
en  comparant  la  vivacité  des  étincelles,  ont  confirmé  les  résul- 
tats précédents  et  ont  démontré  ainsi  d’une  manière  générale 
que  dans  un  courant  d'induction  développé  en  se  servant  d’un 
faisceau  de  fils,  une  même  quantité  d’électricité  se  meut  en 
moins  de  temps  que  quand  elle  est  le  résultat  de  l’induction 
produite  par  un  cylindre  massif.  Les  tubes  substitués  au  fer 
agissent  comme  des  cylindres  forgés  et  annulent  complètement 
l’effet  des  fils  qu’on  met  dans  leur  intérieur,  sauf  dans  le  cas  où 
ils  sont  sillonnés  d’une  fente  longitudinale;  car  alors  l’intro- 
duction d’un  certain  nombre  de  fils  de  fer  augmente  l’effet 
physiologique,  mais  ne  modifie  en  rien  l’aclion  sur  le  galvano- 
mètre qui  ne  parait,  en  conséquence,  partir  que  de  l’enveloppe 
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de  fer.  Dans  les  expériences  dont  il  s’agit,  les  tubes  étaient  des 
cylindres  creux  de  la  dimension  d'un  canon  de  fusil  ; les  résul- 
tats ne  sont  plus  les  mêmes  quand  on  se  sert  de  tubes  faits  de 
télé  mince;  les  fils  agissent  h traversées  tubes  tout  fermés  qu'ils 
sont,  de  manière  à accroître  l’effet  galvanométrique,  et  même 
proportionnellement  plus  que  l'effet  physiologique;  mais  si  le 
tube  mince  est  fendu  longitudinalement,  le  résultat  est  inverse, 
et  l’introduction  des  fils  accroît  davantage  l'effet  physiologique 
que  si  elle  a lieu  dans  un  tube  fermé. 

Des  enveloppes  conductrices  fermées  ou  non  fermées,  telles 
qu’un  fil  métallique  isolé  et  enroulé  en  hélice  autour  d'un  tube 
de  carton  dans  lequel  on  place  le  fer,  dont  les  deux  extré- 
mités sont  réunies  ou  isolées,  telles  encore  qu'un  tube  de  laiton 
fermé  ou  fendu  dans  sa  longueur,  produisent  des  effets  qui  sont 
parfaitement  en  accord  avec /•eux  que  nous  avons  obtenus  en 
nous  servant  de  fils  de  fer  ou  de  cylindres  massifs.  L’hélice 
fermée  et  le  tube  de  laiton  continu  diminuent  l’action  d'un 
faisceau  de  fils  de  fer  qu’ils  entourent,  de  manière  à rendre 
celte  action  semblable  à celle  d’un  cylindre  de  fer  massif,  et 
même  inférieure,  quoiqu’elle  lui  fût  très-supérieure  avant  que 
les  fils  de  fer  eussent  été  ainsi  enveloppés.  Le  tube  fendu  dans 
sa  longueur  produit  ainsi  un  affaiblissement  moindre  que  le 
tube  fermé,  mais  un  peu  plus  considérable  qu'une  hélice  dont 
les  extrémités  ne  sont  pas  réunies.  On  peut,  en  fermant  le  cir- 
cuit du  tube  fendu,  au  moyen  du  fil  d'un  galvanomètre,  con- 
stater l’existence  du  courant  induit.  Ces  expériences  montrent 
que  la  différence  que  nous  avons  trouvé  exister  entre  l'action 
d'un  faisceau  de  fil  de  fer  et  celle  d’un  cylindre  massif  tient 
essentiellement  à ce  que  des  courants  d'induction  peuvent 
s’établir  sur  la  surface  du  cylindre. 

Il  résulte  de  tous  les  faits  que  nous  venons  de  décrire  que  1» 
diversité  d'effets  que  manifestent  les  courants  d’induction  tient 
à une  différence  dans  leur  durée,  et  non  à une  différence  date 
leur  énergie.  L'enveloppe  métallique  qui  entoure  un  faisceau  de 
fils  ou  la  surface  continue  d’un  cylindre  de  fer  massif  nafaihéit 
pas  l’action  d'induction,  mais  elle  la  retarde.  Ce  retard  est  sait* 
influence  sur  l'aiguille  du  galvanomètre,  sur  laquelle  s'arcu- 
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mulent  le»  effets  du  courant,  opération  pour  laquelle  la  durée 
est  sans  importance,  mais  il  diminue  beaucoup  l’effet  physiolo- 
gique et  l’action  aimantante.  C’est  à la  même  cause  qu'on  doit 
attribuer  le  fait  que  les  étincelles  et  les  secousses  produites  par 
l’extra-courant,  c’est-à-dire  par  le  courant  induit  sur  lui-même 
dans  une  hélice  dont  l’axe  est  occupé  par  un  faisceau  de  fils  de 
fer  ou  par  des  morceaux  de  fer  massif,  disparaissent  presque  en 
eutier  quand  on  place  les  fils  ou  les  morceaux  de  fer  dans  un 
tube  de  laiton  fermé;  mais  il  n'en  est  plus  de  même  si  le  tube 
de  laiton  est  ouvert.  Un  bout  de  canon  de  fusil  fermé  et  ouvert 
donne  les  mêmes  résultats  que  le  tube  en  laiton;  seulement 
avec  le  canon  fermé  il  y a encore  une  faible  secousse. 

Une  remarque  assez  importante  que  fait  M.  Dove,  et  dont  j’ai 
eu  souvent  l’occasion  de  constater  l’exactitude,  c’est  qu’on 
augmenté  Héancoùp  les  effets,  toutes  les  autres  circonstances 
restant  les  mêmes;  en  renversant  la  polarité  dü  fer,  quel  qu'il 
soit,  danS  l’intérieur  des  hélices,  an  moyen  d'tih  changement 
dans  la  direction  dii  courant.  Ce  résultat  tléui  fi  ce  que  le  fer, 
même  le  plus  doux,  conserve  toujours  une  polarité  magnétique 
plus  ou  moins  forte,  lors  même  que  l'aiindtltalion  a cessé,  si  du 
moins  elle  s’est  prolongée  un  peu  longtemps.  11  en  résulte  que 
le  courant  d'induction,  produit  par  la  rupture  du  circuit,  est 
moins  fort  que  si  l’aimantation  à ce  moment  cessait  complète- 
ment. Or,  en  renversant  la  polarité,  on  obtient  nécessairement 
ce  résultat.  En  général,  le  plus  fort  effet  d’induction  appartient 
au  métal  dont  l'état  magnétique  éprouve  le  plus  grand  change- 
ment; les  indications  du  galvanomètre  sont,  dans  ce  cas,  ana- 
logues à celles  qui  résultent  de  la  sensation.  Plusieurs  exemples 
montrent  ijlle,  si  l'on  ne  tenait  pas  compte  de  ce  principe  de 
l’ aecroîsSèrttent  d’énergie  par  le  renversement  de  la  polarité,  il 
serait  impossible  de  comparer  entre  elles  diverses  sortes  de  fer; 
ainsi  l’acier  doux  et  l’acier  trempé,  lorsqu'on  renverse  leur 
polarité,  l’emportent  sur  toutes  les  espèces  de  fontes;  et  celles- 
ci,  à leur  tour,  lorsque  leur  polarité  est  renversée,  ont  toutes 
une  plus  grande  énergie  que  l’acier  doux  et  l’acier  trempé.  11 
en  est  de  même  pour  les  diverses  espèces  de  fonte,  les  unes  par 
rapport  aux  autres,  et  pour  les  faisceaux  de  fils  de  fer. 
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Après  avoir  fait  usage  des  courants  électriques,  M.  Dove  a 
employé  les  décharges  pour  produire  l'induction,  en  vue  de 
déterminer  l’influence  que  peut  exercer  sur  les  décharges  in- 
duites l’introduction  de  toute  espèce  de  métaux.  L’appareil  dont 
il  se  servait,  et  qu’il  avait  nommé  inducteur  différentiel,  consis- 
tait en  deux  hélices  faites  de  deux  gros  fils  de  cuivre  rouge  et 
roulées  sur  deux  tubes  de  verre  de  33  centimètres  de  longueur 
sur  2,5  centimètres  de  diamètre.  Les  spires  de  ces  fils  étaient 
isolées  avec  beaucoup  de  soin,  au  moyen  d'une  épaisse  couche  de 
gomme  laque.  Deux  autres  hélices  plus  grandes,  mais  parfaite- 
ment semblables  l'une  à l’autre,  roulées  dans  le  même  sens 
autour  d’un  tube  de  carton  et  composées  du  même  nombre  de 


Fig.  154. 

tours,  recevaient  dans  leur  intérieur  les  hélices  primitives. 
Celles-ci  transmettaient  la  décharge  d’une  batterie  de  bouteilles 
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de  Leyde,  qui  traversait  successivement  les  deux  fils;  il  en 
résultait  une  décharge  induite  dans  les  deux  hélices  envelop- 
pantes. Des  quatre  bouts  de  ces  hélices,  deux  appartenant  cha- 
cun à une  hélice  différente  étaient  mis  en  communication  par 
un  conducteur  et  les  deux  autres  servaient  à transmettre  la 
décharge  induite  à travers  le  corps  humain,  le  fil  d'un  galva- 
nomètre, une  spire  magnétisante,  ou  un  voltamètre.  Par  la 
disposition  de  l'appareil  on  pouvait  introduire  à volonté,  dans 
l’intérieur  des  hélices,  des  cylindres  massifs  ou  des  faisceaux  de 
fils  métalliques.  Cet  appareil,  quoique  destiné  essentiellement  à 
l’induction  produite  par  les  décharges  d’électricité  ordinaire, 
peut  servir  également  dans  les  cas  où  l’on  emploie  les  courants 
voltaïques  au  lieu  de  décharges  (fig.  154). 

Les  hélices  du  circuit  induit  peuvent  être  unies  de  façon  que 
les  décharges  induites  marchent  dans  le  même  sens,  ou  de  façon 
qu’elles  marchent  en  sens  contraire.  Dans  ce  dernier  cas  elles  se 
neutralisent  complètement,  de  sorte  que  si  l’introduction  d'une 
substance  quelconque  dans  l’intérieur  d'une  des  hélices  modifie 
en  quoi  que  ce  soit  l’induction  opérée  par  cette  hélice,  on  s'en 
aperçoit  immédiatement  parce  que  la  neutralisation  n'a  plus 
lieu  et  que  l’une  des  décharges  induites  l’emporte  sur  l'autre. 
Malheureusement  le  galvanomètre,  le  voltamètre  chimique,  et 
l'aimantation  du  fer  doux  ne  sont  nullement  influencés  par  le 
courant  instantané  de  la  décharge  induite,  de  sorte  qu'il  faut 
recourir  à d’autres  moyens  pour  la  percevoir,  c’est-à-dire  à la 
secousse  et  à l’aimantation  des  aiguilles  d'acier.  M.  Dove  a fait 
usage  de  la  secousse  physiologique  qui  indique,  par  son  degré 
d’intensité,  de  combien  l’un  des  courants  instantanés  est  supé- 
rieur à l’autre;  mais  pour  avoir  le  sens  du  courant  définitif  et 
connaître  laquelle  des  deux  hélices  donne  un  courant  supérieur 
à l’autre,  il  s’est  servi  de  la  méthode  de  M.  Riess,  savoir,  d'un 
condensateur  et  des  figures  tracées  par  les  deux  électricités  sur 
des  gâteaux  de  résine  placés  entre  les  deux  extrémités  du  fil 
induit.  C’est  en  opérant  ainsi  qu'il  a trouvé  que  l’effet  physio- 
logique du  courant  d’induction,  développé  par  la  décharge  de 
la  bouteille,  est  affaibli  par  l'introduction  dans  la  bobine  des 
métaux  non-magnétiques,  et  d'autant  plus  qu’ils  sont  plus  con- 
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ducteurs.  Cette  diminution  est  donc  moindre  pour  Y antimoine, 
le  bismuth  et  le  plomb  que  pour  le  cuivre.  L’effet  de  ces  cylin- 
dres est  le  même  que  celui  d'hélices  dont  les  deux  bouts  sont 
réunis;  il  est  alors  le  résultat  de  la  réaction  que  les  courants 
instantanés  qui  se  développent  sur  leur  surface  exercent  sur  le 
circuit  secondaire.  Aussi  les  tubes  fendus  longitudinalement 
et  des  faisceaux  de  lils  diminuent-ils  beaucoup  moins  l’effet  de 
l'induction  que  des  cylindres  continus.  Le  fer  forgé.  I acier 
trempé  et  non  trempé,  la  fonte  grise  ou  blanche  diminuent  égale- 
ment parleur  induction  l’effet  physiologique;  mais  il  n'en  est 
pas  de  même  des  faisceaux  de  fils  de  fer  isolés;  il  y a alors,  au 
contraire,  augmentation.  Le  condensateur,  dans  ce  cas,  indique 
que  le  courant  instantané  a marché  en  sens  inverse  du  cas  pré- 
cédent; preuve  que  l'introduction  des  fils  ri  affaiblit  pas,  tuais 
augmente  l’effet  de  l’induction.  Si  on  enveloppe  le  faisceau  de 
fils  de  fer  d'une  surface  continue  de  cuivre,  il  agit  alors  comme 
un  cylindre  massif  et  diminue  l’action.  11  en  est  de  même  si  on 
l’entoure  d’un  fil  enroulé  en  hélice,  dont  les  deux  bouts  sont 
unis;  mais  il  faut  que  ce  fil  soit  bon  conducteur.  Une  masse 
solide  de  nickel  augmente  l’induction  et  agit  comme  un  faisceau 
de  lils  de  fer;  cela  tient  probablement  à son  faible  degré  de 
conductibilité  jointe  à sa  grande  vertu  magnétique. 

Ceque  nous  venons  de  dire  suffit  pour  bien  établir  la  différence 
qu’il  y a entre  l’introduction  produite  par  des  décharges  et 
celle  que  produisent  des  courants  électriques  continus  au  mo- 
ment où  ils  cessent  de  passer.  Les  effets  physiologiques,  loin  de 
diminuer,  augmentent,  par  l’induction  dans  une  hélice  d’un 
morceau  de  fer  quelconque;  il  est  vrai  qu’ils  augmentent  davan- 
tage si  la  masse  de  fer  présente  des  solutions  de  continuité  pa- 
rallèles à l’axe;  quant  aux  effets  galvanométriques,  qui  sont 
appréciables  dans  ce  cas,  on  se  rappelle  qu'ils  sont  plus  sensibles 
avec  des  cylindres  massifs  qu'avec  des  faisceaux  de  lils,  et  que 
des  solutiousde  continuité  dans  les  cylindres,  ou  une  enveloppa 
autour  des  lils,  ne  modifient  nullement  leur  actiou.  L’introduc- 
tion de  métaux  non-magnétiques  dans  l'intérieur  des  hélices  ne 
produit  non  plus  dans  ce  cas  aucuu  effet. 

Si,  au  lieu  de  se  servir  des  effets  physiologiques  pour  étudier 
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l'induction  opérée  par  les  décharges,  on  fait  usage  de  l’aiman- 
tation des  aiguilles  d’acier,  on  trouve  que,  loin  d’affaiblir  l’ac- 
tion, l’introduction  d’une  masse  de  fer  quelconque  dans  l’inté- 
rieur d'une  hélice  l’augmente  sensiblement;  mais  d’autant  plus, 
il  est  vrai,  que  celte  masse  est  plus  divisée  parallèlement  à son 
axe;  c’est  exactement  ce  qu’on  trouve  avec  les  courants.  Ainsi, 
lorsqu'il  s’agit  de  l'aimantation  des  aiguilles  d'acier,  les  courants 
continus  et  les  décharges  des  batteries  présentent  des  phéno- 
mènes toujours  semblables,  ce  qui  n’est  pas  le  cas  avec  les  effets 
physiologiques.  Les  effets caloriüques  sont,  comme  ces  derniers, 
diminués  par  l’introduction  du  fer,  quelle  que  soit  sa  forme; 
c’est  l’inverse  quand  l'induction  est  produite  par  un  courant 
continu  au  lieu  de  l’étre  par  une  décharge. 

En  résumé,  'quand  on  opère  avec  des  décharges  électriques 
ordinaires,  l’introduction  d’un  solide  de  fer  dans  une  des  hélices 
de  l’inducteur  différentiel  affaiblit  l’action  physiologique,  ca- 
lorifique et  de  tension,  soit  électroscopique  de  la  décharge,  mais 
en  augmente  l’effet  d’aimantation. 

Elle  augmente  indistinctement  tous  ces  effets  quand  on  em- 
ploie les  courants  voltaïques. 

L’introduction  de  faisceaux  de  fils  de  fer  agit  comme  la 
masse  solide  avec  les  courants  voltaïques.  Elle  augmente  égale- 
ment dans  le  cas  des  décharges  électriques  tous  les  effets,  sauf 
l’effet  calorifique  qu’elle  diminue. 

Enfin,  quand  pour  aimanter  le  fer,  au  lieu  d’employer  des 
courants  ou  des  décharges  circulantes  dans  une  hélice,  on  ap- 
proche un  aimant,  on  n’augmente  pas  l’action  du  courant 
d induction  en  divisant  le  fer  en  fils  ; on  ne  la  voit  pas  non  plus 
diminuer  quand  on  entoure  ces  fils  d’une  enveloppe  conduc- 
trice. C’est  que  l’ aimantation  par  l’aimant  ne  détermine  pas, 
comme  celle  par  l’hélice,  des  courants  d’induction  autour  de  la 
surface  de  l’aimant  ou  de  l’enveloppe,  et  qu’elle  consiste  seule- 
ment à produire  des  pôles  magnétiques. 

M.  Dove  conclut  donc  de  toutes  ses  expériences  qu’il  faut 
distinguer,  dans  tous  les  effets  relatifs  à l’influence  qu’exerce 
sur  l’induction  l’introduction  de  masses  métalliques  dans  l’in- 
térieur des  hélices,  deux  phénomènes  distincts  : 
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1°  Ceux  qui  sont  dus  à la  polarité  magnétique  qu’acquièrent 
ces  masses,  quand  elles  sont  susceptibles  de  s’aimanter  ; 

2°  Ceux  qui  sont  dus  aux  courants  induits  qui  se  dévelop- 
pent autour  de  leur  surface,  plus  ou  moins  facilement,  suivant 
leur  degrc  de  conductibilité  et  leur  continuité  plus  ou  moins 
grande. 

La  polarité  magnétique  ne  se  développe  pas  instantanément, 
mais  quand  le  courant  primitif  est  d'une  nature  continue,  le 
magnétisme  a tout  le  temps  d’atteindre  son  maximum,  et  son 
action  inductrice  l’emporte  aisément  sur  l’action  contraire 
qu’exercent  les  courants  qui  sont  induits  par  la  rupture  du  cir- 
cuit primitif  autour  de  la  surface  du  fer.  Tout  ce  qui  peut  em- 
pêcher le  développement  de  ces  courants  augmente  encore 
davantage  l’effet  qui  est  dû  au  magnétisme.  Au  contraire, 
quand  le  courant  inducteur  n'est  qu’instantané,  comme  la 
décharge  d’une  batterie,  le  magnétisme  n’ayant  pas  le  temps  de 
se  développer  entièrement,  les  courants  induits  directs  qui  ont 
lieu  au  moment  où  la  décharge  cesse  l’emportent  sur  l’action 
contraire  due  au  magnétisme  qui  disparaît.  On  conçoit  encore 
ici  qu’on  peut,  en  empêchant  les  courants  de  se  former,  soit  en 
employant  des  métaux  d’une  très-faible  conductibilité,  comme 
le  nickel,  soit  en  les  réduisant  en  fils  isolés  d’un  très-petit  dia- 
mètre, renverser  complètement  les  phénomènes  et  faire  prédo- 
miner l’effet  dû  à la  polarité  sur  l’effet  devenu  nul,  ou  à peu 
près  nul,  qui  provient  des  courants  induits.  Mais  ces  actions 
contraires  ne  s'équilibrent  pas  en  même  temps  pour  toutes  la 
espèces  d’effet,  parce  que  ces  effets  sont  chacun  une  fonction 
différente!  de  la  quantité  d’électricité  mise  en  mouvement  dans 
le  courant  induit  et  de  la  durée  de  ce  courant,  qui  dépend  elle- 
même  du  ralentissement  produit  par  le  courant  induit  autour 
de  la  surface  du  métal  intérieur. 

M.  Dove  a eu  l’idée  qu’en  empêchant  les  courants  induits  de 
se  former  autour  de  masses  métalliques  autres  que  des  masses 
de  fer  non-magnétiques,  en  les  divisant  dans  ce  but  en  fils  tns- 
fins,  on  pourrait  peut-être  leur  faire  jouer  dans  l'induction  un 
rôle  analogue  à celui  des  fils  de  fer,  à l’intensité  près,  et  décou- 
vrir ainsi  chez  eux  des  traces  de  magnétisme,  s’il  eu  existe. 
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L'antimoine,  le  plomb,  le  bismuth,  l’étain,  le  zinc  et  le  mer- 
cure en  ont  donné;  le  laiton  également,  mais  il  fallait  en  faire 
des  fils  très-minces  et  bien  vernis;  le  courant  partait  de  l’hélice 
dans  laquelle  on  en  mettait  un  paquet,  l’autre  ne  renfermant 
rien.  On  peut  trouver  un  diamètre  de  fils  tel  que  les  effets  se 
compensent,  c’est-à-dire  pour  lequel  l'effet  du  courant  induit 
circulant  autour  de  la  surface  neutralise  l’effet  de  la  polarité 
magnétique  du  fil.  Le  mercure  avait  été  mis  dans  des  tubes  de 
verre  très-minces  fermés  avec  de  la  cire  à cacheter  aux  deux 
bouts.  Tous  les  autres  fils  étaient  recouverts  d’une  couche  de 
vernis  à la  gomme  laque  pour  être  bien  isolés  les  uns  des  au- 
tres. 11  faut  ajouter  que,  sauf  pour  le  cuivre,  le  zinc  et  le  mer- 
cure, on  n'était  pas  parfaitement  certain  que  les  métaux  ne 
continssent  point  de  fer.  Au  reste,  nous  verrons  dans  le  chapi- 
tre suivant  des  preuves  d’un  autre  genre  que  la  puissance  ma- 
gnétique est  bien  plus  générale  qu’on  ne  l’a  cru  longtemps,  et 
que  tous  les  corps  la  possèdent  à des  degrés  divers. 

Il  nous  reste  encore  à parler  de  l’étude  toute  spéciale  que 
M.  Dove  a faite  des  courants  d’induction  qui  ont  lieu  au  com- 
mencement et  à la  fin  d’un  courant  primaire,  dans  le  conduc- 
teur même  qui  transmet  ce  courant;  il  nomme  ces  courants 
contre-courants,  pour  les  distinguer  des  jurla-courants  qui  ont 
lieu  dans  des  circuits  parallèles  au  circuit  inducteur.  11  s’est 
servi  dans  ce  but  d’une  machine  magnéto-électrique,  analogue 
à celle  de  Saxton,  pour  produire  les  courants  primaires,  qui 
étaient  naturellement  instantanés.  Une  petite  hélice  dont  les 
spires,  réagissant  les  unes  sur  les  autres,  produisaient  les 
contre-courants,  était  placée  dans  le  circuit.  L’appareil  était 
disposé  de  façon  que  le  circuit  pût  être  fermé  de  quatre  ma- 
nières : 1"  de  façon  à saisir  le  courant  primaire  sans  que  l’hélice 
fût  dans  le  circuit  ; 2°  de  façon  à le  saisir,  l’hélice  étant  dans  le 
circuit,  par  conséquent  avec  les  deux  contre-courants  opposés, 
l'initial  et  le  final  ; 3"  de  façon,  en  n’ayant  que  l’hélice  seule 
dans  le  circuit,  à ne  percevoir  que  le  contre-courant  final;  4“  de 
façon  à n’avoir,  l’hélice  étant  dans  le  circuit,  que  le  courant 
primaire  et  le  contre-courant  initial.  Un  appelant  p le  courant 
primaire,  A le  contre-courant  initial , et  K le  contre-courant 

i.  28 
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linal,  on  a dans  le  premier  cas  p ; dans  le  second,  p — A -f  E 
(le  second  contre-courant  étant  dans  le  même  sens  que  le  pri- 
maire) ; dans  le  troisième  cas,  E tout  seul  ; et  dans  le  quatrième, 
p — A.  L’expérience  a montré,  dans  tous  les  cas,  que  les  con- 
tre-courants étaient  soumis  aux  mêmes  influences  par  l'effet  de 
l'introduction  de  masses  métalliques,  magnétiques  ou  non, 
divisées  ou  non,  que  les  juxta-courants,  soit  courants  d'induc- 
tion ordinaires.  Les  circonstances  qui  font  varier  A et  E ont  été 
étudiées  avec  soin,  avec  l'aide  soit  des  effets  physiologiques, 
soit  du  galvanomètre,  soit  du  voltamètre  chimique,  afin  de  pou- 
voir bien  connaître  l’action  de  p — A,  et  celle  plus  compliquée 
de  p — A -f-  E.  Or,  ce  qui  résulte  de  plus  intéressant  de  ce  tra- 
vail, c'est  que  les  circonstances  qui  font  varier  A ne  sont  point 
toujours  les  mêmes  que  celles  qui  font  varier  E ; en  sorte  que  A 
et  E,  quoique  étant  des  contre-courants  provenant  du  même 
courant  primaire,  ne  sont  point  généralement  égaux.  C’est  ce 
qui  explique  pourquoi,  dans  les  phénomènes  d’induction  pro- 
duits avec  l'électricité  ordinaire,  A et  E ne  se  neutralisent 
point  complètement,  comme  aurait  pu  le  faire  croire  la  courte 
durée  du  courant  primaire  p. 

Les  phénomènes  découverts  par  M.  Dovc  semblent,  en  géné- 
ral, être  peu  favorables  à l’hypothèse  d' Ampère  sur  la  nature 
du  magnétisme;  en  effet,  si  un  aimant  se  compose  d'un  assem- 
blage de  courants  électriques,  circulant  autour  de  sa  surface, 
comment  se  fait-il  que  l'induction,  en  excitant  de  semblables 
courants  sur  la  surface  d’un  cylindre  de  fer,  contrarie  l'effet 
que  tend  à produire  la  vertu  magnétique  de  ce  même  cylindre? 
11  faut  pour  cela  qu'il  y ait  opposition  entre  ces  deux  genres 
d'action,  d'où  il  résulte  que  l'une  ne  peut  pas  être  la  cause  de 
l'autre  ; les  courants  et  la  polarité  magnétique  développés  il  ta- 
ie fer  par  l’électricité  en  mouvement  sont  donc  deux  agent? 
distincts,  capables  de  l'emporter,  tantôt  l’un,  tantôt  l'autre, 
pouvant  s'équilibrer  exactement  dans  certaines  circonstance?, 
mais  se  contrariant  toujours.  11  est  \ rai  qu  Ampère  suppose  que 
les  courants  auxquels  la  polarité  est  due  sont  moléculaires,  cr 
qui  établit  une  grande  différence  entre  eux  et  les  courants  fini? 
que  l'induction  détermine  autour  de  la  surface  des  aimants. 
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Dans  ce  cas,  un  faisceau  de  fils  de  fer  aimantés  par  le  courant 
qui  traverse  une  hélice  se  rapproche  le  plus  possible  du  solé- 
noide  d’Ampère.  Mais  pour  représenter  un  aimant,  il  lui  fau- 
drait l'enveloppe  conductrice  dont  l’absence  établit  une  si 
grande  différence  entre  l’action  d'un  faisceau  et  celle  d'une 
masse  solide  de  fer.  D'ailleurs  la  théorie  et  l’expérience  ont 
prouvé  que,  moléculaires  ou  non,  les  courants  qui  constituent 
un  aimant  se  conduisent  comme  un  assemblage  de  courants 
fermés  circulant  autour  de  sa  surface.  Comment  donc  peut-il  se 
faire  que  ces  courants,  au  lieu  de  favoriser,  contrarient  l’effet  de 
courants  semblables  produits  par  l'induction? 

Pour  résoudre  cette  difficulté,  il  faut,  en  effet,  admettre  qu’il 
va  une  très-grande  différence  entre  les  courants  moléculaires 
d’ Ampère  qui  produisent  l'aimantation,  et  les  courants  finis 
qui  parcourent  une  surface  conductrice.  Cette  différence  con- 
siste essentiellement,  suivant  nous,  en  ce  que  les  courants  mo- 
léculaires préexistent  dans  les  particules  du  corps  magnétique 
avant  même  qu’il  soit  aimanté,  et  que  l’aimantation  ne  fait  que 
déplacer  les  particules,  de  façon  que  tous  ces  courants  aient  la 
même  direction,  la  direction  voulue  d’après  les  lois  de  l’électro- 
drnamique.  Ce  déplacement  des  molécules  est  analogue  à celui 
dun  conducteur  mobile  traversé  par  un  courant,  et  sur  lequel 
agit  une  force  attractive  extérieure.  Nous  avons  déjà  vu  que 
toutes  les  circonstances,  et  en  particulier  les  actions  calorifiques 
et  mécaniques  qui  favorisent  l’aimantation,  quelle  que  soit  la 
cause  qui  la  produise,  sont  favorables  à cette  opinion.  Mais  le 
courant  d’induction  est  toute  autre  chose;  c’est  un  courant 
qui,  par  l’effet  d’une  cause  extérieure,  vient  à circuler  instan- 
tanément sur  une  surface,  comme  tout  autre  courant,  à laquelle 
elle  servirait  de  conducteur,  et  cela  sans  déplacer  les  particules, 
le  mode  d’établissement  comme  la  durée  de  ces  deux  espèces 
de  courants  doivent  être  très-différents.  On  conçoit  donc  très- 
bien  comment  la  décharge  primitive  agissant  directement  sur 
le  fer  détermine  les  courants  moléculaires  à s'arranger  parallè- 
lement à sa  direction  et  dans  le  même  sens  qu  elle,  et  comment 
cette  même  décharge  produit  un  courant  secondaire  dans  l'hé- 
lice extérieure,  et  enfin  par  induction  sur  la  surface  du  fer,  un 
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courant  instantané.  Ce  courant  réagit  sur  celui  de  l’hélice  in- 
duite en  en  développant  un  dirigé  en  sens  contraire  de  celui 
tjui  la  parcourt  ; il  diminue  donc  la  puissance  de  ce  dernier, 
comme  l'expérience  le  prouve;  mais  il  la  diminue  seulement 
pour  les  effets  qui  exigent  une  grande  vitesse  dans  la  circula- 
tion de  la  décharge.  (Juant  aux  courants  moléculaires  qui 
constituent  l’aimantation,  ils  doivent  tendre,  non  à diminuer, 
mais  à augmenter  l’effet  d’induction  dans  tous  les  cas,  puis- 
qu’ils ne  font  augmenter  que  le  premier  effet  de  la  décharge 
primitive,  vu  qu’ils  ne  disparaissent  pas  assez  vite  pour  pro- 
duire un  second  courant  d’induction  opposé  au  premier.  Il  est 
facile  maintenant  de  comprendre  pourquoi,  en  faisant  disparaî- 
tre les  courants  superficiels  par  la  division  mécanique  de  la 
masse,  tout  en  conservant  les  moléculaires  qui  constituent  l'ai- 
mantation, on  renforce,  dans  tous  les  cas,  le  courant  d’induc- 
tion, la  cause  qui  tendant  à le  diminuer  n’étant  plus  là.  Il  d ; 
a qu’une  seule  exception  ; elle  est  relative  aux  effets  calorifi- 
ques, et  tient  probablement  à ce  que  l’aimantation,  ne  s'opérant 
pas  instantanément,  prolonge  la  durée  de  la  décharge  induite, 
tout  en  en  augmentant,  il  est  vrai,  l'intensité;  double  action 
contraire  dont  le  résultat  est  de  diminuer  la  puissance  calori- 
fique sur  laquelle,  comme  on  le  verra,  la  vitesse  de  la  décharge 
a une  influence  proportionnellement  plus  grande  que  ne  la 
l'intensité. 


§ M.  ConklatéraUon*  Kénéraln  iur  l'Induction  élrtlrc 
dynamique. 


Après  avoir  exposé  les  phénomènes  divers  de  l'induction 
opérée  par  les  courants  et  par  les  décharges,  il  nous  reste  à les 
envisager  dans  leur  ensemble  et  dans  leurs  rapports  avec  les 
autres  phénomènes  électriques.  Plusieurs  physiciens,  notam- 
ment Lenz,  Weber,  Neumann,  se  sont  occultés  de  cet  ordre  de 
questions  en  cherchant  à ramener  l’induction  à des  lois  géné- 
rales et  à en  donner  des  théories  plus  ou  moins  satisfaisantes. 
Nous  allons  chercher  à résumer  les  points  qui  nous  paraissent 
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le  mieux  établis  par  leurs  recherches  en  y ajoutant  quelques 
observations  et  nos  propres  idées  sur  ce  sujet. 

Peu  de  temps  après  la  découverte  de  l'induction  électro-dy- 
namique par  Faraday,  Lenz  avait  déjà  réussi  à en  formuler  les 
résultats  d’une  manière  générale  très-simple  et  très-satisfai- 
>ante.  Voici  le  principe  qu’il  avait  établi  : Si  un  conducteur 
métallique  se  trouve  dans  le  voisinage  d'un  courant  électrique  ou 
d'un  aimant,  il  se  développe  en  lui  un  courant  électrique  dont 
la  direction  est  telle  qu’il  aurait  produit  dans  ce  fil  un  mouve- 
ment directement  contraire  à celui  qui  lui  a été  donné  pour  dé- 
velopper le  courant  d’induction,  en  supposant  que  le  fil  neût 
pu  être  mis  en  mouvement  que  dans  la  direction  même  où  il  l'a 
été  ou  dans  une  direction  précisément  contraire.  Il  résulte  de  ce 
principe  qu’il  est  toujours  facile  de  connaître  dans  quel  sens 
doit  cheminer  le  courant  d'induction  en  se  rappelant  que  ce 
sens  est  inverse  de  celui  dans  lequel  cheminerait  un  courant 
qui  produirait,  par  l’action  électro-dynamique,  le  même  mou- 
vement qu’on  opère  mécaniquement  pour  développer  l'induc- 
tion. Lenz  lie  ainsi  d'une  manière  intime  les  phénomènes 
d'induction  avec  les  phénomènes  électro-dynamiques  d’ Am- 
père, car  à chaque  phénomène  de  mouvement  électro-dyna- 
mique correspond  un  phénomène  magnéto-électrique,  soit  d’in- 
daction  électro-dynamique.  C’est  ce  qu'il  est  facile  de  démontrer 
ca  examinant  successivement  différents  cas. 

1“  Cas  de  deux  fils  conducteurs  parallèles  parcourus  tous  les 
deux  par  des  courants  qui  s'attirent  ou  se  repoussent,  suivant 
qu’ils  vont  dans  le  même  sens  ou  dans  des  sens  contraires. 
Cas  correspondant  de  deux  fils  conducteurs  parallèles,  dont 
1 un  seulement  est  traversé  par  un  courant,  tandis  qu’on  eu 
approche  ou  qu'on  en  éloigne  mécaniquement  l'autre,  ce  qui 
détermine  chez  lui  un  courant  en  sens  contraire  ou  dans  le 
même  sens. 

2"  Cas  de  deux  fils  conducteurs  repliés  en  rectangles  ou  en 
cercles  de  même  grandeur  capables  de  se  mouvoir  autour  du 
même  axe  dans  des  plans  verticaux  et  disposés  d’abord  de  ma- 
nière que  leurs  deux  plans  soient  perpendiculaires  l’un  à 
1 autre;  ils  viennent  s’appliquer  l’un  contre  l’autre,  quand  ils 
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font  partie  d’un  circuit  électrique,  de  manière  que  les  courants 
aient  la  même  direction  dans  tous  les  deux.  Cas  correspondant 
de  deux  conducteurs  semblables,  l’un  fixe  parcouru  par  un 
courant,  l'autre  mobile  dans  lequel  il  se  développe  un  courant 
dirigé  en  sens  contraire  de  celui  du  fixe  quand  ou  l'applique 
mécaniquement  contre  lui. 

3°  Cas  d'un  conducteur  rectiligne  mobile  et  limité,  susceti- 
tible  de  se  mouvoir  parallèlement  à lui-même  tout  le  long d un 
conducteur  rectiligne  indéfini  ; lorsqu'ils  sont  tous  les  don 
parcourus  par  un  courant,  le  mobile  se  meut  le  long  du  fit** 
dans  le  sens  du  courant  de  celui-ci,  si  son  propre  courant  s'en 
éloigne,  et  en  sens  contraire,  s'il  s’en  rapproche.  Cas  corresp'is 
danl  d’un  conducteur  indéfini  et  fixe  parcouru  par  un  courani 
le  long  duquel  on  fait  mouvoir  mécaniquement  un  condw- 
leur  mobile  limité;  il  s’y  développe  un  courant  dirigé  vert  lr 
conducteur  indéfini  quand  il  chemine  dans  le  sens  du  courani 
de  ce  conducteur,  et  un  courant  dirigé  eu  sens  contraire  quand 
il  chemine  dans  une  direction  opposée  à celle  du  courant  du 
conducteur  indéfini. 

4°  Cas  d’un  aimant  dirigé  du  sud  au  nord  et  d'un  conduc- 
teur parallèle  à l’axe  de  l’aimant  auquel  on  donne  un  mouve- 
ment angulaire  tantôt  à l'est,  tantôt  à l'ouest;  il  s’y  développe 
un  courant  d’induction  dirigé  en  sens  contraire  de  celui  qui 
devrait  traverser  le  conducteur  pour  que  celui-ci  imprimât  i 
l’aimant  une  déviation  dans  la  même  direction  que  celle  qu  • : 
lui  donne  mécaniquement. 

5*  Cas  d’un  anneau  ou  d’une  hélice  formée  d'un  fil  raéui- 
lique  qu’on  lait  marcher  jusqu’au  milieu  d un  aimant  qui  m 
forme  l’axe;  il  s’y  développe  un  courant  dirigé  en  sens  iQ«r>' 
de  celui  qui  devrait  parcourir  le  til  de  l’anneau  pour  qu« 
celui-ci  fût  attiré  jusqu'au  milieu  de  l’aimaut  quand  on  p- 
senlerait  le  pôle  de  cet  aimant  au  centre  de  l’anneau  mobile 

6"  Cas  d’un  disque  de  métal  se  mouvant  circulaire!»* 
dans  un  plan  horizontal  entre  les  pôles  d’un  aimant  eu  fer-*- 
cheval,  dont  l’un  est  dessus  et  l’autre  dessous  ; il  s’y  déveiopj* 
un  courant,  allant  du  centre  à la  circonférence,  quand  b 
disque  chemine  dans  le  sens  des  aiguilles  d’une  montre  et  qu« 
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le  pôle  norcl  de  l'aimant  se  trouve  dessus  et  le  sud  dessous;  le 
courant  a un  sens  inverse  si  le  disque  chemine  dans  le  sens  op- 
posé ou  si  les  pôles  de  l'aimant  sont  renversés.  Cette  expérience 
correspond  dans  l 'électro-dynamique  à celle  de  Itarlow  dans 
laquelle  une  roue  traversée  par  un  courant  électrique  qui  va  de 
son  centre  à sa  circonférence,  tourne  entre  les  pôles  d’un  ai- 
mant (fig.  110,  p.  250  . Le  courant  induit  a une  direction  op- 
posée à celle  qu'aurait  le  courant  qui  donnerait  à la  roue  un 
mouvement  ayant  lieu  dans  le  même  sens  que  celui  qu’on  lui 
imprime  mécaniquement. 

7*  Cas  d’un  aimant  qui  tourne  sur  son  axe  sous  l'action  d’un 
courant  qui  va  du  milieu  à l’une  de  ses  extrémités  ou  de  l'une 
île  ses  extrémités  au  milieu;  l'aimant  marche  par  l’effet  des 
courants  du  mercure  dans  lequel  il  plonge  ou  des  conducteurs 
fixes  qui  le  mettent  dans  le  circuit  électrique  (lig.  105  et  106, 
p.  2i3;.  Cas  correspondant  d’un  aimant  dont  on  fait  commu- 
niquer l’un  des  pôles  et  le  milieu  avec  les  bouts  d’un  galvano- 
mètre. Eu  imprimant  à l'aimant  un  mouvement  de  rotation  sur 
son  axe,  on  obtient  au  galvanomètre  un  courant  dirigé  eu  sens 
contraire  de  celui  qui,  traversant  des  conducteurs  disposés  par 
rapport  à l'aimant  comme  le  sont  les  bouts  du  lil  du  galvano- 
mètre, imprimait  à l'aimant  un  mouvement  sur  son  axe  ayant 
la  même  direction  que  celui  qu'on  lui  imprime  mécanique- 
ment. 

Celte  dernière  expérience  est  de  Faraday,  qui  avait  été  amené 
à croire  qu’on  pouvait  développer  un  courant  induit  dans  la 
substance  métallique  de  l'aimant  même  qui  sert  à produire 
l'induction.  Weber  avait  également  décrit  sous  le  nom  dîn- 
eur//on  unipolaire  uue  expérience  qui  ne  diffère  de  celle  de  Fa- 
raday qu'en  ce  que  l’aimant  disposé  de  manière  à pouvoir 
tourner  autour  de  sou  axe  horizontal,  porte  un  disque  métal- 
lique à travers  lequel  il  passe  à frottement  juste  et  qui  peut 
glisser  de  fayon  a être  placé  sur  les  différentes  sections  de  l’ai- 
mant. Ce  disque  plonge  par  sa  partie  inférieure  duns  un  godet 
plein  de  mercure  où  aboutit  l'un  des  bouts  du  galvanomètre, 
pendant  que  l'autre  communique  avec  l'axe  de  l'aimant  lui- 
même  (6g.  153).  En  faisant  tourner  l'aimant  sur  son  axe  on 
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obtient  un  courant  continu,  dont  le  sens  dépend  de  celui  de  U 

rotation  et  dont  l’intensité  varie  proportionnellement  arec  la 


vitesse  de  cette  rotation.  Mais  l’intensité  absolue  de  ce  courant 
dépend  aussi  essentiellement  de  la  force  de  l’aimant  et  surtout 
de  la  distribution  qu’y  affecte  le  magnétisme,  car  elle  changt 
beaucoup  suivant  que  l’aimant  qui  sert  à l’opération  est  soumis 
ou  non  à ses  deux  extrémités,  à l'action  des  pèles  contraires  Je 
deux  forts  aimants  auxiliaires  qui  en  sont  rapprochés.  La  lon- 
gueur du  trajet  sur  la  surface  de  l'aimant,  et  parallèlement  à 
son  axe,  n’influe  pas  d’uue  manière  sensible  sur  la  force  du 
courant.  Cette  force  est  en  effet  la  même  lorsque,  le  disque  de 
laiton  étant  fixé  à l'ime  ou  à l’autre  des  deux  extrémités  de 
l’aimant,  le  bout  du  galvanomètre  qui  ne  communique  pas 
avec  le  disque  est  mis  en  contact  avec  l’extrémité  nord  ou  a ver 
l’extrémité  sud,  c’est-à-dire  avec  celle  qui  est  la  plus  rappro- 
chée ou  avec  celle  qui  est  la  plus  éloignée  du  disque.  Toutefois 
l’effet  absolu  est  moins  considérable  dans  ce  cas  qu’il  ne  l'est 
lorsque  le  disque  de  laiton  est  au  milieu  de  l'aimant. 

Ces  diverses  expériences  ne  prouvent  nullement,  comme  Fa- 
raday et  Weber  semblaient  d’abord  l’avoir  admis,  que  les  cou- 
rants d’iuduction,  dont  le  galvanomètre  donne  perception, 
sont  produits  sur  la  surface  de  l’aimant  ou  sur  l’enveloppe 
métallique  qui  le  recouvre  et  qui  tourne  avec  lui.  F.n  effet,  dans 
le  mouvement  de  rotation  l’axe  et  les  pèles  de  l’aimant  conser- 
vent constamment  la  même  position  relative  par  rapport  à tous 
les  points  de  sa  surface;  par  conséquent  le  fait  du  mouvement 
absolu  imprimé  à l’aimant  ne  doit  produire  aucun  effet  et  ne 
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peut,  en  particulier,  y développer  de  courant  induit.  C’est  donc 
uniquement  dans  les  portions  du  conducteur  qui  ne  participent 
pas  au  mouvement  de  l’aimant  et  qui  servent  à établir  la  com- 
munication avec  le  galvanomètre  qu'est  développé  le  courant 
induit  qui  achève  son  circuit  dans  l’aimant.  C’est  de  la  même 
manière  que  la  rotation  de  l’aimant  sur  son  axe  sous  l’action 
de  courants  électriques  qui  le  traversent  n’est  produite,  comme 
nous  l’avons  vu,  que  par  l’action  de  la  partie  du  circuit  qui  est 
fixe  et  indépendante  de  l’aimant,  et  nullement  par  celle  dont 
fait  partie  l’aimant  lui-même  et  les  conducteurs  qui  lui  sont 
liés.  La  loi  de  Lenz  rend  très-bien  compte  de  ces  effets  qui  en 
sont  l’une  des  conséquences,  comme  nous  l’avons  vu , dans 
l’examen  du  septième  cas. 

Cette  loi,  du  reste,  a encore  ceci  de  remarquable,  c’est 
la  liaison  qu’elle  établit  entre  la  nature  du  mouvement  électro- 
dynamique  et  celle  du  courant  induit  correspondant.  En  ellet, 
toutes  les  fois  que  l’action  mutuelle  de  deux  courants  ou  d’un 
courant  et  d’un  aimant  donne  naissance  à un  mouvement  li- 
mité tel  qu’une  attraction  ou  une  répulsion,  ou  à une  déviation 
dans  un  sens  ou  dans  un  autre,  l’action  inductrice  correspon- 
dante détermine  un  courant  instantané,  tandis  que,  lorsque 
l’action  électro-dynamique  produit  un  mouvement  continu  tel 
qu’une  rotation,  l’action  inductrice  correspondante  développe 
un  courant  continu.  Ainsi  les  courants  induits  des  cas  1°,  2"  4° 
et  5*  sont  instantanés,  soit  dans  un  sens,  soit  dans  un  autre, 
tandis  que  les  courants  des  cas  3°,  6“  et  7°,  sont  conliuus  et 
dirigés  conformément  à la  loi. 

Dernièrement  encore  Faraday,  en  vue  d’étudier  le  champ 
magnétique,  c’est-à-dire  la  distribution  des  forces  qui  émanent 
extérieurement  des  pôles  d’un  aimant,  a obtenu,  en  faisant 
tourner  des  conducteurs  sous  l’influence  d’un  aimant  ou  du 
magnétisme  terrestre,  des  effets  d’induction  qui  sont  une  con- 
firmation remarquable  de  la  loi  de  Lenz.  Nous  reviendrons  sur 
ces  expériences  dans  le  chapitre  suivant  quand  nous  parlerons 
des  lignes  de  force  magnétique  de  Faraday;  pour  le  moment, 
nous  nous  bornerons  au  point  particulier  de  l’induction.  Voici 
comment  ou  l’obtient  dans  ce  cas.  Deux  aimants  sont  disposés 
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l'un  à côté  de  l’autre  avec  leurs  pôles  homogènes  situés  vers  U 
même  extrémité,  de  façoù  qu’ils  peuvent  agir  comme  un  aimant 
unique  et  tourner  autour  d’un  axe  commun.  Un  fil  métallique 
partant  de  l’un  des  bouts  polaires  suit  la  direction  de  l'axe  jus- 
qu'au milieu  du  système  maguétique  (c’est  la  partie  axiale  , a 
là,  prenant  une  direction  perpendiculaire  à l’axe  (c'est  la  par- 
tie radiale),  revient  à son  point  de  départ  en  décrivant  une 
ligne  courbe  plus  ou  moins  longue  qui  est  complètement  exté- 
rieure aux  aimants.  Ces  différentes  parties  du  lil  peuvent  a\«ar 
des  mouvements  indépendants,  mais  elles  communiquent  inc- 
talliquement  entre  elles  au  moyen  d’anneaux  de  cuivre  aux- 
quels aboutissent  les  extrémités  de  la  partie  axiale,  et  contre 
lesquels  viennent  s’appuyer  les  extrémités  des  parties  radiales.. 
On  peut  imprimer  le  mouvement  aux  aimants  autour  de  leur 
axe  commun,  et  alors  le  lil  inducteur  reste  fixe  ; au  lieu  d’impri- 
mer le  mouvement  à ce  fil,  ce  sont  les  aimants  qui  sont  mobile». 
Lorsque  l’on  met  en  mouvement  dans  le  meme  sens  la  partie 
radiale  et  la  partie  extérieure,  c'est-à-dire  toute  la  partie  du 
lil  conducteur  comprise  entre  les  deux  points  où  il  aboutit  a 
l’axe,  il  n’y  a pas  la  moindre  trace  de  courant,  ce  qui  prouvât 
de  ce  qu’il  y a deux  courants  égaux  et  contraires  développa, 
l’un  dans  la  partie  radiale,  l’autre  dans  la  partie  extérieure; 
il  est  facile  de  s’eu  assurer  en  faisant  mouvoir  chacune  ik 
ces  parties  séparément.  Quand  c’est  la  partie  axiale  du  lil  qu’on 
fait  mouvoir  seule,  il  n’y  a aucun  effet,  celte  partie  n'agit  donc 
que  comme  conducteur,  rôle  que  la  matière  de  l'aimant  peut 
remplir  également.  La  nullité  d'effet  que  nous  venons  de  si- 
gnaler s’accorde  tout  à fait  avec  l’une  des  conséquences  des  loi» 
de  rélectro-dynamique,  exposée  par  Ampère,  dans  l’uu  de  ses 
derniers  mémoires;  savoir,  que  l’action  d’un  aimant  sur  m 
courant  fermé  qui  aboutit  à son  axe  par  ses  deux  extrémité 
est  parfaitement  nulle,  et  cela  quelles  que  soient  la  forme  et 
l'étendue  de  la  courbe  que  le  courant  décrit  et  quels  que  soient 
les  points  de  l’axe  où  aboutissent  les  extrémités  du  fil  qui  con- 
duit le  courant.  Or,  il  en  est  de  même  exactement  dans  l'ex- 
périence de  Faraday. 

Celle  correspondance  si  remarquable  entre  les  phénomène» 
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de  l’élec tro-d ynamique  et  ceux  île  l'induction  magnéto-élec- 
trique qui  se  retrouve  dans  chaque  fait  particulier  a naturelle- 
ment conduit  les  physiciens  à chercher  à les  comprendre  dans 
une  même  théorie.  Weber,  considérant  le  cas  de  deux  conduc- 
teurs traversés  chacun  par  un  courant,  y voit  quatre  forces  : 
deux  attractives  et  deux  répulsives,  vu  qu'il  regarde  chaque 
courant  comme  composé  de  deux  courants  élémentaires,  l’un 
d'électricité  positive,  l'autre  de  négative;  calculant,  d’après 
celte  donnée,  l’action  électro-dynamique  de  deux  éléments,  il 
trouve  pour  la  résultante  des  quatre  forces  une  formule  sem- 
blable à celle  qu’Ampère  avait  obtenue  pour  représenter  l'ac- 
tion mutuelle  de  deux  éléments  de  courant.  11  fait  ainsi  rentrer 
dans  les  lois  de  l’attraction  et  de  la  répulsion  de  l'électricité 
statique  les  phénomènes  de  l’électricité  dynamique.  Cette  idée 
avait  été  déjà  mise  en  avant,  en  1822,  parle  professeur  Prévost, 
de  Genève,  qui  avait  cherché  à expliquer  d'une  manière  fort 
ingénieuse,  par  les  attractions  et  les  répulsions  électriques  ordi- 
naires, l’action  mutuelle  de  deux  courants  électriques,  eu  mon- 
trant que  l’action  mutuelle  des  courants  élémentaires  qui  vont 
en  sens  contraire  doit  l’emporter  sur  celle  des  courants  qui  vont 
dans  le  même  sens;  que  par  conséquent,  dans  deux  conducteurs 
traversés  par  des  courants  dirigés  dans  le  même  sens,  l’attrac- 
tion du  courant  élémentaire  positif  de  l’un  sur  le  courant  élé- 
mentaire d’électricité  négative  de  l’autre,  doit  l’emporter  sur  la 
répulsion  mutuelle  des  deux  courants  élémentaires  d’électricité 
positive  et  des  deux  courants  élémentaires  d'électricité  néga- 
tive; d'où  il  résulte  en  définitive  une  action  attractive.  L’in- 
verse a lieu  quand  les  deux  courants  sont  dirigés  en  sens  con- 
traire dans  les  deux  conducteurs. 

Maintenant  pour  expliquer  l’induction,  M.  Weber  suppose 
qu’un  élément  de  conducteur  sans  courant  se  meut  en  pré- 
sence d’un  conducteur  immobile  parcouru  par  un  courant  : 
les  mêmes  quatre  forces  agissent  ici;  seulement  la  vitesse  des 
électricités  dans  le  conducteur  induit,  au  lieu  d’être  celle  d'un 
courant,  est  celle  du  conducteur  lui-même;  elle  est  ainsi  la 
même  et  a lieu  dans  le  même  sens  pour  les  deux  lluides  élec- 
triques, au  lieu  d'être  en  sens  contraire  comme  dans  l'induc- 
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tcur.  Dans  ce  cas  la  formule  donne  pour  l’action  électro-dyna- 
mique une  résultante  nulle,  ce  qui  doit  être  puisqu'il  n’y  a pas 
production  de  mouvement  mécanique;  mais  si  on  calcule  l’é- 
nergie avec  laquelle  l’élément  inducteur  tend  à séparer  les 
deux  fluides  électriques  dans  l'induit,  on  trouve  qu  elle  est 
exprimée  par  la  différence  entre  les  deux  forces  égales  et  con- 
traires auxquelles  sont  soumises,  de  la  part  de  l’inducteur, 
chacune  des  électricités  de  l’induit;  forces  dont  la  somme  ou  la 
résultante  est  nulle,  comme  nous  venons  de  le  voir,  mais  dont 
la  différence  est  2 /,  en  appelant  l’une  et  l’autre  — /.  Si 
l’on  décompose  cette  force  2/  en  deux  autres,  l’une  perpen- 
diculaire, l’autre  parallèle  au  fil  induit,  la  première  est  dé- 
truite, la  seconde,  que  M.  Weber  appelle  force  électro-motrice, 
produit  un  courant  qui  dure  tant  qu’a  lieu  le  mouvement  du 
fil;  c’est  le  courant  d’induction.  M.  Weber  a observé,  en  outre, 
et  vérifié  plusieurs  lois  expérimentales,  et  s’accorde  parfaitement 
avec  Neumann  en  ce  qui  concerne  l'induction  exercée  par  un  cir- 
cuit fermé,  laseule  d’ailleursqu’on  puisse  observer  directement. 

Neumann  était  parvenu  à calculer  cette  dernière  action  en 
partant  d'un  point  de  vue  moins  théorique  que  Weber;  savoir 
simplement  que  l’action  électro- dynamique  et  l’action  induc- 
trice sont  assez  liées  l'une  à l’autre,  soit  quant  à leur  valeur, 
soit  quant  à leur  sens,  pour  qu’on  puisse  supposer  que  la  force 
électro-motrice  produite  par  le  mouvement  d’un  élément  in- 
duit est  proportionnelle  à l’action  électro-dynamique  qu’il  rece- 
vrait de  l’inducteur,  décomposée,  suivant  la  direction  de  s* 
vitesse,  et  multipliée  par  celle-ci.  Il  est  assez  remarquable  que 
Weber  soit  arrivé  au  même  résultat  par  un  tout  autre  ordre 
d’idées,  et  on  peut  en  conclure  la  loi  suivante  qui  n’est  plus 
une  simple  loi  empirique,  mais  bien  une  loi  mathématique, 
savoir,  que  quelle  que  soit  la  cause  et  T action  électro-dynamique 
de  deux  courants,  si  pour  expliquer  l’induction  subie  par  un  con- 
ducteur en  mouvement , on  le  considère  comme  un  courant  ou  les 
deux  électricités  cheminent  dans  le  même  sens,  il  est  évidemment 
naturel  de  supposer  qu' alors  la  force  électro-motrice  est  propor- 
tionnelle à la  force  électro-dynamique  exercée  par  l'inducteur  sur 
un  courant  ayant  celte  même  direction. 
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Sans  recourir  à des  notions  et  à des  calculs  aussi  profonds 
que  Weber  et  Neumann,  j’estime  qu’on  peut  considérer  l’iu- 
duction  comme  le  résultat  de  la  décomposition  par  influence  de 
l’électricité  naturelle  de  chaque  particule  du  conducteur  induit, 
par  les  électricités  déjà  séparées  de  chaque  particule  corres- 
pondante de  l'inducteur.  Pour  cela,  il  faut  admettre  que  la 
propagation  du  courant  se  fait  par  une  série  de  décomposi- 
tions et  de  recompositions  des  électricités  des  molécules  succes- 
sives , de  la  même  manière  que  lorsqu'il  s’agit  des  corps 
isolants,  comme  nous  l’avons  vu  dans  le  chapitre  VI  de  la 
deuxième  partie1;  nous  exposerons  dans  la  quatrième  partie 
les  preuves  nombreuses  qui  militent  en  faveur  de  ce  mode  de 
propagation  du  courant  électrique. 

Soit  donc  AU  (fig.  156)  un  conducteur  traversé  par  un  cou- 


Fig.  456. 


rant  dans  la  direction  de  A en  B ; les  particules  successives 
dont  il  se  compose  ont  leur  électricité  naturelle  décomposée, 
les  — tournés  du  côté  de  A où  est  le  pôle  positif  de  l’ap- 
pareil et  les  -p  tournés  vers  B où  est  le  pôle  négatif.  Les  élec- 
tricités, dès  qu  elles  ont  été  séparées,  se  combinent  de  parti- 
cule à particule,  savoir  : la  négative  de  a avec  la  positive  du 
pôle  A,  la  négative  de  b avec  la  positive  de  a , et  ainsi  de  suite 
jusqu’à  la  positive  de  h qui  se  combine  avec  la  négative  du 
pôle  B.  Cette  recomposition,  qui  est  instantanée,  est  immédia- 


1 V'oyei  page  136. 


446  MAGNÉTISME  BT  ÉLECTRO-DYNAMIQUE . 

tement  suivie  d’une  nouvelle  décomposition,  et  celle-ci  d'une 
recomposition,  et  ainsi  de  suite.  Cette  succession  de  décom- 
positions et  de  recompositions  est  tellement  rapide,  qu'il  y a 
toujours,  ainsi  que  l’expérience  le  démontre,  une  tension 
électrique  dans  chaque  particule  du  conducteur,  de  sorte  qu’on 
peut  regarder  que  l’état  dans  lequel  il  est  représenté  dans  la 
fig.  156,  que  nous  appellerons  état  de  polarisation,  est  à peu 
près  permanent. 

Soit  maintenant  un  second  conducteur  A'B'  (fig.  iüG  sem- 
blable au  premier,  aussi  rapproché  que  possible  de  lui,  tout 
en  étant  isolé  par  de  la  soie  ou  de  la  cire  ; au  moment  où  l’oo 
fait  passer  un  courant  dans  AU  et  où  l’on  polarise  par  con- 
séquent ses  particules,  on  produit  dans  A'B'  une  polarisation 
moléculaire  opposée,  le  4-  de  chaque  particule  étant  % is-à-vi- 
du  — de  chaque  particule  de  AB  et  le  — devant  le  _p.  11  eu 
résulte  que  si,  au  moment  où  AB  est  envahi  par  un  courant, 
les  deux  extrémités  de  A'B'  sont  réunies  par  un  conducteur,  tel 
que  le  fil  d’un  galvanomètre,  le  + de  la  molécule  a'  se  combine,  i 
travers  ce  conducteur,  avec  le  — de  la  molécule  h',  et  produit 
ainsi  un  courant  instantané  dirigé  de  A'  à B'  dans  le  conduc- 
teur de  B'  à A'  dans  le  lil  A'  B'  lui-même,  c'est-à-dire  en  sens 
contraire  du  courant  inducteur.  I)e  même  si,  au  lieu  d'être 
réunies  par  un  conducteur,  les  extrémités  A'  et  B'  commu- 
niquent avec  les  deux  plateaux  d’un  condensateur,  A'  lui  tloniK 
une  charge  d’électricité  positive  et  B'  une  de  négative.  Dès  que  « 
a perdu  son  électricité  positive  et  h'  sa  négative,  la  négative 
de  a'  se  trouve  dissimulée  par  la  positive  de  b' , et  ainsi  de  suite 
jusqu'à  la  négative  de  g',  qui  est  dissimulée  par  la  positive 
de  h!  ; ces  électricités  ne  se  neutralisent  pas,  parce  qu'elles 
sont  retenues  par  les  électricités  opposées  des  particules  de  AB: 
mais  au  moment  où  le  courant  cesse  de  passer  par  AB,  alors 
si  les  deux  extrémités  de  A'B'  sont  unies  par  un  conducteur, 
l’électricité  négative  de  a'  se  réunit  avec  la  positive  de  4',  et 
eu  même  temps  les  extrémités  contraires  de  chacune  des  par- 
ticules a',  b',  c , d , et, J'  et  rf  sc  combinent,  et  il  en  résulte  an 
courant  qui  va  dans  le  conducteur  de  B'  en  A' et  de  A’ en  H 
dans  le  lil  A'B'  lui-même.  Ainsi  A'B'  est  traversé,  dans  ce  ca?. 
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par  un  courant  dirigé  dans  le  même  sens  que  le  courant  induc- 
teur. L’état  de  tension  électrique  dans  lequel  se  trouve  le  fil 
A'B'  pendant  que  le  courant  traverse  AB  est  celui  que  Faraday 
avait  appelé  èlectrotonique  ; et  la  cessation  de  cet  état  produit 
le  second  courant  d’induction,  tandis  que  sa  création  avait 
produit  le  premier.  On  conçoit,  d’après  la  théorie  qui  pré- 
cède, que  la  tension  électrique  des  molécules  extrêmes  sera 
d’autant  plus  forte  que  le  fil  induit  sera  plus  long;  car  s’il 
est  court,  les  deux  électricités  accumulées  à ses  deux  extré- 
mités se  réuniront  plus  facilement  à travers  le  fil  lui-môme; 
d’un  autre  cèté,  pour  produire  un  fort  courant,  il  faut  qu’il 
soit  bon  conducteur,  afin  que  la  décomposition  des  électricités 
naturelles  de  chacune  de  ses  particules  et  leur  recomposition 
se  fassent  plus  facilement,  et  par  conséquent  plus  vite  et  en 
plus  grande  proportion.  Au  fond,  dans  la  théorie  que  nous 
venons  de  donner,  la  production  des  deux  courants  instantanés 
d’induction  est  tout  à fait  semblable  à ce  qui  se  passe  dans  la 
charge  et  la  décharge  par  cascade  de  plusieurs  bouteilles  de 
Lcyde  consécutives , dont  l’armure  intérieure  de  chacuue 
communique  avec  l’extérieure  de  la  précédente. 

On  sait  qu’on  peut,  au  lieu  de  développer  le  courant  induit 
en  faisant  passer  un  courant  dans  l’inducteur,  le  produire  en 
rapprochant  ou  en  éloignant  mécaniquement  AB  traversé  par 
le  courant,  de  A'B'  qui  ne  l’est  pas;  on  obtient  alors  un  cou- 
rant induit  d’autant  plus  fort  que  le  mouvement  mécanique 
s’opère  plus  rapidement,  mais  cependant  jamais  aussi  fort  que 
dans  le  premier  cas,  toutes  les  autres  circonstances  étant  les 
mêmes.  Il  est  vrai  qu’alors  le  courant  a un  peu  plus  de  durée. 
Dans  ce  cas  les  molécules  de  A'B'  ne  subissent  pas  brusquement, 
comme  dans  le  cas  de  l’invasion  de  AB  par  le  courant,  l’influence 
polarisante  des  molécules  a,  A,  c,  etc.;  aussi,  nu  lieu  d’un 
seul  courant  assez  énergique  et  instantané,  on  obtient  une 
série  de  petits  courants  instantanés  dont  l’intensité  augmente 
à mesure  que  le  rapprochement  s’opère,  et  dont  la  somme 
constitue  un  courant  temporaire. 

Lorsqu'au  lieu  d’opérer  l’induction  par  le  courant  élec- 
trique, on  l’opère  par  un  aimant,  la  théorie  est  exactement 
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la  même,  pourvu  qu'on  se  rappelle  qu'un  aimanl  peut  être 
assimilé  à un  assemblage  île  courants  tous  dirigés  dans  lt 
même  sens  et  perpendiculairement  à l’axe  de  l'aimant  ; seule- 
ment l'action  du  courant  de  l’aimant  est  beaucoup  plus  éner- 
gique que  celle  de  véritables  courants  électriques,  ce  qui  tient 
probablement  à leur  grand  nombre. 

Il  nous  reste  à examiner  le  cas  où  l'inducteur  et  l'indnit 
ayant  un  mouvement  continu  l’un  par  rapport  à l’autre,  le 
courant  d'induction  se  trouve  être  aussi  continu  ; la  même 
théorie  rend  également  bien  compte  des  effets.  Supposon?  le 
conducteur  AB  (fig.  157)  traversé  par  un  courant  de  B en  A,  se 


S *'  tf  c'  ï'  a' 


Fig.  157. 

mouvant  le  long  du  conducteur  indéfini  A'B';  le  q- de  la  mo- 
lécule a de  AB,  cheminant  de  A'  en  B',  décompose  l’électricité 
naturelle  de  chacune  des  particules  a,  4,  c,  d,  etc.,  devant  les- 
quelles il  passe  : il  attire  le  — et  repousse  le  + , ce  qui  don» 
immédiatement  naissance  à un  courant  dirigé  vers  B'  et  allant 
de  B'  en  A'  dans  un  conducteur  qui  réunirait  les  deux  extré- 
mités de  A'B'  ; ce  courant  se  reproduit  chaque  fois  que  a pas- 
devant  une  molécule  de  A'B',  et  par  conséquent  tant  que  dur* 
le  mouvement  de  AB  devant  A'B’.  Le  sens  de  ce  courante*1 
bien  conforme  à ce  qu’il  doit  être  d’après  la  loi  de  Lenz,  car  il 
est  inverse  de  celui  «jui  donnerait  à AB  un  mouveuiemeDt 
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ayant  la  même  direction  que  celle  du  mouvement  méca- 
nique qu’on  lui  imprime;  mais  l’intensité  en  est  très-faible, 
ce  qui  tient  à ce  qu’il  n’y  a que  les  particules  extrêmes  de  AB, 
celles  qui  sont  très-rapprochées  de  A'B',  qui  puissent  agir  sur 
lui 

Quant  au  courant  induit  dans  l’inducteur  lui-même,  qui  a 
lieu  au  moment  où  le  courant  cesse  de  passer,  il  est  tout 
simplement  l’effet  du  retour  des  molécules  à leur  état  ordi- 
naire, quand  la  polarisation  moléculaire  vient  à cesser.  En  effet, 
supposons  que  dans  le  fil  AB  de  la  figure  156  on  supprime  le 
passage  du  courant  et  qu’en  même  temps  on  réunisse  A et  B 
par  un  conducteur,  l’électricité  positive  de  h se  réunira  à tra- 
vers ce  conducteur  avec  la  négative  de  a , la  positive  de  a avec 
la  négative  de  b,  et  ainsi  de  suite;  on  aura  ainsi  un  courant 
dirigé  de  B en  A dans  le  conducteur,  et  de  A en  B dans  le  fil 
lui-même,  et  par  conséquent  dans  le  même  sens  que  celui  qui 
le  traversait,  mais  seulement  il  sera  instantané.  Il  est  facile  de 
comprendre  pourquoi,  lorsqu'on  recueille  l’extra-courant,  le 
courant  induit  dans  le  fil  A'B'  cesse  presque  complètement  : 
cela  lient  à ce  que  le  sens  dans  lequel  cheminent  les  électricités 
des  molécules  de  AB  entraîne  celles  de  A'B'  dans  un  sens 
contraire  à celui  qui  donnerait  lieu  au  courant  induit. 

Les  expériences  nombreuses  de  M.  Masson,  relatives  à l’in- 
duction du  courant  sur  lui-même,  sont  tout  à fait  favorables  à 
l’explication  que  je  viens  de  donner  de  la  production  de  l’extra- 
courant a. 

Un  point  assez  important  de  notre  théorie,  c’est  l’explication 


1 M.  Wartmann  avait  même  cru  qu’il  n’y  avait  pas  production  du  courant  d’in- 
duction dans  le  cas  où  le  fil  induit  serait  perpendiculaire  au  Dt  Induit  ; son  erreur 
pri>\  ient  de  ce  que  le  courant  est  très-faible,  et  peut-être  aussi  de  ce  que  M.  Wart- 
manu  avait  opéré  avec  des  conducteurs  qui  se  croisaient,  tandis  qu’il  faut  que 
l'un  des  (lis  soit  en  entier  du  même  côté  de  l’autre,  comme  dans  la  figure  1 57 . 

1 La  forme  d'hélice  donnée  au  conducteur  favorise  6 longueur  égale,  d'une  ma- 
nière très-prononcée,  la  production  de  l’extra-courant.  Cela  tient  à ce  qu'a  la 
cause  que  nous  venons  d’assigner  a cette  production,  et  qui  agit  seule  dans  le  cas 
d'un  conducteur  rectiligne,  se  joint  ici  l’action  Inductrice  de  chaque  spire  de 
l'hélice  sur  les  spires  voisines  dont  l'effet  doit  s'ajouter  a celui  de  la  cause  gé- 
nérale, puisqu'il  s’exerce  dans  le  même  sens  au  moment  où  le  courant  cesse  de 
I.  29 
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qu’elle  donne  de  l’influence  qu’exerce  sur  l'intensité  du  cou- 
rant induit  la  vitesse  avec  laquelle  on  rapproche  le  conducteur 
mobile  du  lixe.  Si  ce  rapprochement  a lieu  trop  lentement,  U 
polarisation  moléculaire  du  conducteur  induit  se  détruit  à me- 
sure qu’elle  s’opère,  sans  pouvoir  donner  naissance  à un  cou- 
rant sensible;  il  faut  pour  qu’un  courant  soit  produit  que 
le  -f  de  l’une  des  deux  molécules  extrêmes  de  l'induit  se  com- 
bine par  l’intermédiaire  des  conducteurs  qui  les  unit  aîet 
le  — de  l’autre  molécule  extrême*  ce  qui  nécessite  un  moine- 
ment  rapide  sans  lequel  le  -f-  et  le  — de  chaque  particule  « 
combinent  ensemble  aussitôt  qu’ils  ont  été  séparés.  Cette  in- 
fluence de  la  vitesse  a été  appréciée  par  M.  Wartmann  qui  a 
réussi,  même  en  rapprochant  jusqu’au  contact,  mais  très-len- 
tement, une  armure  de  fer  doux  d'un  aimant,  à n’avoir  au- 
cun courant  d'induction  dans  le  fil  qui  entourait  l’armure:  il  a 
pu  obtenir  le  même  résultat  en  remplaçant  l’aimant  par  des 
courants  électriques.  D'un  autre  côté,  j’avais  déjà,  en  1837, 
montré,  en  employant  une  machine  deSaxton  :iîg.  145),  l'aug- 
mentation d’intensité  dans  les  eflets  des  courants  d’induction 
qui  résulte  de  l’accroissement  dans  la  vitesse  de  rotation  de 
l’armure  de  fer  doux  devant  les  pôles  de  l’aimant,  augmenta- 
tion qui  tenait  non-seulement  à ce  que,  dans  un  temps  donne, 
il  y avait  un  plus  grand  nombre  de  courants  d’induction  pro- 
duits, mais  aussi  à ce  que  chacun  d’eux  était  individuellement 
plus  fort.  Ainsi,  quand  la  vitesse  était  telle  qu’il  y avait  Secou- 
rants induits  par  seconde,  il  n'en  fallait  que  402  pour  déga- 
ger la  même  quantité  de  gaz  qui  en  exigeait  1050  quand  il 


passer.  C’est  par  la  même  raison  que  l’introduction  d’an  barreau  de  fer  duet 
dans  l'Intérieur  de  l'hélice  favorise  la  production  de  l'extra-eourant.  L'etreUm* 
analyse  que  M.  Masson  a faite  de  ses  propres  recherches,  de  celles  de  JeticAm?  rt 
de  celles  de  Faraday  sur  l'cxtra-courant,  établissent  une  analogie  tnVrcrrar 
quable  entre  la  force  du  courant  et  la  décharge  d'une  bouteille  de  Lrydr,  iMbei 
que  Faraday  avait  déjà  constatée  pour  les  courants  d'induction  ordinaires,  ce  <ps 
s'accorde  très-bien  avec  l'explication  que  nous  avons  essaye  de  donner  de  la  prs- 
duction  de  ces  courants.  Au  reslc,  nous  reviendrons  sur  ce  sujet,  et  en  particulier 
sur  les  recherches  de  M.  Masson,  quand  noua  étudierons  les  effets  physinlorvpo 
des  courants  d'induction  auxquels  ce  physicico  a consacré  une  grande  partie  d* 
travail  dont  nous  venons  de  parler. 
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n'y  en  avait  que  14  par  seconde.  Kn  mettant  dans  le  circuit  des 
courants  induits  l'hélice  du  thermomètre  métallique  de  Bre- 
guet,  on  voyait  cette  hélice  se  maintenir  à 70°  quand  il  y avait 
2 courants  d’induction  par  seconde,  à 55”  quand  il  y en  avait  10, 
à 100”  quand  il  y en  avait  20,  et  à 133°  quand  il  y en  avait  40. 
Ici  on  n'a  point  trouvé  de  limite  à l’augmentation  d’intensité 
résultant  de  l’accroissement  de  vitesse,  tandis  qu’on  arrive  assez 
vite  à en  trouver  une  quand  il  s’agit  du  dégagement  gazeux, 
ce  qui  tient  à ce  que  la  surface  des  électrodes  recevant  successi- 
vement l’oxygène  et  l’hydrogène  provenant  de  la  décomposition 
de  l'eau,  puisque  les  courants  induits  sont  alternativement  di- 
rigés dans  un  sens  et  dans  un  autre,  il  en  résulte  que  si  ces  gaz 
se  succèdent  très-rapidement, ils  se  recombinent  en  grande  partie 
pour  former  de  l’eau,  et  par  conséquent  ne  se  dégagent  pas  dans 
le  tube  du  voltamètre. 

M.  Lenz  a reconnu  qu'il  peut  y avoir  un  maximum  dans  l’in- 
tensité du  courant  qui  n’est  point  uniquement  une  fonction  de 
la  vitesse  de  rotation  de  la  machine  magnéto-électrique.  Ainsi 
il  a trouvé,  comme  je  l’avais  aussi  remarqué  mpi-mème,  que  la 
manière  dont  les  fils  conducteurs  sont  unis  entre  cuxket  la  ré- 
sistance du  système  que  le  courant  doit  traverser,  déterminent 
le  maximum  de  l’induction  pour  des  vitesses  très-dill'érentes.  Si, 
par  exemple,  on  lie  l’un  à l’autre  les  fils  de  six  bobines,  de  ma- 
nière que  leur  longueur  totale  soit  parcourue  par  le  courant 
induit,  une  vitesse  modérée  suffit  déjà  pour  obtenir  l’induction 
maximum  ; il  n’en  est  plus  de  même  si  les  six  bobines  sont  sépa- 
rées de  façon  que  chacune  d’elles  ne  soit  plus  traversée  que  par 
la  sixième  partie  du  courant  qui  se  partage  entre  elles;  alors 
on  arrive,  en  augmentant  beaucoup  la  rapidité  de  la  rotation, 
à obtenir  un  courant  qui  a une  force  dix  fois  plus  grande  que 
dans  le  premier  cas.  M.  Lenz  croit  que  ce  maximum  tient  à l’ai- 
mantation secondaire  que  les  courants  induits  impriment  à leur 
tour  aux  masses  de  fer  mêmes,  à l’aimantation  desquelles  ils 
doivent  leur  origine. 

L'influence  de  l’aimantation  se  fait  sentir  sous  un  autre  rap- 
port non  moins  important;  c’est  le  temps  plus  ou  moins  long, 
mais  jamais  nul,  qu'il  faut  au  feç  doux  pour  s’aimauter  et  se 
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désaimanter;  il  en  résulte  que,  suivant  la  longueur  de  ce  temps 
qui  dépend  de  la  nature  du  fer,  on  atteint  le  maximum  d'm- 
duction  avec  des  vitesses  plus  ou  moins  grandes.  C’est  aussi  là 
la  cause  de  la  durée  finie  et  non  tout  à fait  instantanée,  quoique 
très-courte,  des  courants  induits  par  l’aimantation  ; ces  cou- 
rants, que  nous  avons  appelés  temporaires,  ont  pour  caractère 
de  pouvoir  agir  sur  l’aiguille  aimantée,  tandis  que  les  instan- 
tanés proprement  dits  n’agissent  pas  sur  l’aiguille,  mais  pro- 
duisent des  commotions  et  l'aimantation  comme  les  décharge 
électriques.  Parmi  les  causes  qui  déterminent  la  production  de 
l’une  ou  l'autre  de  ces  deux  espèces  de  courants,  nous  pouvons 
signaler,  outre  celles  qui  tiennent  à leur  origine,  la  nature  du 
circuit  qu’ils  doivent  parcourir,  qui  peut  rendre  instantané 
un  courant  qui  serait  naturellement  temporaire.  Ainsi,  par 
exemple,  si  le  circuit  renferme  un  conducteur  imparfait,  tel 
que  le  corps  humain,  le  courant  induit,  au  lieu  de  s’écouler 
à mesure  qu’il  est  produit,  n’est  lancé  qu’à  l’instant  où  il  a ac- 
quis l’intensité  nécessaire  pour  traverser  ce  conducteur  impar- 
fait, et  par  conséquent  se  trouve  devenir  tout  à fait  instan- 
tané de  temporaire  qu’il  était  auparavant.  Les  expériences  de 
M.  Dove,  que  nous  avons  rapportées  plus  haut1,  nousfounn.- 
sent  plusieurs  preuves  de  ces  changements. 

Nous  aurions  encore  beaucoup  à dire  sur  les  propriétés  des 
courants  induits  ; mais  comme  ces  propriétés  ne  sout  pas  spé- 
cifiques, c’est-à-dire  qu’elles  ne  tiennent  pas  à la  nature  même 
de  ces  courants,  mais  uniquement  aux  circonstances  dans  les- 
quelles ils  sont  produits,  à leur  alternative  et  à leur  disconti- 
nuité; que,  par  conséquent,  on  peut  les  observer  avec  des  cou- 
rants d’origine  quelconque  placés  dans  les  mêmes  condition?, 
nous  renvoyons  l'élude  de  ces  propriétés  au  moment  où  nou? 
nous  occuperons  des  eifels  des  courauts  électriques  en  général. 
Nous  nous  bornerons  seulement  à citer  encore,  en  terminant  ce 
chapitre,  quelques  lois  remarquables  observées  par  M.  Vart- 
mann  en  ce  qui  concerne  les  courants  d’induction;  mais  comme 
ces  lois  sont  pour  la  plupart  liées  à la  conductibilité  électrique, 

1 Vojre*  pages  430  et  suivantes. 
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nous  ne  nous  occuperons  que  de  celles  qui  sont  plus  spéciale- 
ment propres  à l’induction,  renvoyant  pour  les  autres  nu  cha- 
pitre qui  a pour  objet,  dans  notre  quatrième  partie,  l’étude  du 
pouvoir  conducteur  des  corps  pour  l'électricité  ; nous  aurons 
également  l’occasion  de  revenir  sur  plusieurs  des  observations 
que  M.  Wartmann  a faites  en  obvervant  dans  leurs  détails 
les  phénomènes  de  l’induction. 

M.  Wartmann  a étudié  successivement  l’induction  d’un  fil  con- 
stant par  un  fil  variable  et  celle  d’un  fil  constant  par  deux  fils 
dont  l’un  est  variable.  Il  a trouvé,  au  moyen  d’un  grand  nombre 
d'expériences,  que  dans  le  premier  cas,  pour  des  longueurs  de 
fil  additionnel  croissant,  en  progression  géométrique , les  intensi- 
tés du  courant  induit  mesurées  au  galvanomètre,  diminuent  en 
progression  arithmétique.  Dans  le  second  cas,  qui  se  subdivise 
lui-même  en  plusieurs,  M.  Wartmann  est  arrivé  à Reconnaître 
que  les  déviations  galvano-métriques  qui  mesurent  les  intensités 
des  courants  induits  par  deux  fils  inducteurs  sont  en  général  la 
somme  ou  ta  différence  des  courants  induits  par  chacun  des  fils 
séparément.  Quant  à l’influence  de  l’allongement  de  l'un  des 
fils  inducteurs,  elle  est  soumise  & la  même  loi  que  dans  le  cas 
où  il  n'y  a qu’un  fil;  c’est  toujours  une  diminution  dans  le3  ef- 
fets induits  suivant  les  termes  d’une  progression  arithmétique 
pour  une  augmentation  de  longueur  du  fil  additionnel  suivant 
les  termes  d’une  progression  géométrique;  seulement  la  raison 
de  l'une  et  de  l'autre  progression  varie  suivant  les  circon- 
stances de  l'expérience  et  la  nature  de  la  dimension  du  fil  ad- 
ditionne] employé.  Comme  on  le  voit,  les  lois  de  Wartmann  sont 
l'expression  complexe  de  deux  ordres  de  phénomènes,  l’in- 
fluence que  peut  avoir  sur  l'intensité  du  courant  inducteur  la 
présence  d’un  fil  additionnel  plus  ou  moins  long,  influence  qui 
se  rattache  à la  conductibilité  électrique,  et  l’effet  que  celte  cir- 
constance peut  exercer  sur  l’action  inductrice  du  courant  in- 
ducteur, qui  tient  aux  phénomènes  mêmes  de  l’induction. 

Malgré  les  développements  que  nous  avons  donnés  au  sujet 
important  de  l'induction  électro-dynamique,  nous  avons  été 
obligés  de  passer  sous  silence  bien  des  détails  intéressants. 
Plusieurs  de  ces  détails  trouveront,  il  est  vrai,  leur  place  plus 
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loin,  dans  les  chapitres  où  nous  nous  occuperons  des  effets  lu- 
mineux, caloriliques,  chimiques  et  surtout  physiologiques  des 
courants  induits.  Ainsi  nous  n’avons  point  parlé  de  l'appareil 
d’induction  de  M.  Neef  fondé  également,  comme  celui  que  nous 
avons  décrit  (p.  392,  lig.  148),  sur  l’emploi  de  l'aimanuitop 
et  de  la  désaimantation  du  fer  doux  pour  rendre  le  courant  dis- 
continu; mais  nous  décrirons  cet  appareil  quand  nous  parie- 
rons des  expériences  curieuses  sur  la  lumière  électrique  et  sur 
les  secousses  électro-physiologiques  auxquelles  il  a donne 
naissance  entre  les  mains  de  M.  Neef1. 

1 Liste  des  principaux  travaux  relatifs  aux  sujets  traités  dans  ce  chapitre  : 

Arago.  — Magnétisme  par  rotation.  — Anna  les  de  chimie  et  de  physique. 
T.  xxxvii  (1825),  p.  3G3  ; t.  xiviii  (1825),  p.  325,  et  t.  xxxn,  (t  827),  p.  til. 

nahbajr  et  Herschell  — Idem.  — Bihl.  unir.  T.  xxix  (1825),  p.  154. 

Barris.  — Idem.  — Bibl.  unie.  T.  xiaii  (1831),  p.  134. 

Christie.  — Idem.  — Bibl.  unie.  T.  xxix  (1825),  p.  254. 

Ampère  et  Colladon.  — Idem.  — Mim.  de  l’Acad.  des  sc.  (1827  ),rt  Bulle- 
tin de  Fërussac.  T.  vi  ( 1 82G),  p.  2 1 1 . 

Haldat.  — Idem.  — Ann.  de  chim.  et  de  phys.  T.  xxxix  (1828),  p.  23!,  « 
t.  lxvii  (1838),  p.  203. 

Barlow.  — Idem. — Bibl.  unie.  T.  xxxiv  (1827),  p.  188. 

Poisson.  — Idem.  — Ann.  de  chim.  et  de  phys.  T.  xxxu  (182G),  p.  225. 

Faraday. — Courants  d’induction. — Transactions  philosophiques  de  183!  et 
1833.  — Bibl.  unie.  T.  xlix  (1832),  p.  341,  et  t.  lix(1835),  p.  128.  — lu 
de  chim.  et  de  phys.  T.  l (1832),  p.  5 et  1 13,  et  t.  u (1831),  p.  404. 

Benry.  — Extra-courant*  et  induction  de  divers  ordres.  — Arc  hiv.  de  Te- 
lectric.  T.  u,  p.  350,  et  t.  ui,  p.  484.  — .-tan.  de  chim.  et  de  phys.  (nou'eih 
série).  T.  ni,  p.  394. 

Brcguet  et  Masson.  — Induction.  — Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (H.  S.).  T.n, 
p.  129. 

Masson.  — Induction  d'un  courant  sur  lui-meme.  — Ann  de  chim.  et  it 
phys.  T.  lvi,  p.  5. 

fiobilt  et  Antinori.  — Idem.  — Ann.  de  chim.  et  de  phys.  T.  xivm  (183! , 
p.  412. 

Matteucci,  — Magnétisme  de  rotation.  — A relue,  des  sc.  phys.  et  *at. 
T.  xxiii,  p.  39.  — Induction  par  le*  décharges.  — Ann.  de  chim.  et  de  pkyt. 
^N.  S.).  T.  iv,  p.  153,  et  Archiv.  de  Trleclric.  T.  v,  p.  530. 

IHxii.  — Machine  magneto-électriquc.  — Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (l$3î 
p.  Î6. 

Manamni.  — Induction  par  les  décharges.  — Ann.  de  chim.  et  de  phys.  {H. s '• 


Digitized  by  Google 


INDUCTION  ÉLECTRO-DYNAMIQUE . 455 

T.  S,  p.  491.  Ct  t.  XI,  p.  385. 

/Hess. — Idem.  — Ann.  de  c/iim.  et  de  phys.  T.  lxxiv  (1840),  p.  158,  ct 
ArcAu’.  de  l'élrclric. 

Verdet.  — Idem.  — Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (N.  S).  T.  xxiv,  p.  .3*1. 
Knochenhauer. — Idem.  — Ann.  de  chim.  et  de  phys.  (N.  S.).  T.  xvu,  p.  130. 
Dore.  — Influences  diverses  sur  l’induction.  — Ann.  de  chim.  et  de  phys. 
N.  S.).  T.  iv,  p.  JLilL  — Archiv.  de.  félectric.  T.  u,  p.  290,  313  et  338  : t.  ni, 
p.  49  et  63j  t.  iv,  p.  33t. 

loi;.  — Théorie  de  l’induction  ct  propriétés  des  courants  induits.  — Ann.  de 
Poyyendorff.  T.  xxxi  de  In  nouvelle  série  (18341,  P-  483  ; t.  xxxiv,  p.  383,  ct 
t.  XLYiii,  p.  383. 

Weber.  — Induction  unipolaire  et  théorie.  — Archiv.  de  l élect.  T.  v,  p.  44t. 

— Électro-dynamische  Maasbcstimmcngen.  Leipsig  ( 1846). 

Palmiers.  — Induction  par  magnétisme  terrestre.  — Archiv.  de  l’électric. 
T.  tu,  p.  34 1;  t.  iv,  p.  172,  et  t.  v,  p.  tnt. — Ann.  de  c/nm.  et  de  phys.  (S.  S.). 
T.  VIII,  p.  303. 

Abria.  — Induction  de  divers  ordres  et  par  décharges.  — Ann.  de  chim.  et 
de  phys.  (N.  S.).  T.  in,  p.  3,  et  t.  vu  p.  4(12. 

Ampère.  — Action  d’un  courant  et  d'un  aimant.  — Ann.de  chim.  et  de  phys. 
T.  xxxv u.  — Courants  d induction. — Ann.  de  clUm.  et  de  phys.  T.  xlviii  (l  831  ), 
p.  403j  (1828;,  p-  LUL 

Prévost , prof . — Théorie  sur  l’action  des  courants. — Bibt.  unie. T.  xxi(182l), 
p.  lii. 

Wartmann.  Lois  de  l’induction.  — Ann.  de.  chim.  et  de  phys.  (N.  S.).  T.  xix, 

p.  231,  28 1 et  345  ; t.  xxii,  p.  5. 

A.  de  la  fine.  — Courants  induits.  — Jiiblioth.  unie.  T.  îx  (1838),  p.  408. 

— Archw.  de  l’ctectric.  T.  s,  p.  173,  et  t.  ui,  p.  150.  — Ann.  de  chim.  et  de 
phys.  (N.  S.).  T.  vin,  p.  3G.  — Mémoires  de  la  soc.  de  phys.  et  d'hist.  nat.  de 
Cenèce.  T.  vnt,  p.  191;  t.  ix,  p.  163,  et  t.  xi,  p.  223.  — Arch.  de  sc.  phys.  et 
nat.  T.  i (1846),  p.  311L 
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CHAPITRE  VI. 


ACTION  DU  MAGNÉTISME  SUR  TOUS  LES  CORPS. 


§ 1.  Action  de  l’aimant  »ur  les  corps  non  ■•(■iiiqsn  aatr* 
qne  celle  qui  prorient  de  l’indnction. 


L’une  des  circonstances  qui  ont  constamment  le  mieux  carac- 
térisé le  magnétisme,  c’est  sa  spécialité,  c’est-à-dire  le  petit 
nombre  de  corps  capables  d’être  aimantés  ou  influencés  par 
l’aimant.  Le  fer  et  l’acier,  plus  tard  le  nickel  et  le  cobalt  ont 
été  longtemps  considérés  comme  les  seules  substances  suscep- 
tibles d’acquérir  et  de  manifester  des  propriétés  magnétiques. 
La  découverte  du  magnétisme  par  rotation  semblait  d'abord 
devoir  modifier  cette  manière  de  voir;  mais  le  fait  que  le  mou- 
vement est  nécessaire  pour  qu’il  y ait  action  d’un  corps  quel- 
conque sur  l’aimant,  suffit  pour  montrer  qu’il  ne  s'agit  pas  id 
d’une  véritable  action  magnétique,  puisque  le  corps  en  repos 
n'exerce  aucun  effet.  D’ailleurs,  l’explication  du  phénomène 
par  la  production  des  courants  d’induction,  le  rattache  à un 
tout  autre  ordre  de  faits. 

L'universalité  du  magnétisme,  c’est-à-dire  la  disposition  de 
tous  les  corps,  aussi  bien  que  celle  du  fer,  du  cobalt  et  du  nickel, 
à obéir  à l’influence  d’un  aimant,  doit,  pour  être  démontrée,  * 
manifester  directement  par  une  action  continue  exercée  par  un 
aimant  en  repos  sur  un  corps  également  en  repos.  Autrement 
on  peut  toujours  craindre  que  les  actions  que  l'on  prend  pour 
des  phénomènes  magnétiques,  ne  soient  simplement  que  des 
effets  d’induction. 

L’induction  ou,  pour  mieux  dire,  les  courants  induits  peu- 
vent, en  effet,  donner  lieu  à des  mouvements.  Ainsi,  par 
exemple,  si  je  place  au-dessus,  mais  entre  les  pôles  d’un  fort 
électro-aimant  dont  les  deux  branches  sont  verticales,  un 
anneau  de  cuivre  de  12  à 15  centimètres  de  diamètre,  fait  d'une 
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lame  très-mince  et  large  d’un  centimètre,  par  conséquent  très- 
léger  et  délicatement  suspendu,  je  puis  exciter  chez  lui  des 
courants  d’induction  en  aimantant  et  désaimantant  l’électro- 
aimant  au  moyen  d'un  courant  voltaïque;  et  j’ai  la  preuve  de 
l'existence  de  ces  courants  par  les  mouvements  que  cet  anneau 
exécute  sous  l’influence  des  pôles  magnétiques.  Ces  mouve- 
ments deviennent  encore  plus  sensibles  si  on  entoure  l’anneau 
d’une  ceinture  de  courants  voltaïques  très-forts,  transmis  à tra- 
vers un  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie,  faisant  plusieurs  circon- 
volutions circulaires.  On  le  voit  alors  obéir  à l’action  de  ces 
courants  comme  si  lui-même  faisait  partie  d’un  circuit  élec- 
trique , preuve  que  sous  l’influence  de  l’éleetro-aimant  il  est 
traversé  par  un  courant  d’induction  que  son  propre  mouvement 
renouvelle  à chaque  instant.  On  peut , pour  se  convaincre  que 
c’est  à cette  cause  qu’il  faut  attribuer  l’effet  observé,  couper 
l’anneau  quelque  part  dans  son  pourtour,  et  réunir  les  deux 
bouts  séparés  par  une  substance  isolante;  il  n’y  a plus  action 
parce  que  le  courant  ne  peut  plus  circuler,  ni  par  conséquent 
s’établir;  mais  aussitôt  que  les  deux  bouts  se  touchent  en  com- 
muniquant entre  eux  par  un  bon  conducteur,  l’action  recom- 
mence 

Au  reste,  un  physicien  français,  M.  Lallemand,  a réussi  à 
démontrer  directement  que  les  courants  instantanés,  produits 
par  l’induction,  s’attirent  ou  se  repoussent  les  uns  les  autres 
comme  les  courants  continus  et  suivant  les  mêmes  lois.  11  a 
même  observé  que  les  courants  tertiaires,  qui  ne  produisent 
pas  au  galvanomètre  de  déviations  appréciables,  agissent  très- 
vivement  les  uns  sur  les  autres,  soit  par  attraction,  soit  par  ré- 
pulsion. L'action  du  courant  inducteur  sur  le  courant  induit 
présente  quelques  particularités  remarquables  que  j’ai  eu  éga- 


* Nous  avions  déjà,  en  1822,  observé,  M.  Ampère  et  moi,  qu'un  anneau  cir- 
culaire fait  d'une  bande  de  cuivre  mince , délicatement  suspendu  au  milieu 
d'un  anneau  extérieur  formé  de  plusieurs  circonvolutions  d'un  fll  de  cuivre  en- 
touré de  soie,  se  mettait  en  mouvement  sous  l'action  des  pôles  d'un  aimant  en  fer 
à cheval,  au  moment  où  un  fort  courant  électrique  traversait  la  ceinture  de  fl!  de 
cuivre.  C'était  évidemment  un  phénomène  d'induction  (Ann.  de  Phys,  et  de 
Ch.  T.  xxi.  1822,  p.  222). 
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lement  l’occasion  de  vérifier  dans  les  expériences  avec  l’électro- 
ainiant  que  je  viens  de  rapporter  plus  haut.  Le  circuit  mobile 
est  énergiquement  repoussé,  quoiqu'il  6oit  parcouru  par  les 
deux  courants  induits  directs  et  inverses;  il  semblerait  eo 
résulter  que  le  courant  inducteur  agit  par  répulsion  sur  les 
deux  courants  induits  également;  mais  l'expérience  faite  avec 
les  deux  courants  iuduits  séparément  montre  qu'il  y a bien  ré- 
pulsion quand  le  courant  inverse  passe,  et  attraction  quand  c'est 
le  direct,  comme  cela  doit  avoir  lieu  d’après  les  lois  d' Ampère; 
seulement  la  répulsion  est  plus  énergique  que  l'attraction,  et 
qui  explique  le  résultat  de  l’expérience  précédente.  Cette  dille- 
rence  dans  l'effet  du  même  courant  inducteur  sur  les  deux 
courants  induits,  qui  sont  réellement  égaux,  provient  de  ce  que 
le  courant  inducteur,  pendant  qu’il  agit  sur  le  courant  inverse, 
augmente  graduellement  d’intensité,  tandis  que  lorsqu'il  agit 
sur  le  direct  il  diminue  de  même  graduellement,  la  première 
action  ayant  lieu  à l’établissement  du  circuit  et  la  seconde  à 
sa  rupture.  11  en  résulte  nécessairement  que  la  première  doit 
être  plus  forte  que  la  seconde , car  le  courant  inducteur  agit 
sur  le  courant  induit  inverse  pendant  tout  le  temps  de  sa  durée, 
ce  qui  n’a  pas  lieu  pour  le  direct  qui  dure  encore  quelques 
instants  après  que  l’inducteur  lui-méme  a cessé.  Du  reste, 
l'action  d un  courant  sur  l’un  ou  sur  l'autre  de  ces  courant 
induits  est  proportionnelle  à son  intensité,  ce  qui  fournit  uue 
confirmation  de  la  loi  démontrée  par  M.  Abria,  qu’il  y a un 
rapport  constant  entre  l'intensité  du  courant  inducteur  et  celle 
du  courant  induit. 

On  voit,  d’après  ce  qui  précède,  avec  quelle  précaution  il  faut 
s’y  prendre  pour  constater  si  un  corps  non  magnétique  est,  oui 
ou  non,  susceptible  d'être  influencé  par  un  aimant  : car,  des 
qu’il  y a mouvement,  il  y a production  de  courants  induits,  a 
du  moins  le  corps  est  conducteur,  et  l’effet  observé  peut  par 
conséquent  être  dû  à l'induction.  M.  Faraday,  comme  nous  le 
verrons  plus  loin,  a fait  une  étude  très-détaillée  des  mouve- 
ments qui  résultent,  dans  les  masses  métalliques,  de  la  produc- 
tion des  courants  d’induction  qu’y  détermine  l'action  de 
l’électro-aimant.  11  est  parvenu  à très-bien  distinguer  les  mou- 


Digitized  by  Google 


ACTION  DU  UAGS&T18ME  SLR  TOUS  LES  CORPS.  459 

vements  dus  à cette  cause  de  ceux  qu’engendre  l'action  immé- 
diate du  magnétisme  sur  les  diverses  substances. 

Coulomb,  qui  l'un  des  premiers  a cherché  à découvrir  des 
traces  de  magnétisme  dans  les  corps  non  magnétiques,  avait 
trouvé  qu’en  donnant  à ces  corps  la  forme  de  petits  barreaux 
de  5 à O millimètres  de  longueur  et  de  1/4  de  millimètre 
d'épaisseur,  et  en  les  suspendant  à un  fil  de  soie  sans  torsion 
entre  les  pôles  opposés  de  deux  forts  aimants,  ils  se  mettaient 
dans  la  direction  de  ces  aimants  et  que,  si  on  les  en  détournait, 
ils  y étaient  toujours  ramenés  après  des  oscillations  plus  ou 
moins  nombreuses.  Cet  elle!  était  probablement  dû  à des  quan- 
tités de  fer  excessivement  petites,  répandues  indistinctement 
dans  les  corps  et  non  à une  propriété  particulière  de  ces  corps  ; 
telle  était  du  moins  l'opinion  de  Coulomb  qui  trouve,  par 
exemple,  que  dans  une  petite  aiguille  d'argent  soumise  à l’ex- 
périence rïTTTî  de  fer  suffisait  pour  qu'elle  éprouvât  l’influence 
des  aimants.  11  est  probable  que  c’était  bien  là  l'origine  des 
effets  observés  par  Coulomb,  quoique  cependant  il  y ait  .bien 
une  action  propre  exercée  par  les  aimants  sur  tous  les  corps, 
mais  celle  action  n'est  pas  la  même  sur  tous;  preuve  que  dans 
celle  que  nous  venons  de  rapporter  c’était  bien  la  présence  du 
fier  qui  était  la  cause  prédominante  du  phénomène. 

M.  Becquerel  avait  obtenu  longtemps  après  Coulomb,  mais 
peu  de  temps  après  la  découverte  d’Oersted , des  résultats  cu- 
rieux en  soumettant  différentes  substances  à l'action  de  cou- 
rants électriques  très-énergiques  ou  d aimants  très-puissants. 
Ayant  observé  qu’une  aiguille  de  fer  doux  librement  suspendue 
dans  l’intérieur  d’un  galvanomètre,  se  place,  comme  on  devait 
s’y  attendre,  perpendiculairement  aux  contours  du  fil,  en  vertu 
de  1'  aimantation  qu  elle  acquiert,  il  la  remplaça  par  une  petite 
cartouche  pleine  de  limaille  très-fine  de  fer  doux  qui  se  con- 
duisit de  même.  Mais  ayant  rempli  la  cartouche  de  dcutoxvde 
de  fer,  il  trouva  que  les  choses  se  passaient  tout  autrement. 
Cette  cartouche  d'un  millimètre  de  diamètre,  suspendue  conve- 
nablement et  soumise  à l'influence  du  courant,  fût  attirée  rapi- 
dement dans  le  plau  de  l'appareil , et  après  quelques  oscilla- 
tions, se  plaça  dans  une  direction  parallèle  aux  contours  du 
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fil.  Si  l’on  présente  le  pôle  d’un  aimant  à la  cartouche  de  deu- 
toxyde de  fer  pendant  quelle  est  sous  l’influence  du  courantjdu 
galvanomètre,  on  voit  que  ce  pôle  agit  de  la  même  manière  sur 
tous  les  points  qui  sont  situés  du  même  côté  du  galvanomètre; 
le  pôle  de  l'aimant  étant  changé,  l’effet  est  inverse.  Ainsi  tout 
le  magnétisme  nord  de  la  cartouche  est  d’un  côté  de  son  axe 
longitudinal, et  tout  le  magnétisme  sud  est  de  l’autre,  distribu- 
tion du  magnétisme  inverse  de  celle  qui  a lieu  ordinairement 
dans  les  corps  magnétiques. 

Des  aiguilles  en  cuivre,  en  bois,  en  gomme  laque,  paraissent 
éprouver  de  la  part  du  courant,  le  même  genre  d’action  que  les 
cartouches  remplies  de  deutoxyde  de  fer,  seulement  à un  degre 
bien  moindre  ; mais  l’effet  est  si  peu  marqué  et  l’expérience  si 
délicate  que  les  résultats  peuvent  en  paraître  douteux. 

En  soumettant  ces  diverses  substances  à l’action  de  forts  ai- 
mants, M.  Becquerel  avait  observé  des  effets  analogues,  c'est-à- 
dire  qu’il  avait  trouvé  que,  dans  les  corps  tels  que  l’acier  et  le 
fer  doux,  la  distribution  du  magnétisme  s'y  fait  toujours  dans 
le  sens  de  la  longueur,  tandis  que,  dans  les  autres , tels  que  le 
deutoxyde , le  tritoxvde  de  fer,  le  bois , la  gomme  laque , elle 
s’y  fait  le  plus  souvent  dans  le  sens  de  la  largeur.  Voici  une 
expérience  curieuse.  Une  aiguille  en  bois,  de  4 centimètres  de 
longueur,  est  placée  entre  deux  pôles  opposés  de  deux  forts 
aimants,  dont  les  extrémités  sont  à quelques  millimètres  de 
distance,  et  son  point  de  suspension  est  le  plus  rapproché  pos- 
sible de  l'intervalle  qui  les  sépare.  L’aiguille  se  place  alors  per- 
pendiculairement à la  ligne  qui  joint  les  pôles,  au  lieu  de  se 
mettre  dans  la  direction  de  cette  ligne,  se  conduisant  ainsi 
comme  la  cartouche,  qui  renferme  un  mélange  de  deutoxyde  et 
de  tritoxyde  de  fer,  ou  seulement  du  tritoxyde.  Mais  si  on  éloi- 
gne les  pôles  du  barreau , l’aiguille  de  bois  finit  par  se  placer 
suivant  la  ligne  même  des  pôles.  Une  aiguille  de  gomme  laque 
présente,  mais  à un  moindre  degré,  le  même  phénomène.  Il  est 
impossible  de  reconnaître  la  polarité  transversale  avec  ces  di- 
verses substances,  comme  on  la  reconnaît  dans  la  cartouche  de 
deutoxyde  de  fer  ou  dans  celle  qui  renferme  un  mélaoge  de 
deutoxyde  et  de  tritoxyde. 
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Une  autre  forme  remarquable,  sous  laquelle  l’influence  mu- 
tuelle du  magnétisme  et  des  corps  non-magnétiques  peut  se 
manifester,  est  celle  que  M.  Arago  avait  observée  en  faisant 
osciller  une  aiguille  aimantée  horizontale  au-dessus  de  diffé- 
rentes substances  non-conductrices  de  l’électricité,  et  où,  par 
conséquent,  les  courants  d'induction  ne  pouvaient  s’établir. 
Ainsi,  au-dessus  d’un  plan  de  glace  (eau  gelée),  une  aiguille 
aimantée,  pour  que  sa  déviation  soit  réduite  de  53°  à 43,  fait 

36  oscillations  à 0,  mil.  70  de  distance. 


34 

— 

à 1, 

26 

— 

36 

— 

à 30, 

5 

— 

CO 

— 

à 52, 

2 

— 

Au-dessus  d’un  plan  de  verre  (crown  glass) , une  autre  ai- 
guille fait,  pour  réduire  sa  déviation  de  90*  à 41", 


122 

— 

à 0, 

mil.  91  de  distance. 

180 

— 

à 0, 

99  — 

208 

— 

à 3, 

04  — 

220 

— 

à 4, 

01  — 

Ces  différences,  si  grandes  dans  le  nombre  des  oscillations 
que  fait  la  même  aiguille  dans  les  mêmes  circonstances,  mais  à 
différentes  distances  du  plan  de  glace  ou  de  verre,  semblent 
prouver  l’influence  mutuelle  de  chacune  de  ces  substances 
et  de  l’aiguille  aimantée. 

Enfin  un  fait  important  est  la  répulsion,  observée  primitive- 
mentpar  llrugmanns,  puis,  plus  tard,  par  Lebaillif,  qu’exercent 
sur  le  pôle  d’une  aiguille  aimantée  le  bismuth  et  l’antimoine. 
On  avait  bien  cherché  à ramener  ce  fait  à une  loi  générale, 
c’est-à-dire  à une  répulsion  mutuelle  exercée  entre  les  corps 
par  l'effet  de  quelque  rayonnement , tel  que  le  rayonnement 
calorifique;  mais  l’expérience,  faite  avec  soin,  avait  montré  que 
la  condition  nécessaire  du  phénomène  était  que  l'aiguille  fût 
aimantée,  et  que,  par  conséquent,  il  dépendait  du  magnétisme 
et  non  des  causes  étrangères  à cet  agent. 

Les  faits  que  nous  venons  de  rapporter  semblaient  prouver 
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que  l’aimant  exerce,  sur  les  différents  corps  de  la  nature , une 
action  qui  n’est  ni  analogue  à celle  qu’il  exerce  sur  les  corps 
magnétiques,  ni  une  action  due  à l'induction.  Mais  ces  faits 
étaient  isolés,  fort  peu  nombreux;  ils  ne  paraissaient  soumis 
à aucune  loi.  C’est  à Faraday  qu'on  doit  de  les  avoir  constatés 
d’une  manière  positive  et  de  les  avoir  en  même  temps  ramenés 
à un  principe  général . 

Le  savant  physicien  anglais,  à la  suite  de  recherches  rela- 
tives à l’influence  qu'exerce  le  magnétisme  sur  un  rayon  de 
lumière  polarisée  transmis  à travers  certaines  substances  trans- 
parentes placées  sous  l’action  d’un  fort  électro-aimant,  recher- 
ches dont  nous  parlerons  plus  loin,  essaya  de  soumettre  à l’ac- 
tion directrice  de  cet  électro -aimant  les  mêmes  substances 
transparentes,  et  il  parvint  ainsi  à une  découverte  remarquable. 
La  substance  transparente,  dont  il  lit  principalement  usage,  et 
qui  est  la  plus  propre  à la  manifestation  de  ce  genre  de  phé- 
nomènes,  est  un  verre  particulier  d’une  couleur  jaunâtre,  pré- 
paré par  M.  Faraday  lui-même,  en  vue  d’usages  optiques,  et 
qu’il  avait  nommé  verre  pesant  à cause  de  sa  grande  densité; 
c’est  un  boro-silicate  de  plomb. 

Un  prisme  de  ce  verre,  de  o à 6 centimètres  de  longueur  sur 
une  section  d’un  centimètre  carré  environ , est  suspendu  ho- 
rizontalement, au  moyen  d'un  lil  de  soie  écrue , au-dessus  et 
très-près  des  deux  pôles  d’un  électro-aimant  puissant , disposé 
de  façon  que  ses  deux  branches  soient  verticales.  Au  moment 
où  le  courant  électrique  traverse  le  fil  de  l’électro-aimant,  on 
voit  le  prisme  de  verre  se  mettre  en  mouvement  et  se  placer, 
après  un  nombre  plus  ou  moins  grand  d’oscillations,  perpendi- 
culairement  à la  ligne  qui  joint  les  deux  pôles  ; position  que 
M.  Faraday  appelle  équatoriale , par  opposition  à celle  que 
prennent  les  corps  magnétiques,  qui  se  placent  suivant  la  ligne 
même  des  pôles,  et  qu’il  appelle  aria/e.  Si  on  le  dérange  de  1* 
position  équatoriale , le  prisme  de  verre  tend  à y revenir,  tant 
du  moins  que  l’électro-aimant  est  aimanté.  Quand , dans  scs 
oscillations  entre  les  deux  pôles,  il  s’approche  du  bord  de  l une 
ou  l’autre  des  deux  surfaces  polaires,  on  le  voit  s’arrêter  et  être 
vivement  repoussé  par  ce  bord. 
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Si  les  branches  de  l’électro-aimant  sont  trop  écartées  pour 
que  l'action  des  pèles  puisse  se  faire  suffisamment  sentir  sur  la 
substance  suspendue  entre  eux , on  place  sur  chaque  surface 
polaire  des  pièces  de  fer  doux,  soit  prismatiques,  soit  taillées  en 
pointes  vers  les  deux  parties  qui  se  regardent;  et,  avant  d’ai- 
manter l’éleclro-aimant,  on  met  ces  pièces  ou  armatures  à une 
distance  l’une  de  l’autre  telle  que  le  corps  suspendu  entre  elles 
eu  soit  aussi  rapproché  que  possible,  sans  cependant  être  géné 
dans  ses  mouvements  de  rotation  autour  de  son  fil  de  suspen- 
sion. L’action  directrice  que  nous  avons  décrite  et  désignée 
sous  le  nom  d’équatoriale,  se  manifeste  alors  de  la  manière  la 
plus  prononcée.  Mais  ce  n’est  pas  seulement  le  verre  pesant  qui 
lui  obéit  ; toutes  les  substances  organiques  ou  non  organiques 
lui  sont  également  soumises,  à moins  que,  n’étant  magnétiques 
ou  ne  renfermant  une  certaine  proportion  d’éléments  magné- 
tiques, elles  ne  prennent  la  direction  axiale.  Ainsi  le  cristal  de 
roche , une  foule  de  sels  non  métalliques  et  de  composés  chimi- 
ques, Y iode,  le  phosphore,  le  soufre,  la  résine,  de  la  viande  cuite 
ou  fraîche,  du  sang,  une  plume,  un  morceau  de  pomme  ou  de 
poire  prennent  la  direction  équatoriale  entre  les  pôles  de  l’élec- 
tro-aiinant. 

M.  Faraday  a obtenu  les  mêmes  effets  en  employant  un  fort 
aimant  ordinaire  en  fer  a cheval  au  lieu  d’un  électro-aimant; 
mais  les  phénomènes  sont  moins  prononcés.  11  faut  avoir  soin 
de  ne  faire  usage,  pour  attacher  au  fil  de  suspension  les  corps 
soumis  à l’influence  du  magnétisme,  que  de  fils  de  cuivre  ou 
de  laiton  nullement  magnétiques. 

Quand  on  examine  de  près  le  phénomène,  en  l'étudiant  sur 
une  substance  telle  que  le  verre  pesant , qui  le  manifeste  à un 
haut  degré,  on  est  frappé  de  voir  la  répulsion  qu’exercent  éga- 
lement sur  la  substance  les  deux  pôles  magnétiques.  Ainsi,  si 
le  prisme  de  verre  pesant  est  suspendu  de  façon  que  son  centre 
de  suspension,  quoique  situé  sur  la  ligne  axiale  , soit  plus  rap- 
proché de  l'un  des  pôles  que  de  l’autre,  l’action  de  l’électro- 
aimanl  lui  fait  bien  toujours  prendre  la  position  équatoriale; 
mais  en  même  temps  il  est  repoussé  parallèlement  à lui-même 
par  le  pôle  dont  il  est  le  plus  rapproché. 
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On  voit  cette  répulsion  se  manifester  à son  plus  haut  degré, 
quand,  dans  son  mouvement  oscillatoire  entre  les  pôles,  le 
prisme  se  rapproche  du  bord  de  l’une  ou  l'autre  des  deux  sur- 
faces polaires.  Du  reste,  quelle  que  soit  la  forme  du  morceau  de 
verre  pesant,  aussi  bien  quand  il  est  cubique  ou  sphérique  que 
quand  il  est  prismatique , il  est  repoussé  par  chacun  des  pèles 
également;  mais,  pour  qu’il  puisse  éprouver  une  action  direc- 
trice qui  lui  imprime  la  position  équatoriale,  il  faut  que  U 
longueur  l’emporte  chez  lui  sur  les  autres  dimensions.  La  ré- 
pulsion semblerait  donc  être  le  phénomène  dans  sa  plus  grande 
simplicité,  et  la  direction  équatoriale  serait  le  résultat  de  la 
tendance  de  chacune  des  particules  du  corps  à se  porter  au  lieu 
où  la  répulsion  est  la  moindre  et  où , par  conséquent , l'action 
magnétique  est  la  plus  faible. 

$ 3.  Distinction  des  corps  en  mngnétlqncs  et  dlnroaitnétiqsfs. 


Après  avoir  reconnu  que  tous  les  corps  sont  inlluencés  par 
l’aimant , et  par  conséquent  magnétiques , avec  celte  diirérence 
que  les  uns  sont  attirés  et  se  placent  arialement,  tandis  que  le; 
autres  sont  repoussés  et  se  placent  équatorialement,  M.  Faraday 
a appelé  les  premiers  paramagnétiques,  et  les  seconds  dtama- 
gnétiques.  Il  s’est  ensuite  occupé  à soumettre  toutes  les  diffe- 
rentes substances  à l’expérience,  afin  de  déterminer  à laquelle 
des  deux  catégories  chacune  d'elles  appartient,  et  quel  rang  elle 
doit  y occuper.  Il  a trouvé  que  les  diamagnéliques  sont  essen- 
tiellement le  bismuth , F antimoine , le  zinc , l'é/ain,  le  cadmium, 
le  mgrcure , X argent  et  le  cuivre.  La  force  avec  laquelle  1 action 
de  l’aimant  s’exerce  varie  avec  ces  divers  métaux  ; le  bismuth 
et  l’antimoine  l’éprouvent  à un  haut  degré;  un  petit  barreau 
de  bismuth  de  1 centimètre  de  largeur,  est,  de  toutes  les  sub- 
stances soumises  à l’expérience,  celle  qui  met  le  mieux  en  évi- 
dence le  phénomène  dans  ses  divers  détails.  Du  reste,  dans  1 énu- 
mération que  nous  venons  d en  faire,  les  métaux  ont  été  classs 
dans  l’ordre  du  degré  d’intensité  avec  lequel  ils  manifestent  le 
genre  d'action  dont  il  s'agit. 

M.  Faraday  s’est  servi  du  bismuth  pour  étudier  quelques 
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particularités  du  phénomène,  qui  auraient  échappé  à l'obser- 
Yation  avec  des  substances  moins  sensibles.  C’est  ainsi  qu'il  a 
constaté  que  deux  barreaux  de  bismuth,  délicatement  suspen- 
dus et  soumis  en  même  temps  à l’action  îles  aimants,  n’agissent 
point  l'un  sur  l’autre,  ce  qui  semble  éloigner  toute  idée  d’un  an- 
tagonisme polaire  dans  les  barreaux.  M.  Matteucci  a fait  la  même 
observation  en  suspendant  les  deux  barreaux  dans  le  vide.  Fara- 
day a encore  vu  que  de  la  poudre  fine  de  bismuth,  projetée  sur 
du  papier  placé  sur  l’un  des  pôles  de  l’électro-aimant,  affecte 
une  disposition  régulière  ; les  particules  se  portent  en  dehors  et 
en  dedans  d'une  ligne  circulaire,  qui  est  justement  le  bord  du 
cylindre  de  fer  doux.  Cette  ligue  reste  parfaitement  nette,  ce  qui 
montre  la  tendance  des  particules  du  bismuth  à être  repoussées 
à la  fois  dans  toutes  les  directions;  résultat  d’accord  avec  la 
remarque  que  nous  avons  faite  sur  la  répulsion  plus  vive  exer- 
cée par  les  bords  de  la  surface  polaire  sur  les  barreaux  sus- 
pendus. M.  Pouillet  a obtenu  îles  résultats  semblables,  en  mé- 
langeant du  sesquichlorure  de  chrôme,  qui  est  magnétique, 
avec  du  bismuth,  tous  les  deux  très-finement  pulvérisés:  il  a vu 
un  cercle  violet,  formé  par  le  chlorure  au-dessus  de  l’arête  du 
pôle  de  l’électro-aimant  qui  l’attire,  entre  deux  cercles  bien 
distincts  formés  par  la  poudre  de  bismuth,  qui  est  repoussée 
elle-même  par  l'arête. 

Quelques-uns  des  métaux,  et  notamment  le  cuivre,  éprou- 
vent un  mouvement  d’un  genre  tout  particulier  à l’instant  où, 
suspendus  entre  les  pôles  de  l’électro-aimant,  on  aimante  celui- 
ci.  Ce  mouvement,  très-distinct  de  celui  auquel  obéit  le  barreau 
pour  se  placer  dans  la  direction  équatoriale,  et  qui  a lieu  lors 
même  qu'il  est  déjà  naturellement  dans  cette  direction,  se 
manifeste  également  au  moment  où  cesse  l'aimantation  de 
l’éleetro-aimant.  Il  est  dù  évidemment  au  développement  sur 
la  surface  du  métal  de  courants  induits  par  l’électro-aimant, 
ain>i  que  nous  l'avons  déjà  indiqué  plus  haut.  C'est  au  reste 
ce  dont  Faraday  s'est  assuré  en  variant  la  forme,  les  dimen- 
sions et  la  position  primitive  du  métal  qu'il  soumet  à l'expé- 
rience. D'ailleurs  on  n’observe  nullement  ces  mouvements 
dans  le  verre  pesant,  ils  sont  à peine  sensibles  dans  le  bismuth, 
i.  :U) 
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et  sont  d'autant  moius  prononcés  que  le  métal  est  moins  con- 
ducteur de  l’électricité.  Voici  l'ordre  dans  lequel  Faraday, 
à la  suite  d’une  étude  détaillée  qu'il  a faite  de  ce  mouve- 
ment révulsif  ( c’est  ainsi  qu’il  l’a  nommé),  est  arrivé  à pla- 
cer les  différents  métaux  quant  à l’énergie  avec  laquelle  ib 
le  manifestent  dans  les  mêmes  circonstances  : cuivre , argent, 
or,  zinc,  cadmium,  étain , platine,  palladium , plomb,  anti- 
moine et  bismuth.  Cet  ordre  est  le  même  que  celui  que  M.  Arago 
et  MM.  Herschell  et  Babbage  avaient  assigné  aux  métaux  quant 
à leur  faculté  d’entraîner  l’aiguille  aimantée  dans  les  phéno- 
mènes du  magnétisme  par  rotation , et  par  conséquent  de  don- 
ner naissance  sur  leur  surface  à des  courants  d’induction: 
preuve  que  c’est  bien  à ce  dernier  genre  d’action,  qu’il  ne  faut 
pns  confondre  avec  celui  qui  nous  occupe,  que  sont  dus  le* 
mouvements  particuliers  observés  par  Faraday. 

En  poursuivant  ses  recherches,  M.  Faraday  est  arrivé  à 
trouver  qu’indépeudammenl  du  fer,  du  nickel  et  du  cobalt,  il 
existe  un  grand  nombre  de  substances  qui  se  placent  axi, dé- 
ment entre  les  deux  pôles  d’un  électro-aimant,  et  qui  doivent 
donc  être  classées  dans  les  corps  paramagnétiques,  comme  le» 
appelle  Faraday,  ou  magnétiques,  comme  nous  continuerons  à 
les  appeler.  11  a remarqué  en  outre  que  la  plupart  des  com- 
posés, et  entre  autres  les  sels  des  métaux  magnétiques,  b 
sont  également,  et  c’est  même  du  magnétisme  de  leurs  com- 
posés qu’il  en  a conclu  pour  plusieurs,  tels  que  le  manganèse, 
le  cérium,  le  chrôme,  etc.,  leur  propre  magnétisme  à eux. 
Ces  composés  sont  magnétiques  aussi  bieu  quand  ils  sont  dis- 
sous dans  l’eau  qu’à  l’état  solide.  Les  nombreux  compost» 
dans  lesquels  entre  le  fer  ont  été  l’objet  d’une  étude  particu- 
lière, et  tous  ils  se  sont  placés  axialement  entre  les  pôles  de 
l’électro-ai niant,  et  ont  été  attirés  par  ces  pôles.  La  présence 
d’une  très-petite  quantité  de  fer  suffit  pour  rendre  une  sub- 
stance magnétique.  Ainsi,  le  verre  vert  de  bouteille,  leero»u- 
glass  sont  magnétiques;  le  papier  et  le  carton  lin  le  sont  égale- 
ment, probablement  parce  qu’ils  ont  été  en  contact  avec  du 
fer  dans  l’acte  de  la  fabrication , car  les  substances  organiques 
sont  en  général  diamaguétiques.  Cependant  les  cristaui  jaunes 
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de  ferro-cyanure  de  potassium  aussi  bien  que  les  rouges  pren- 
nent la  direction  équatoriale , ce  qui  semble  indiquer  qu'ils  ne 
sont  pas  magnétiques.  Cette  anomalie  tient  probablement  à l’état 
cristallin  de  la  substance,  qui,  comme  nous  le  verrons  plus  loin, 
influe  sur  la  forme  qu’affecte  ce  genre  d'action. 

L'influence  si  prononcée  qu'exerce  la  présence  d’une  minime 
quantité  de  fer  montre  avec  quelle  précaution  il  faut  opérer 
pour  conclure,  de  ce  qu’une  substance  preud  la  direction  axiale, 
qu  elle  est  magnétique.  Il  suffit,  par  exemple,  d’avoir  coupé 
un  morceau  de  bois  avec  un  couteau  pour  qu'il  se  place  axia- 
lement,  tandis  que  le  bois  affecte  toujours  la  direction  équa- 
toriale, étant  éminemment  diamagnétique.  Aussi,  quand  on 
soumet  des  solutions,  et  en  général  des  liquides,  à l’expérience, 
on  a soin  de  les  mettre  dans  des  tubes  de  verre  à parois  aussi 
minces  que  possible,  et  de  choisir  du  verre  blanc  et  par  consé- 
quent non  magnétique.  Il  est  vrai  que  le  tube  est  alors  dia- 
magnétique; mais  comme  cette  propriété  n’est  jamais  aussi 
prononcée  que  l’autre,  le  diamagnétisme  du  verre  n’empécbe 
pas  le  magnétisme  du  liquide  intérieur  de  se  manifester. 

Un  peut,  du  reste,  éprouver  les  liquides,  non-seulement  en 
les  plaçant  dans  des  tubes,  soit  petits  vases  cylindriques  de 
verre,  suspendus  horizontalement,  mais  aussi  en  étudiant  les 
modifications  qu’ils  exercent  sur  les  propriétés  magnétiques  ou 
diamagnéliques  des  corps  qu’on  y plonge.  En  voici  un  exemple: 
en  mélangeant  en  proportion  convenable  du  proto-sulfate  de 
fer,  qui  est  magnétique,  et  de  l’eau,  qui  est  diamagnétique,  on 
peut  se  procurer  une  dissolution  qui  n’est  ni  repoussée  ni 
dirigée  par  l’électro-aimanl,  du  moins  dans  l’air,  mais  qui, 
entourée  d’eau,  prend  la  direction  axiale;  on  peut  même,  en 
affaiblissant  la  proportion  du  fer,  lui  imprimer  dans  l’air  une 
direction  équatoriale,  tandis  qu’elle  garde  dans  l’eau  une  direc- 
tion axiale.  Cette  expérience  nous  montre  qu’il  est  possible,  par 
un  mélange  convenable  de  deux  corps  pris  chacun  dans  l’une 
des  classes,  de  se  procurer  une  substance  qui  soit  intermé- 
diaire entre  eux  quant  aux  propriétés  magnétiques  et  diama- 
gnéliques , si  du  moins  le  milieu  ambiant  ne  change  pas , si 
c’est  toujours  l’air,  par  exemple.  D’un  autre  côté,  M.  Faraday 
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n’a  pu  trouver  aucun  corps  solide  ou  liquide,  sauf  les  mélange* 
artificiels  dont  nous  venons  de  parler,  qui  soit  neutre,  c'est4- 
dire  qui  ne  soit  pas  magnétique  ou  diamagnétique. 

Un  animal  vivant,  tel  qu'une  grenouille  librement  suspendue 
au-dessus  de  l'éleetro-airnant,  prend  la  position  équatoriale 
ainsi  que  je  l’ai  observé  moi-même.  11  est  assez  étonnant  quek 
sang  qui  contient  un  peu  de  fer  soit  diamagnétique  , tandi? 
qu’en  général  tous  les  composés  du  fer  sont  magnétiques.  OU 
tient  probablement  à la  prédominance  des  parties  constituante- 
du  sang  qui  sont  diamagnétiques.  Par  contre,  bien  des  sub- 
stances sont  magnétiques  sans  qu’on  eût  pu  le  prévoir,  telle- 
que  le  papier,  la  cire  à cacheter,  le  vermillon,  le  minium,  l’al- 
beste,  le  peroxyde  de  plomb,  etc. 

Après  avoir  découvert  et  analysé  avec  tant  de  soin  les 
phénomènes  du  diamagnétisme,  Faraday  se  contente  d’énon- 
cer la  loi  que  lui  a fournie  l’expérience,  savoir  que  les  snb- 
stances  diamagnétiques  sont  celles  qui,  dans  le  champ  de? 
forces  magnétiques,  se  dirigent  des  places  où  ces  forces  out  k 
plus  d’intensité  vers  celles  où  elles  en  ont  le  moins,  tandis  que 
c’est  l’inverse  pour  les  magnétiques.  Faraday  entend  par  champ 
des  forces  magnétiques  l’espace  plus  ou  moins  grand  dans  le- 
quel les  pèles  d’un  électro-aimant  font  sentir  leur  influence, 
et  qui  est  traversé  dans  tous  les  sens  par  des  forces  d'intensite- 
et  de  directions  variables,  dont  les  courbes  tracées  par  la  li- 
maille de  fer  donnent,  jusqu’à  certain  point,  une  idée  ass« 
exacte. 

Les  expériences  de  M.  Faraday,  que  nous  venons  d’exposer, 
étaient  à peine  connues  que  MM.  Becquerel  père  et  fils  cher- 
chaient à montrer  qu  elles  rentraient  dans  celles  que  M.  Bec- 
querel père  avait  faites  en  1827  sur  le  magnétisme  transversal 
des  corps,  et  dont  nous  avons  parlé  plus  haut.  Ils  attribuaient 
la  direction  longitudinale,  transversale  ou  oblique,  que  prend 
une  substance  entre  les  pèles  d’un  fort  aimant , à la  forme  de  la 
substance  , qui , combinée  avec  son  degré  de  magnétisme,  dé- 
termine la  résultante  des  forces  magnétiques,  et  par  conséquent 
la  position  qui  en  est  la  conséquence.  MM.  Becquerel  appuyaient 
leur  opiuion  principalement  sur  les  expériences  faites  avec  le 
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peroxyde  de  fer  qui  est  magnétique,  et  qui  cependant  se  conduit 
souvent  comme  un  corps  diamagnétique , expériences  dont  nous 
avons  parlé  dans  le  paragraphe  précédent. 

M.  Faraday  a bien  reconnu  que  cette  substance  prend  en  effet 
des  positions  très-variées  entre  les  pôles  des  aimants,  mais  elle 
n’en  est  pas  moins  toujours  attirée  par  l’aimant,  comme  tous  les 
corps  magnétiques.  De  plus,  quand  un  tube  plein  de  peroxyde 
de  fer  prend  une  direction  transversale  à la  ligne  des  pèles,  c’est 
une  position  d’équilibre  instable,  et  pour  peu  qu’on  l’en  éloigne, 
il  est  attiré  par  les  pôles.  Avec  les  corps  diamagnéliques,  tels 
que  le  bismuth,  le  phosphore,  etc.,  la  position  transversale  est 
celle  d'un  équilibre  stable;  si  la  substance  l’abandonne,  elle  y 
revient  par  une  suite  d'oscillations;  et  le  centre  de  gravité  de  la 
masse  est  constamment  repoussé  et  non  attiré  par  l'aimant.  Le  fait 
simple  et  fondamental  qui  distingue  les  corps  diamagnéliques 
des  corps  magnétiques,  c’est  que  les  premiers  sont  repoussés, 
tandis  que  lesseconds  sont  attirés  par  l’aimant.  La  direction  est  un 
phénomène  qui  est  une  conséquence  du  fait  fondamental,  mais 
qui  peut  être  moditié  par  différentes  circonstances;  la  distribu- 
tion du  magnétisme  ne  se  fait  donc  pas  dans  un  sens  transversal . 
11  arrive  seulement  quelquefois,  comme  avec  une  cartouche  de 
peroxyde  de  fer,  que  l’état  de  désagrégation  de  la  masse  qui 
s'oppose  à la  transmission  du  magnétisme  par  induction  de 
particule  à particule,  joint  à la  longueur  absolue  de  la  car- 
touche, détermine  la  création,  à différentes  distances  et  dans 
différentes  directions,  de  pôles  magnétiques  qui  peuvent  être 
considérés  comme  indépendants  les  uns  des  autres.  11  est  facile 
de  comprendre  alors  pourquoi  la  cartouche  placée  transver- 
salement à la  ligne  des  pôles  de  l'aimant  y reste  par  l’effet  de 
tous  les  pôles  magnétiques  de  noms  contraires  qui  se  trouvent 
sur  chacune  de  ses  faces,  et  pourquoi  lorsqu’une  de  ses  extré- 
mités s'approche  excessivement  de  l’aimant,  elle  est  attirée  par 
lui  et  dérangée  par  conséquent  de  sa  position  équatoriale.  En 
preuve  que  c’est  bien  la  distribution  particulière  des  pôles 
magnétiques  résultante  de  l’état  de  désagrégation  de  la  sub- 
stance, et  non,  comme  le  croyaient  MM.  Becquerel,  sou  faible 
degré  de  magnétisme  qui  détermine  la  direction  que  prend  une 
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cartouche  île  peroxyde  de  fer,  Faraday  cite  le  fait  que  des  sub- 
stances bien  moins  fortement  magnétiques  que  le  peroxyde,  mais 
qui  ne  présentent  pas  le  même  état  de  désagrégation , telles  que 
les  dissolutions  très-étendues  de  proto-sulfate  de  fer,  des  solu- 
tions de  sels  de  nickel  et  de  platine,  se  conduisent  exactement, 
à l'intensité  près,  comme  tous  les  autres  corps  magnétiques  et 
non  comme  le  peroxyde. 

M.  Edmond  Becquerel  a repris  plus  tard  la  même  question, 
et  en  opérant  avec  un  énorme  électro-aimant  sur  toutes  les  sub- 
stances taillées  en  petits  barreaux,  il  a cru  pouvoir,  tout  eu 
renonçant  à l’idée  d’un  magnétisme  transversal,  persister  dans 
son  opinion,  savoir,  que  tous  les  corps  s’aimantent  sous  l'in- 
lluence  d’un  aimant  comme  le  fer  doux  lui-méme,  mais  à un 
degré  plus  ou  moins  marqué,  suivant  leur  nature.  La  direction 
qu’ils  prennent  dépendrait  alors  seulement  de  la  différence  qui 
existe  entre  l’action  qui  est  exercée  sur  eux,  et  celle  qui  est 
exercée  sur  le  milieu  dont  ils  sont  environnés,  l'ne  substance 
serait  attirée  par  un  centre  magnétique  avec  la  différence  des 
actions  exercées  sur  celte  substance  et  sur  le  volume  du  milieu 
déplacé;  d’où  il  suit  qu’un  corps  est  attiré  par  un  centre  magné- 
tique ou  en  est  repoussé  suivant  qu’il  est  plongé  dans  un  milieu 
plus  magnétique  ou  moins  magnétique  que  lui,  de  même  qu'un 
ballon  tombe  à la  surface  delà  terre  ou  s’élève  dans  l’atmosphère 
suivant  que  le  gaz  dont  il  est  rempli  est  plus  dense  ou  moins 
dense  que  l’air.  Le  principe  serait  analogue  à celui  d’Archimède 
pour  la  pesanteur,  avec  la  différence  que  celui-ci  s'applique  à la 
masse  du  corps,  tandis  que  l’intensité  magnétique  développée 
par  influence  dans  une  substance  n’en  dépend  pas,  mais  est  lice 
probablement  avec  la  manière  dont  se  trouve  réparti  dans  le 
corps,  le  milieu  subtil,  soit  l'éther,  dont  une  certaine  mudiii- 
cation  produit  le  magnétisme. 

Il  résulterait  de  cette  manière  de  voir  qu’il  n’est  pas  néces- 
saire d’admettre  de  distinction  entre  le  diamagnétisme  et  le 
magnétisme  proprement  dit  , que  tous  les  corps  obéissent  à 
l’action  du  magnétisme,  mais  à des  degrés  différents,  et  que  les 
répulsions  qu’exercent  les  deux  pèles  des  aimants  sur  certaines 
substances  sont  uniquement  dues  à ce  que  ces  substances  M»nt 
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plongées  dans  un  milieu  plus  magnétique  qu’elles,  milieu  qui 
par  sa  nature  donne  lieu  aux  effets  observés.  L'expérience 
semble  indiquer  en  effet  que  ces  deux  formes  de  l’action  magné- 
tique (le  diamagnétisme  et  le  magnétisme)  suivent  les  mêmes 
lois  et  varient  de  la  même  manière  proportionnellement  au  carré 
de  l’intensité  magnétique.  M.  E.  Becquerel  a fait  usage  pour 
obtenir  ces  résultats  de  la  balance  de  torsion,  ayant  soin  de 
ramener  toujours  les  substances  à la  même  position  par  rapport 
aux  pèles  de  l’électro-aimant,  et  mesurant  seulement  dans  cha- 
que cas  les  angles  de  torsion.  11  a obtenu  par  cette  méthode  les 
mêmes  nombres  proportionnels  pour  les  mêmes  substances,  en 
faisant  varier  l’intensité  de  l'action  magnétique.  11  a également 
constaté  de  la  même  manière  l'intlueuce  des  milieux  ambiants  : 
ainsi  le  verre  ordinaire,  qui  dans  l’air  est  attiré  par  les  pèles 
d’un  aimant,  est  fortement  repoussé  par  ces  mêmes  pôles  dans 
les  dissolutions  de  fer  et  de  nickel  ; le  soufre,  la  cire  blanche,  qui 
sont  repoussés  par  les  pèles  magnétiques  dans  l’air,  sont  au 
contraire  attires  quand  ils  se  trouvent  plongés  dans  des  dissolu- 
tions concentrées  de  chlorure  de  calcium  ou  de  chlorure  de 
magnésium. 

D’après  cette  théorie,  il  semblerait  que  tous  les  corps  devraient 
être  attirés  par  les  aimants  dans  le  vide,  puisque  l’attraction 
est  le  fait  général,  qui  u’est  modifié  que  par  la  présence  du  mi- 
lieu ambiant;  or  plusieurs  substances,  telles  que  le  bismuth,  le 
phosphore,  le  soufre,  sont  au  contraire  autant  repoussées  dans  le 
vide  que  dans  l’air.  Pour  expliquer  cette  anomalie,  qu’il  a lui- 
même  constatée,  M.  Becquerel  est  obligé  d'admettre  qu’une 
enceinte  vide  se  comporte  comme  un  milieu  plus  magnétique 
que  la  substance  qui  est  repoussée;  en  d’autres  termes,  que  le 
vide,  ou  plutôt  le  milieu  étbéré  à l’aide  duquel  se  transmettent 
les  actions  magnétiques,  est  magnétique  lui-même,  et  qu’il  l’est 
plus  que  certains  corps  et  moins  que  d’autres;  mais  cette  con- 
séquence nous  parait  contraire  à toutes  les  notions  reçues  sur 
le  magnétisme,  propriété  essentiellement  liée  à la  matière  et  qui 
semble  eu  être  inséparable. 

M.  Plucker,  tout  en  se  rapprochant,  quant  aux  lois  qui  ré- 
gissent les  phénomènes,  de  celles  de  M.  E.  Becquerel,  n’eu  tire 
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point  la  même  conséquence  relativement  nu  magnétisme  du 
vide.  11  arrive  bien  comme  lui  à des  lois  qui  ne  sont  autre  chose 
que  le  principe  d’Archimède  étendu,  et  dans  lequel  la  force  du 
magnétisme  remplace  la  pesanteur;  mais  il  l’applique  au  dia- 
magnétisme comme  au  magnétisme,  ne  faisaut  pas  rentrer 
l’un  dans  l’autre.  Si  un  aimant  agit  par  attraction  ou  par  ré- 
pulsion sur  les  molécules  d’un  corps  ou  d’un  fluide  qui  l'en- 
vironne, l'efl'et  de  l'aimant  sur  le  corps  plongé  est  le  même  que 
sur  le  corps  dans  le  vide,  moins  l’efl'et  produit  sur  le  volume 
du  liquide  dont  le  corps  tient  la  place.  Ces  lois  expliquent 
pourquoi  un  aréomètre,  qui  est  fort  peu  affecté  par  l'aimant, 
s’élève  dans  un  liquide  magnétique  et  descend  dans  un  liquide 
diamagnétique , quand  il  est  placé  au-dessus  des  pôles,  et  pré- 
senté des  effets  contraires  quand  il  est  placé  au-dessous.  Elles 
montrent  aussi  pourquoi  un  solide  magnétique  plongé  dan.- 
un  liquide  plus  magnétique  que  lui  se  comporte  diamagoé- 
tiquement,  tandis  qu'un  corps  diamagnétique  se  montre  ma- 
gnétique dans  un  liquide  plus  diamagnétique  que  lui.  Aiiw 
s’explique  la  force  extraordinaire  avec  laquelle  le  bismuth  et 
le  verre,  qui  est  un  peu  magnétique,  se  dirigent  équatoriale- 
ment  dans  une  solution  saturée  de  sulfate  de  fer,  maigre  U 
résistance  du  mileu. 

On  voit  donc  que  M.  Plucker  admet  comme  M.  Faraday,  et 
contrairement  à M.  E.  Becquerel,  que  le  magnétisme  et  le 
diamagnétisme  des  corps  sont  deux  propriétés  distinctes  et  op- 
posées, mais  il  estime  qu’elles  ont  une  origine  semblable,  et  il 
est  disposé  à adopter  à cet  égard  les  idées  de  Poggendorff,  tk 
Heieh  et  de  Weber,  qui  considèrent  les  phénomènes  diaroagné- 
tiques  comme  provenant,  de  même  que  les  magnétiques,  duoc 
polarité  induite  par  l’action  de  l’aimant  daus  les  substances 
soumises  à son  influence,  avec  cette  différence,  cependant,  que 
les  pôles  sont  dans  les  diamagnétiques  de  même  nature  que  les 
pôles  les  plus  rapprochés  de  l’aimant , contrairement  à ce  qui 
a lieu  dans  les  magnétiques,  où  ils  sont  de  nature  contraire. 
Ainsi  de  même  que  le  pôle  de  l’aimant  fait  naître  à l'extrémité 
d’un  barreau  de  fer  un  pôle  attractif,  il  en  détermine  un  répulsif 
à l’extrémité  d’un  barreau  de  bismuth;  ou,  ce  qui  revient  au 
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même , les  courants  qu’Ampère  suppose  excités  par  l'influence 
de  l'aimant  dans  le  fer  y ont  une  direction  opposée  à celle 
qu'ils  prennent  dans  le  bismuth. 

Poggendorff  avait  trouvé  que  si  l’on  approche  d’un  barreau 
de  bismuth,  d’antimoine  ou  de  phosphore,  disposé  équatoria- 
lement  entre  les  pôles  d’un  électro-aimqnt , l’extrémité  d’uue 
petite  aiguille  aimantée  trop  faible  pour  induire  elle-même  un 
maguétisme  sensible,  celte  extrémité  attire  le  barreau  du  même 
côté  où  elle  l'aurait  repoussé  s’il  eût  été  de  fer;  preuve  que 
l'éleetro-aimant  détermine  dans  les  substances  diamagnétiques 
des  pôles  de  même  nom  que  ceux  qui  agissent  sur  elles.  Le 
même  physicien  avait  encore  observé  que  si  l’on  entoure  d’une 
hélice,  parcourue  par  un  courant  électrique,  un  barreau  de 
bismuth  suspendu  équalorialement  entre  les  pôles  d’un  électro- 
aimant,  ce  barreau  se  meut  dans  l'intérieur  de  l’hélice,  dans 
un  sens  qui  semble  indiquer  qu’il  a acquis  une  polarité  sem- 
blable, pour  chacune  de  ses  parties,  à celle  du  pôle  magné- 
tique le  plus  rapproché.  M.  Reich  avait  remarqué,  de  son  côté, 
que  lorsqu’on  fait  agir  simultanément  sur  la  même  face  d'un 
barreau  de  bismuth  les  deux  pôle»  opposés  de  deux  aimants, 
la  répulsion  engendrée  est  égale  à la  différence  et  non  à la 
somme  des  forces  que  possède  chaque  pôle  agissant  seul , de 
telle  façon  que,  si  l’on  se  sert  des  deux  pôles  d’un  électro- 
aimant parfaitement  égaux,  l'effet  est  tout  à fait  nul,  il  n’y  a 
ni  attraction  ni  répulsion. 

Ces  expériences  et  d’autres  du  même  genre,  quoiqu’en  ap- 
parence favorables  à l’idée  de  la  polarité  diamagnélique , sont 
loin  d'être  concluantes;  c’est  ce  qui  résulte  de  l'examen  qu’en 
ont  fait  et  M.  Faraday,  qui  lui-même  avait,  dans  l’origine, 
penché  vers  cette  opinion,  et  le  professeur  Thomson  de  Glas- 
cow.  Ces  deux  physiciens  estiment  que  ces  effets  proviennent 
d une  modification  qu’apporte  dans  le  champ  des  forces  ma- 
gnétiques l'introduction  d’un  aimant  nouveau  ou  d'une  hélice 
électro-dynamique,  destinés  à démontrer  la  polarité  de  la  sub- 
stance qui  est  dans  ce  champ.  Ainsi,  par  exemple,  M.  Plucker, 
pour  appuyer  l’idée  de  la  polarité,  avait  cité  le  fait  que,  si  l’on 
place  équatorialement  un  cyliudre  de  fer  doux  entre  les  pôles 
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d'un  électro-aimant,  un  peu  au-dessous  du  plan  dans  lequel  » 
meut  un  cylindre  semblable  de  bismuth,  la  force  avec  laquelle 
ce  dernier  vient  se  placer  équatorialement  est  beaucoup  aug- 
mentée, d’où  il  avait  conclu  que  les  deux  extrémités  du  bis- 
muth ont  acquis,  sous  la  même  iulluence  de  l'électro-aimaut, 
des  p Aies  contraires  à ceux  qu'ont  acquis  les  deux  extrémités 
du  fer.  M.  Faraday  a montré  que  ce  résultat  provient  unique- 
ment de  l'altération  que  la  présence  du  barreau  de  fer  a ap- 
portée aux  lignes  de  force  magnétique.  En  effet,  cette  présence 
doit  arcroilre  la  force  qui  régne  entre  les  deux  pôles  de  lélec- 
tro-aimaut  sur  la  ligne  qui  les  joint,  et  diminuer  l iiitensiM 
de  celle  qui  existe  sur  la  ligne  équatoriale,  le  fer  qui  est  au- 
dessous  la  neutralisant  eu  partie,  de  sorte  que  le  bismuth 
est  chassé  de  la  position  axiale  à la  position  équatoriale  avec 
une  différence  de  force  beaucoup  plus  grande  que  lorsqu  il  n > 
a plus  de  fer  doux. 

M.  Thomson,  de  son  côté,  a réussi  en  moditiant  par  de»  po- 
sitions diverses  données  aux  aimants  la  direction  et  l'inten- 
sité des  forces  dans  le  champ  magnétique,  à imprimer  à de» 
corps  magnétiques,  tels  qu’une  balle  de  fer  doux,  des  mouve- 
ments analogues  à ceux  qu’éprouvent  dans  les  mêmes  cim>n- 
stances  des  corps  diamagnétiques.  Ainsi,  une  balle  de  fer  doux 
d’un  très-petit  volume,  et  très-délicatement  suspendue  à un 
long  levier  horizontal,  peut,  sous  l'influence  des  deux  pôles 
contraires  et  de  force  inégale  placés  du  même  côté  par  rap- 
port à elle,  mais  à des  distances  différentes,  être  tenue  en  équi- 
libre à une  certaine  distance  de  l'un  et  de  l’autre.  Ainsi  encore, 
la  même  balle,  quand  elle  est  soumise  à l'action  de  deux  pôles 
égaux  en  force  mais  de  même  nom , aura  non-seulement  une 
position  d’équilibre  instable  au  milieu  de  la  ligue  qui  joint  ces 
pôles,  mais  aussi  deux  positions  d'équilibre  stable  aux  deux 
extrémités  d’une  ligne  droite  tirée  perpendiculairement  au  mi- 
lieu de  la  première  et  d’une  longueur  qui  dépend  de  la  force 
des  pôles  magnétiques.  Tous  ces  effets,  et  d'autres  encore  du 
même  genre,  peuvent  être  obtenus  d une  manière  moins  pro- 
noncée, il  est  vrai,  mais  cependant  sensible,  en  remplaçant  U 
balle  de  fer  doux  par  des  corps  ti-és-jieu  magnétiques  et  même 
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par  des  corps  diamagnétiques.  En  pienvu  de  l'identité  de  l'ac- 
tion exercée  sur  ccs  dernières  substances  et  sur  les  magné- 
tiques, M.  Thomson  cite  le  fait  que,  suivant  lui,  pour  les  unes 
comme  pour  les  autres,  l'effet  exercé  par  l'aimant  est  pro- 
portionnel à sa  force;  résultat  opposé  à ceux  par  lesquels 
M.  Plucker  avait  cru  pouvoir  établir  que  le  diamagnétisme 
décroît  plus  rapidement  que  le  magnétisme  avec  la  diminution 
de  la  force  de  l’électro-aimant  ou  avec  l'augmentation  de  la 
distance.  Ce  physicien  avait  , en  effet,  trouvé  que  si  l’on  met 
sur  un  verre  de  montre,  qui  est  légèrement  magnétique,  un 
peu  de  mercure  ou  de  bismuth,  à une  certaine  distance 
des  pftles,  le  diamagnétisme  l'emporte,  et  il  y a répulsion;  à 
une  distance  plus  grande,  c’est  le  magnétisme  qui  l'emporte,  et 
il  y a attraction.  M.  Thomson  estime  que  les  changements  d 'ef- 
fets qui  sont  dus  à l'augmentation  de  la  distance  proviennent 
de  l’influence  du  second  pèle  de  l’électro-nimant , laquelle 
devenant  plus  sensible  à mesure  qu'on  s’éloigne  du  pAle  qui 
agit  directement  sur  les  substances  soumises  à l’expérience, 
apporte  une  modification  dans  la  distribution  des  lignes  de 
force  magnétique.  Il  s'est  également  assuré  que  celte  distri- 
bution est  altérée  d'une  manière  tres-prononréc  par  un  chan- 
gement dans  l'intensité  de  la  force  absolue  de  l electro-aimant; 
ce  qui  expliquerait  également  pourquoi  des  substances  telles 
que  le  charbon,  dont  le  magnétisme  et  le  diamagnétisme  sont 
l’un  et  l'autre  peu  prononcés,  se  placent,  comme  l’a  encore 
observé  M.  Plucker,  tant  AI  axialement,  tanlAt  équatoriale- 
ment,  suivant  que  cette  force  est  plus  ou  moins  considérable. 
On  voit  donc  qu’une  observation  attentive  des  phénomènes 
n'est  point  favorable  à l'idée  d'une  polarité  dans  les  corps  dia- 
raagnéliques  ; toutefois  on  a argué  en  faveur  de  cette  opinion 
une  autre  classe  de  faits  découverts  par  Weber,  qui  méritent  un 
sérieux  examen. 

C’est  en  remplaçant,  dans  une  bobine  destinée  à opérer  l’in- 
duction, le  fer  doux  par  un  métal  diamagnétique,  que  Weber 
a cru  trouver  la  preuve  de  l’acquisition  par  ce  métal,  sous 
l'influence  d’un  fort  électro-aimant,  de  pèles  de  nature  con- 
traire à ceux  qu'acquiert  le  fer  dans  les  mêmes  circonstances. 
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La  bobine  esl  entourée  d'un  fil  de  cuivre  recouvert  de  soie  de 
300  mètres  de  longueur  et  de  \ de  millimètre  de  diamètre,  dont 
les  deux  extrémités  communiquent  avec  celles  d'un  galvano- 
mètre très-sensible,  et  elle  est  placée  verticalement  sur  la  sur- 
face polaire  d'un  électro-aimant.  On  introduit  successivement 
dans  la  bobine  des  cylindres  faits  de  différents  métaux,  et  un 
commutateur  placé  dans  le  circuit  dont  fait  partie  le  galvano- 
mètre est  combiné  de  façon  à pouvoir  fermer  ce  circuit,  ou  au 
moment  de  l’entrée,  ou  au  moment  de  la  sortie  du  cylindre 
métallique.  Le  galvanomètre  accuse  chaque  fois  la  présence 
d’un  courant  instantané,  et  comme  on  a soin  de  maintenir  au 
même  degré  de  force  le  magnétisme  de  l’électro-aimant,  le  cou- 
rant observé  ne  peut  être  qu'un  courant  d’induction  provenant 
de  l'introduction  dans  la  bobine  d’un  métal  sur  lequel  agit  un 
pôle  magnétique.  Mais  ce  courant,  quand  il  est  produit  par  un 
barrçau  de  bismuth,  par  exemple,  a un  sens  contraire  à celui 
qu’il  possède  quand  c'est  un  barreau  de  fer  doux  qui  lui  donne 
naissance,  d'où  M.  Weber  conclut  que  le  barreau  de  bismuth 
prend  à ses  deux  extrémités  des  pôles  de  nature  contraire  à 
ceux  que  prend  sous  la  même  influence  le  barreau  de  fer  doux 

En  répétant  les  expériences  de  Weber  en  février  1830,  j'a- 
vais obtenu  des  résultats  analogues  aux  siens,  mais  seulement 
je  n’avais  pas  trouvé  que  l'intensité  de  l'effet  obtenu  fût  en  rap- 
port avec  le  degré  de  diamagnétisme  de  la  substance  : ainsi  1 in- 
troduction d'un  cylindre  en  zinc  dans  la  bobine  donnait  un 
courant  plus  fort  que  celui  qui  était  dù  à l’introduction  du  cy- 
lindre de  bismuth,  quoique  le  zinc  soit  bien  moins  diamagne- 
tique  que  le  bismuth;  et  l’antimoine  et  le  plomb,  l’un  tres- 
diamagnélique,  l’autre  très-peu,  ne  donnèrent  l’un  et  l’autre 
qu’un  courant  presque  imperceptible.  Après  une  étude  longue 
et  détaillée  de  ces  phénomènes,  Faraday  est  arrivé  en  effet  à 
reconnaître  qu’ils  ne  sont  point  dus  au  diamagnétisme,  mai?» 
la  conductibilité  plus  ou  moins  considérable  des  métaux,  sur  U 
surface  desquels  il  s’établit,  quand  on  les  introduit  dans  la  bo- 
bine, des  courants  d’induction  analogues  à ceux  que  boveaob- 
servés,  et  dont  nous  avons  parlé  dans  le  chapitre  précedemt. 

L’appareil  de  Faraday  consiste  dans  une  hélice  de  trois  pou- 
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ces  de  longueur  et  de  deux  pouces  de  diamètre  intérieur,  fixée 
horizontalement  à l'extrémité  d’un  cylindre  de  fer  doux  qui  y 
pénètre  d’un  pouce;  ce  cylindre  de  fer  doux  est  lui-même  l’ex- 
trémité de  l’une  des  branches  d’un  fort  électro-aimant.  Un  sys- 
tème de  suspension  construit  avec  beaucoup  de  soin  permet 
d'imprimer  un  mouvement  de  va-et-vient  de  deux  pouces  de 
course,  dans  un  sens  horizontal,  à un  levier  de  bois  de  deux 
pieds  de  longueur,  à l’une  des  extrémités  duquel  on  fixe  suc- 
cessivement des  cylindres  de  différents  métaux  de  5 J pouces  de 
longueur  et  de  3/4  de  diamètre;  l’appareil  est  disposé  de  façon 
que  ces  cylindres  puissent  pénétrer  dans  l'hélice  et  en  sortir 
jusqu’à  six  fois  dans  une  seconde , sans  faire  éprouver  le 
moindre  ébranlement  ni  à l'hélice,  ni  a l’électro-aimant,  ce  qui 
est  essentiel.  Les  deux  bouts  de  l'hélice  communiquent  avec 
ceux  d’un  galvanomètre,  et  un  commutateur,  dont  le  mouve- 
ment est  lié  à celui  du  levier  qui  porte  le  cylindre  de  métal, 
permet  de  ne  percevoir  qu’un  des  courants,  celui  qui  se  déve- 
loppe au  moment  de  l’introduction  ou  celui  «jui  a lieu  au  mo- 
ment de  la  sortie  d’un  des  cylindres.  Voici  maintenant  les  ré- 
sultats. 

Les  cylindres  faits  de  métaux  très-magnétiques,  tels  que  fer 
et  nickel,  déterminent  un  très-fort  courant  induit  dont  le  sens 
indique  qu’il  est  dû  à la  polarité  qui  est  acquise  par  ces  métaux 
au  moment  où  ils  s’approchent  de  l’électro-aimant,  et  qui  dis- 
paraît au  moment  où  ils  s’en  éloignent  ; toutefois  ce  mode  d'ac- 
cuser l'existence  de  la  polarité  magnétique  n'est  pas  très-sen- 
sible, car  des  substances  fortement  magnétiques,  telles  qu’une 
solution  de  prosulfate  de  fer  ou  un  cristal  de  sulfate  de  fer, 
ne  produisent  aucun  effet.  11  n’en  est  plus  de  même  quand  on 
fait  usage  de  métaux  diamagnétiques.  On  obtient  une  déviation 
en  sens  contraire  de  celle  que  produit  l’emploi  des  métaux 
magnétiques;  mais  l’intensité  de  cette  déviation  n’est  point 
proportionnelle  à celle  du  diamagnétisme.  Ainsi  elle  est  consi- 
dérable avec  des  cylindres  d’or,  d'argent  et  de  cuivre,  car  elle 
se  maintient  d’une  manière  permanente  jusqu’à  (iG  ou  70°, 
tandis  qu’elle  est  très-peu  sensible  avec  le  platine,  et  le  plomb, 
et  nulle  avec  l’antimoine.  L'énergie  de  l'effet  paraît  donc  dé- 
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pendre  exclusivement  du  degré  de  conductibilité  de  la  sub- 
stance, et  par  conséquent  de  la  facilité  avec  laquelle  les  courants 
d’induction  peuvent  s'établir  sur  sa  surface.  Voici  encore  quel- 
ques preuves  à l'appui  de  cette  manière  d'expliquer  la  produc- 
tion des  courants  que  détermine  dans  le  fil  de  l’hélice  l'intro- 
duction d’un  métal  diamagnétique. 

On  peut,  sans  diminuer  l’intensité  de  l'effet,  diminuer  la  lon- 
gueur du  cylindre  diamagnétique  et  le  réduire  même  d un 
pouce,  ce  qui  tient  à ce  que  les  courants  d'induction  qui  circu- 
lent autour  de  sa  surface  ne  sont  développés  que  dans  la  partir 
la  plus  rapprochée  du  pèle  de  l électro-aimant,  taudis  qu  uor 
semblable  diminution  de  longueur  opérée  sur  le  cy  lindre  ma- 
gnétique entraîne  un  grand  affaiblissement  du  courant,  qui 
dans  ce  cas  est  dû  à la  polarité  qu'acquiert  le  métal  sous  l'in- 
ffuence  de  l’aimant,  et  dont  l’effet  n’a  toute  sa  puissance  qu  au- 
tant que  le  cylindre  est  aussi  long  que  l'hélice. 

La  division  du  cylindre  métallique  eu  fils  de  même  longueur, 
mais  d’un  très-petit  diamètre,  a un  effet  tout  opposé;  elle  aug- 
mente notablement  la  puissance  des  métaux  magnétiques,  elle 
annule  entièrement  celle  des  métaux  diamagnétiques  : ce  double 
effet  contraire  tient  à la  même  cause,  savoir,  à l’obstacle  que  la 
division  apporte  à l’établissement  des  courants  d’induclioe 
autour  de  la  surface  du  métal,  cause  unique  des  courants  ar- 
cusés  par  le  galvanomètre  dans  le  cas  des  métaux  diamagne- 
tiques,  cause  au  contraire  d'affaiblissement  de  ces  couraut- 
dans  le  cas  des  métaux  magnétiques.  Cette  observation  avait 
déjà  été  faite  par  Dove,  comme  nous  l’avons  remarqué  dua- 
le chapitre  Y,  p.  425.  Si  l’on  substitue  à un  faisceau  de  tiè 
de  cuivre,  d’or  ou  d’argent,  dont  l’effet  est  nul,  uu  cylindre  <k 
même  diamètre,  mais  formé  par  la  superposition  de  disques  de 
ces  mêmes  métaux,  on  obtient  un  courant  de  25  à 30”,  parce 
que  les  courants  d induction  peuvent  s'établir  autour  du  con- 
tour des  disques. 

A ces  preuves  très-concluantes,  Faraday  en  ajoute  encore 
d’autres  tirées  du  fait  que  la  vitesse  avec  laquelle  on  introduit 
le  cylindre  métallique  dans  l’hélice  exerce  une  inüueuce  trc?- 
différente  sur  l’intensité  des  courants  induits,  selon  que  le  nr 
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tal  est  magnétique  ou  diamagnétique,  et  de  ce  que  le  commuta- 
teur doit  agir  dans  l’un  des  cas  à un  moment  très-différent  de 
relui  auquel  il  doit  agir  dans  l'autre,  pour  donner  le  maximum 
d'effet. 

Les  conclusions  auxquelles  arrive  Faraday  ont  été  encore 
confirmées  par  les  recherches  de  M.  Verdet.  Ce  physicien  s'est 
servi  dans  ses  expériences  d’un  aimant  en  fer  à cheval  devant 
les  pèles  duquel  tourne  une  plaque  métallique;  les  branches 
de  l'aimant  sont  placées  dans  l'axe  de  deux  bobines  à long  fil 
qu'on  fait  communiquer  avec  un  galvanomètre  sensible.  Kn 
opérant  avec  des  substances  légèrement  magnétiques,  telles  que 
du  sulfure  de  fer,  on  obtient  des  courants  induits  très-appré- 
ciables, ce  qui  montre  la  sensibilité  de  l’appareil;  quant  aux 
métaux  non  magnétiques,  l’intensité  des  courants  induits  pen- 
dant la  période  du  mouvement  où  la  plaque  est  très-voisine  de 
la  ligne  des  pèles  montre  que  les  effets  ne  dépendent  que  de  la 
conductibilité  des  métaux,  et  nullement  de  leur  pouvoir  dia- 
magnëtique.  M.  Verdet,  pour  analyser  le  phénomène  dans  ses 
détails,  a ajouté  à la  machine  un  commutateur  qui  ne  laisse 
arriver  le  courant  au  galvanomètre  que  pendant  la  deuxième 
partie  d'une  rotation  de  la  plaque;  il  a aussi  reconnu,  comme 
M.  Faraday,  F influence  du  temps  sur  I induction,  ce  qui  explique 
pourquoi  les  courants  induits  ne  sont  pas  distribués  d’une  ma- 
niéré symétrique,  pendant  la  période  où  la  plaque  s’éloigne  de 
la  ligne  des  pèles  et  pendant  la  période  où  elle  s'en  approche; 
dissymétrie  d'autant  plus  marquée  que  la  vitesse  de  rotation 
est  plus  grande. 

L'idée  d’une  polarité  diamagnétique  analogue,  mais  de  sens 
contraire  à la  polarité  magnétique,  nous  parait  donc  difficile  à 
admettre.  Il  est  vrai  que  Weber,  l’Iucker  et  d'autres  physiciens 
se  sont  efforcés  de  la  confirmer  par  de  nouvelles  recherches, 
mais  leurs  expériences  ne  nous  paraissent  pas  à l’abri  de  toute 
objection.  .Nous  les  examinerons  à la  lin  de  ce  chapitre,  dans  le 
paragraphe  que  nous  consacrerons  à la  théorie  du  diamagné- 
tisme  ; mais  auparavant  il  nous  faut  étudier  plus  en  détail  que 
nous  ne  l avons  fait  celte  nouvelle  classe  de  phénomènes  si  cu- 
rieux et  si  intéressants. 
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force  développée  par  influence  dans  le  corps  sur  lequel  il  agît, 
doit  donc  être  i X mi  ou  wn’s.  Si  l'aimant  agit  sur  une  aiguille 
aimantée  au  lieu  d’agir  sur  un  barreau  de  fer  doux,  contrat  il 
n’y  a pas  de  force  produite  par  induction,  l'action  est  sensible- 
ment proportionnelle  à l'intensité  du  courant,  au  lieu  d'èlre 
proportionnelle  au  carré  de  l'intensité.  M.  E.  Becquerel  expli- 
que la  différence  qui  existe  entre  ses  résultats  et  ceux  obtenus 
par  M.  Plucker,  en  les  attribuant  à ce  que , lorsque  la  position 
des  corps  varie  par  rapport  aux  pôles  de  l'aimant  à faction  du- 
quel ils  sont  soumis,  il  en  résulte  des  changements  dans  la  direc- 
tion de  la  résultante  des  forces  qui  agissent  sur  eux,  change- 
ments qui  doivent  donner  lieu  à des  effets  complexes  et  difficiles 
à prévoir.  Tout  en  admettant  qu'il  faille  faire  une  part  à cette 
cause  d’erreur,  nous  ne  croyons  pas  cependant  que  la  loi  de 
M.  E.  Becquerel  soit  aussi  générale  qu'il  le  croit,  et  nous 
sommes  disposés  à admettre  avec  M.  Plucker  que  l'intensite 
absolue  du  magnétisme  peut  influer  sur  les  phénomènes  du  dia- 
magnétisme et  du  magnétisme  d’une  maniéré  qui,  au  delà  de 
certaines  limites,  n’est  soumise  à aucune  loi  régulière. 

Voici  maintenant  comment  M.  Plucker  est  parvenu  à déter- 
miner le  magnétisme  et  le  diamagnétisme  spécifique  des  diffe- 
rentes substances  qu'il  a soumises  à l’expérience  11  place  la 
substance  dans  un  verre  de  montre  recouvert  d’un  verre  bien 
plan  et  dépoli  qui  s’applique  exactement  sur  les  bords  du  verre 
de  montre;  de  cette  manière  il  donne  à chaque  substance  sou- 
mise à l’expérience  un  volume  toujours  semblable  et  de  même 
forme.  On  place  le  tout  sur  un  anneau  mince  de  lailou  sus- 
pendu par  trois  fils  de  soie  longs  de  deux  décimètres  à une  ba- 
lance sensible  nu  milligramme;  puis,  au  moyeu  d'un  courant 
d'une  force  constante,  on  aimante  l'électro-nimant,  dont  l'un 
des  pôles  attire  ou  repousse  la  substance  disposée  toujours  de  la 
même  manière  par  rapport  à ce  pôle. 

Posant  en  principe  que  le  magnétisme,  ou  le  diamagnétisme 
propre  de  chaque  substance,  est  proportionnel  à sa  masse, 
principe  que  M.  Plucker  a essayé  de  vérifier  directement  en 
mélangeant,  en  plus  ou  moins  grande  quantité,  de  la  limaille 
fine  de  fer  avec  de  la  cire,  de  manière  que  le  volume  total  fût 
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toujours  le  même,  on  obtient  le  magnétisme  ou  le  diamagné- 
tisme des  corps,  en  divisant  par  leur  poids  la  force  également 
exprimée  en  poids  avec  laquelle  un  volume  égal  de  chacun 
d'eux  est  attiré  ou  repoussé;  on  a ainsi  l'élément  cherché  pour 
des  poids  égaux.  Les  substances  solides  sont  réduites,  dans  ces 
expériences,  en  poudre  aussi  impalpable  que  possible. 

On  trouve,  par  cette  méthode,  qu'eu  exprimant  par  100,000 
l'intensité  de  magnétisme  du  fer,  celte  intensité  est  pour  la 
pierre  d’aimant  de  40,227,  pour  le  fer  olégiste  de  553,  et  pour 
le  peroxyde  brun  de  71.  De  tous  les  composés  solides  ou  li- 
quides dans  lesquels  entre  le  fer,  ce  dernier  est  celui  qui  a 
donné  le  résultat  le  plus  faible.  Voici,  du  reste,  le  tableau  dé- 
taillé des  résultats  sur  lesquels  nous  nous  bornerons  à remar- 
quer que  la  combinaison  des  acides  avec  les  oxydes , pour 
former  des  sels,  n’atFaiblit  pas  le  magnétisme  originel  des 
oxydes  ; que  l’eau  d’hydratation  renforce  quelquefois  le  magné- 
tisme, comme  c’est  le  cas  avec  l’hydrate  de  protoxyde  de  nic- 
kel, qui  est  trois  fois  plus  magnétique  que  le  protoxyde  lui- 
même;  qu’enlln  tous  les  composés  de  manganèse  soumis  à 
l’expérience  ont  été  trouvés  magnétiques. 


t.  Fer 100.000 

2.  Pierre  d’aimant 40.000 

3.  Oxyde  de  fer,  n°  1 500 

4.  »’  » n*  2 280 

5.  Ocre  rouge 134 

6.  Fer  olégiste 533 

7.  Fer  oxydé  hydraté 156 

8.  Fer  oxydé  brun . 71 

9.  Sanguine  artificielle 151 

10.  Sulfate  d’oxyde  de  Ter  sec 111 

11.  Vitriol  de  fer 78 

12.  Solution  saturée  de  nitrate  d’oxyde  de  fer 34 

13.  » » chlorhydrate 98 

14.  » » sulfate 58 

15.  » » chlorhydrate  de  potasse 85 

16.  Vitriol  de  fer  en  dissolution 126 

17.  Sulfate  de  protoxyde  dissous  dans  le  vitriol 142 

18.  Nitrate  d’oxyde  eu  dissolution 95 

19.  Chlorhydrate  d’oxyde  de  fer 224 

20.  Sulfate  d’oxyde  de  fer 133 
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21.  Chlorhydrate  de  protoxyde  de  fer 190 

22.  Sulfate  de  protoxyde  de  fer 219 

23.  Deutoehlorure  de  fer  en  solution iu 

24.  Protochlorure 216 

25.  Fer  sulfuré 150 

20.  Protoxyde  de  fer  dans  la  solution  chlorhydrique.  . . 3*1 

27.  » » » # sulfurique.  ...  402 

28.  Peroxyde  de  fer  dans  l’hydrate 206 

29.  » » la  sanguine 168 

30.  » » la  solution  nitrique 287 

31.  » » » » chlorhydrique..  . . 516 

32.  » » » » sulfurique 332 

33.  Fer  dans  la  pierre  d’aimant 35.358 

34.  » » l’oxyde,  n°  1 "Il 

35.  » » » n°  2 W 

36.  » » l’ocre  rouge 19t 

37.  » » le  fer  digiste 761 

38.  » » le  fer  oxydé  hydraté 296 

39.  » » la  sanguine 240 

40.  » » la  pyrite 321 

41.  » » le  sulfate  d’oxvde 349 

42.  » » le  vitriol  de  fer 

43.  » b lu  solution  de  nitrate  d’oxyde 410 

41.  b b b chlorhydrate 737 

45.  b b b sulfate 474 

46.  » b b chlorhydrate  de  protoxyde.  . 490 

47.  b b b de  sulfate 594 

48.  Protoxyde  de  nickel 35 

49.  Hydrate  de  protoxyde  de  nickel 106 

50.  Nitrate  de  protoxyde  de  nickel  en  dissolution.  ...  65 

51 . Sulfate 10" 

52.  Chlorure  de  nickel  dans  la  dissolution  précédente.  . . W 

53.  Protoxyde  de  niekel  dans  l’hydrate '42 

51.  b b b la  solution  nitrique.  ...  164 

55.  0 b b b hydrohydrique.  . 171 

56.  Nickel  dans  l’oxydule 

57.  b b l’hydrate  de  protoxyde 1* 

58.  b b la  solution  nitrique 

59.  b b b hydrohydrique 

(K).  Hydrate  d’oxyde  manganique 

6t.  Oxyde  *** 

62.  Oxyde  manganique  dans  l'hydrate 

63.  Manganèse  dans  l'hydrate  d’oxyde 

64.  b d » d'oxydule ® 
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Voici  maintenant  les  résultats  que  M.  I'lucker  a obtenus  pour 
le  diamagnétisme  de  diverses  substances  à poids  égal. 


Eau 

Phosphore.  . . . . 
Sulfure  de  carbone.  . 
Acide  hydrochlorique. . 
Ether  sulfurique.  . . 
Essence  de  térébenthine, 
Fleur  de  soufre.  . . 
Sel  de  cuisine.  . . . 
Aride  nitrique.  . . . 
Nitrate  de  bismuth. 
Acide  sulfurique.  . . 
Mercure 


1001 
1 00  f 
102/ 
1021 
127 
12:1 


1 


5 1 


71 

79 

4S 


3/4 

1/2 


35) 


1/3 


34  j 
23  1/4 


Il  semble  résulter  de  ces  tableaux,  ainsi  que  nous  l'avons 
indiqué  en  groupant  ensemble  les  substances  dont  le  diama- 
gnétisme spécifique  est  à peu  près  le  même,  que  les  rapports  du 
diam  gnétisme  de  ces  différents  groupes  sont  exprimés  par  des 
rapports  simples.  Cependant,  celte  loi  aurait  besoin,  pour  pou- 
voir être  admise  d’une  manière  générale,  d’un  plus  grand 
nombre  d’observations  et  d’un  procédé  plus  délicat  encore,  pour 
apprécier  les  petites  différences  que  présentent  entre  elles  les  di- 
verses substances  quant  à leur  diamagnétisme  relatif,  différences 
qui  sont  bien  plus  grandes  en  réalité. 

M.  Plucker  a fait  quelques  recherches  sur  l'influence  que  la 
température  exerce  sur  l’intensité  du  magnétisme  des  corps; 
mais  les  résultats  auxquels  il  est  parvenu  ne  sont  encore  ni 
assez  nombreux,  ni  assez  concordants  pour  qu'on  puisse  en  dé- 
duire quelque  loi  générale.  Ainsi  il  a trouvé  qu'une  masse  de 
bismuth  de  144  grammes  exige,  à la  température  ordinaire,  un 
poids  de  107  grammes  pour  contre-balancer  l'effet  de  la  répul- 
sion diamagnétique,  tandis  qu’il  ne  faut  plus  que  28  grammes 
lorsque  la  température  est  voisine  de  celle  du  point  de  fusion 
de  ce  métal.  D'un  autre  côté,  le  diamagnétisme  du  mercure 
ne  varie  pas  sensiblement  de  0"  à dOO,  et  celui  du  soufre  et  de  la 
stéarine  reste  le  même  jusqu’au  delà  de  leur  point  de  fusion. 
L'état  solide  ou  liquide  est  sans  influence  sur  cette  propriété; 
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la  glace,  d'après  les  observations  de  M.  Brunner  fils,  est  aussi 
diamagnétique  que  l’eau  liquide  ou  en  vapeur.  L'influence  de 
la  combinaison  chimique  ne  parait  pas  non  plus  être  soumise  à 
des  lois  bien  simples;  ainsi  le  sel,  qui  résulte  de  la  combinaison 
d’un  acide  diamagnétique  avec  un  oxyde  magnétique,  a un 
magnétisme  aussi  fort  que  l’oxyde.  La  dissolution  du  sulfate  de 
fer  est  plus  magnétique  que  le  sulfate  lui-méme  dans  le  rap- 
port de  78  à 1 26.  On  pourrait  citer  plusieurs  autres  exemples 
pour  montrer  l’impossibilité  de  découvrir,  du  moins  actuelle- 
ment, quelque  loi  dans  cet  ordre  de  phénomènes.  11  est  pndiable 
que  ces  anomalies  tiennent  à ce  que  les  propriétés  magnétiques 
et  diamagnétiques  des  corps  dépendent  à la  fois  de  leur  nature 
chimique  et  de  leur  constitution  moléculaire;  celte  seconde  cir- 
constance a une  très-grande  influence,  ainsi  que  le  démontre 
une  classe  particulière  de  faits,  celle  relative  aux  corps  cristal- 
lisés dont  nous  nous  occuperons  plus  tard  dans  un  paragraphe 
spécial . 

Un  des  points  essentiels  des  recherches  de  M.  I’iucker  est 
d’avoir  démontré  les  variations  qu’éprouvent  les  attractions  ou 
les  répulsions  magnétiques  avec  l’intensité  du  courant.  Voici 
un  tableau  qui  renferme  les  résultats  numériques  qu’il  a obte- 
nus en  aimantant  successivement  des  électro-aimants  avec  des 
courants  de  deux  intensités  différentes. 


Courant  d’un  seul  couple  de  grove 
ou  d’imensile  1. 

Fer 

1.000.000 

Gourant  d'une  iBiniN 
4 fois  plus  grar.de. 

i. 000.000 

Cobalt 

1 .(MIS. 900 

OI2.2no 

Nickel 

465.700 

350.900 

Oxvde  de  fer 

758 

954 

Oxyde  de  nickel 

286 

405 

Hydrate  d’oxyde  de  cobalt  . . 

2.178 

5.015 

Bismuth 

23.  6 

39.03 

Phosphore 

16.45 

27.31 

Au  lieu  de  se  servir  de  la  balance  ordinaire,  cl  d'évaluer  par 
des  poids  le  magnétisme  et  le  diamagnétisme  spécifique  des 
corps,  M.  E.  Becquerel  a fait  usage,  comme  nous  l’avons  dit, 
d'une  balance  de  torsion  placée  au-dessus  des  pôles  d'uu  énorme 
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électro-aimant,  sur  lesquels  elle  repose.  Pour  amortir  les  oscil- 
lations continuelles  de  l'extrémité  du  lil  de  torsion,  qui  porte  le 
barreau  soumis  à l’expériencp,  on  suspend  au  milieu  de  ce  bar- 
reau, nu  moyen  d'un  lil  de  cocon  double,  une  petite  balle  en 
plomb  qui  plonge  dans  l’eau  à un  centimètre  et  demi  de  dis- 
tance; on  s’assure  facilement  que  la  présence  de  cette  sphère 
n apporte  aucune  perturbation  aux  observations  qui  se  font 
avec  beaucoup  plus  de  précision,  (’n  microscope  fixé  à l'un  des 
côtés  de  la  balance  de  torsion  porte  un  micromètre  au  foyer  de 
l obulaire  auquel  on  ramène  par  la  torsion  les  barreaux  succes- 
sivement soumis  à l’expérience,  après  avoir  eu  soin  de  tracer 
une  croix  à l’extrémité  de  chacun  d eux  pour  servir  de  point  de 
repéré.  On  mesure  le  nombre  de  degrés  de  torsion  nécessaire 
pour  ramener  le  point  de  croisement  au  centre  du  micromètre, 
et  on  obtient  ainsi  la  mesure  exacte  de  l'effet  dû  à l’action  de 
I aimant  ; pour  se  mettre  à l’abri  des  causes  d’erreur,  on  change 
le  sens  de  l’aimantation  dans  l’électro-aimant,  au  moyeu  d’un 
commutateur,  et  on  mesure  de  nouveau  1 effet  produit  qui  est 
presque  toujours  identique  avec  le  premier  observé.  Enfin,  on 
s’assure  de  la  constance  du  courant  employé  au  moyeu  d’uu 
galvanomètre  à sinus  placé  dans  le  circuit. 

M.  E.  becquerel  s’est  surtout  proposé  de  déterminer  la  va- 
leur des  actions  magnétiques  dans  différents  milieux,  en  partant 
toujours  du  principe  que  tous  les  corps  sont  magnétiques  à la 
manière  du  fer,  et  que  l’effet  attractif  ou  répulsif  observé  est  dû 
à la  différence  qui  existe  entre  le  magnétisme  spécifique  d’uu 
corps  et  celui  du  milieu  dans  lequel  il  se  trouve  placé.  Mais 
quelle  que  soit  la  théorie  qu’on  adopte,  les  nombres  qu’a  obte- 
nus M.  Becquerel  n’en  demeurent  pas  moins  des  données  im- 
portantes à enregistrer.  Tour  avoir  un  terme  de  comparaison 
fixe,  il  a rapporté  toutes  les  déterminations  au  magnétisme  spé- 
cifique de  l’eau  dans  l’air  qu'il  a fait  égal  à — 10,  l’eau  étant 
repoussée  par  l’aimant  dans  l’air  et  dans  le  vide.  Enfin,  en  me- 
surant l’action  de  l’aimant  sur  deux  barreaux,  l’un  de  soufre, 
l’autre  de  cire  blanche,  placés  d’abord  dans  l’air,  puis  dans  dif- 
férents milieux,  il  en  a déduit  le  magnétisme  spécifique  de 
ces  différents  milieux,  ainsi  que  celui  du  soufre  et  de  la  cire  à 
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volume  égal;  les  résultats  auxquels  il  est  parvenu,  en  se  ser- 
vant du  bâton  de  soufre,  sont  presque  identiques  pour  chaque 
milieu  à ceux  que  lui  a fournis  l’emploi  du  bâton  de  cire,  j 
Voici  deux  tableaux  qui  renferment  la  détermination  numé- 
rique de  l’action  de  l'aimant  sur  différentes  substances  placées 
dans  l’air  à volume  égal  ; ces  nombres  expriment  donc,  suivant 
M.  Becquerel,  l'action  de  l'aimant  sur  le  corps  placé  dans  le 
vide,  moins  l’action  de  l'aimant  sur  un  volume  égal  d'air.  Le 
signe  — indique  une  répulsion  et  le  signe  + une  attraction. 


Eau — 10 

Zinc  ordinaire — 2.5 

Cire  blanche — 5.68 

Soufre  sublimé,  puis  fondu.  . — 11.37 

Plomb  d’œuvre — 15.28 

Phosphore — 16.39 

Sélénium — 16.52 

Bismuth — 217.6 


Les  valeurs  relatives  au  zinc  et  à la  cire  blanche  étant  plus 
faibles  que  celles  qui  se  rapportent  à l’eau,  ces  deux  substances 
doivent  être  attirées  par  l’aimant  dans  l'eau;  elles  le  sont  effec- 
tivement ainsique  dans  presque  tous  les  liquides. 

Le  tableau  suivant,  construit  sur  les  mêmes  bases  que  le 
précédent,  contient  les  résultats  relatifs  aux  liquides  et  aux  dis- 
solutions salines 


Eau  (densité  = 1).  ) • • — 10 

Alcool  concentré  (densité  = 0.8059} — 7.89 

Sulfure  de  carbone — 13J0 

Chlorure  de  sodium  (densité  = 1 .208-4) — 1 1 .28 

Chlorure  de  magnésium  (densité  = 1.3197) — iltft 

Sulfate  de  cuivre  cristallisé  du  commerce  (densité  = 1.1265).  -f*  8.11 

Sulfate  de  nickel  (densité  = 1.0827) -f-  2t. W 

Protosulfate  de  fer  préparé  par  le  sulfate  cristallisé  du  com- 
merce (densité  = 1.1923) +211,1* 

Protosulfate  de  fer  préparé  par  l’acide  sulfurique  et  le  fer 

(densité  = 1.1728) +180.2Î 

Protochlorure  de  fer,  n*  3,  préparé  par  l'acide  chlorhydique 

et  le  fer  (densité  = 1,0695) -f-  1H.9J 

Protochlorure  de  fer,  n°  1 (densité  — 1,2767} +3W.7* 
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Protochlorure  de  fer,  n°2,  concentré  (densité  = 1 .1334).  . . -(-  658,13 
Protosul  fate  de  fer  avec  léger  excès  d’acide  sulfurique  (den- 
sité =1.1 587) +137.70 

Dans  ce  dernier  tableau,  qui  ne  renferme  que  des  liquides, 
on  a déterminé  par  différence  l'efTet  que  ces  dissolutions  éprou- 
vent de  la  part  du  magnétisme,  au  moyen  d’une  substance  so- 
lide, toujours  la  même,  qu'on  soumet  à l'action  de  l'aimant,  en 
la  plongeant  dans  les  différents  liquides.  On  arrive  aux  mêmes 
résultats,  en  se  servant  pour  ces  déterminations  d’un  corps  so- 
lide quelconque,  pourvu  qu’il  demeure  le  même  dans  toutes 
les  expériences  comparatives. 

Tous  les  nombres  dans  les  deux  tableaux  sont,  comme  nous 
l’avons  dit,  rapportés  aux  volumes;  en  les  divisant  par  les  den- 
sités, on  aurait  les  pouvoirs  magnétiques  à égalité  de  poids. 
Cette  opération  a été  faite  dans  le  tableau  de  M.  Plucker;  elle 
nous  paraît  inutile  à faire  ici,  vu  que  les  résultats  obtenus  par 
ces  deux  pkycisiens  diffèrent  trop  entre  eux  pour  qu'il  soit 
possible  de  les  comparer  d’une  manière  utile.  Ajoutons  qu’en 
mélangeant,  en  diverses  proportions,  delà  limaille  de  fer  très- 
line  et  très-pure  avec  de  la  cire  blanche,  et  en  en  formant  des  pe- 
tits cylindres  de  5 centimètres  de  longueur  et  d’un  centimètre  au 
moinsde  diamètre,  M.  Becquerel  est  par  venu,  par  la  comparaison 
de  f action  exercée  sur  eux  par  l’aimant  avec  celle  qui  avait  lieu 
sur  un  tube  de  même  grandeur  rempli  de  protochlorure  de  fer, 
à déterminer  les  pouvoirs  magnétiques  du  protochlorure  de  fer 
et  de  l’eau  par  rapport  au  fer,  à volume  et  à poids  égal.  Pour 
arriver  à cette  détermination,  il  avait  cherché  en  tâtonnant 
quelle  était  la  proportion  de  fer  que  devait  renfermer  le  cylindre 
de  cire  pour  éprouver  la  même  action  que  le  volume  égal  de 
protochlorure  de  fer;  il  avait  trouvé  que  c’était  f/5  de  milli- 
gramme par  centimètre  cube,  d'où  il  en  avait  déduit  les  pou- 
voirs magnétiques  suivants  à poids  égal  : 

Fer +«,000,000 

Protochlorure  de  fer  n.  1 .+  140 

Eau — 3 

Les  fluides  élastiques  sont  comme  les  solides  et  les  liquides 
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soumis  à l’action  de  l’aimant.  Une  expérience  curieuse  faite  à 
tiénes,  par  le  père  Banealari  en  1840,  est  venue  démontrer  en 
effet  que  cette  classe  de  corps  n’est  point  aussi  indifférente  qu’on 
aurait  pu  le  croire  à l’action  magnétique.  M.  Banealari  avait 
trouvé  que  les  pèles  d’un  électro-aimant  ont  une  action  répul- 
sive prononcée  sur  la  ilamme  d'une  lampe,  sur  la  fumée,  ainsi 
que  sur  les  vapeurs  d’eau  et  d’alcool.  M.  Zantedeschi,  en  répé- 
tant et  confirmant  ces  expériences,  prouva  que  la  flamme  est 
repoussée  également  par  chacun  des  pèles,  que  l’effet  n'esl 
point  dû  à des  courants  d’air,  que  la  répulsion  est  accompagnée 
d'une  dépression  de  la  flamme.  Le  même  physicien  a encore  ob- 
servé que  la  fumée  qui  s’élève  du  lumignon  d'ime  tl.umnr 
éteinte,  alimentée  par  l'huile,  l’alcool  ou  la  cire,  est  soumise  à 
la  même  force  répulsive. 

M.  Faraday,  dès  qu'il  eut  connaissance  des  expériences  de 
MM.  Banealari  et  Zantedeschi,  reprit,  d'après  un  nouveau  mode 
d’expérimentation,  ses  recherches  sur  les  gaz,  et  parvint  à des 
résultats  qui  lui  montrèrent,  contrairement  k ce  qu  i!  avait 
d’abord  cru,  que  les  fluides  élastiques  ne  sont  point  insensibles  a 
l’action  de  l'aimant,  mais  qu’il  existe  des  différences  sensibles 
entre  les  divers  fluides  élastiques  quant  à leurs  propriétés  ma- 
gnétiques ou  diamagnétiques. 

Il  s’assura  d’abord  que  l’air  chaud  est  fortement  diamagne- 
tique  par  rapport  à l’air  froid.  11  parvint  à ce  résultat,  en  pla- 
çant entre  les  deux  pôles  de  l'électro-aimant,  mais  un  peu  au- 
dessous  de  leur  surface,  une  hélice  en  platine,  rendue  fortement 
incandescente  par  un  courant  électrique.  Tant  que  l'électro- 
aimant  n’était  pas  aimanté,  le  courant  d'air  chaud  s’élevait 
régulièrement  entre  les  deux  pôles,  mais  aussitôt  qu’on  pro- 
duisait l'aimantation  on  s’apercevait,  au  moyen  de  thermo- 
mètres, et  même  simplement  à la  sensation  éprouvée  par  les 
doigts,  que  le  courant  ascendant  d’air  chaud  se  divisait  eu  deux 
courants,  montant  séparément  des  deux  cèles  de  la  ligne  axiale, 
et  qu'il  y avait  entre  eux  un  courant  d'air  froid  descendant 
entre  les  pôles.  L’expérience  inverse  fut  faite,  c'est-à-dire  qu'en 
faisant  passer  un  courant  d'air  dans  un  tube  entouré  d’un 
mélange  frigorifique,  on  trouva,  au  moyen  d’un  thermoscope 
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placé  au-dessous  dos  pôles  de  l’éleclro-aiinanl,  que  ce  obturant 
élait  porté  sur  la  ligne  axiale;  nouvelle  preuve  que  l’air  chaud 
est  plus  diamagnélique  que  l’air  froid. 

Pour  opérer  sur  les  divers  gaz  et  reconnaître  la  direction 
qu’ils  prenaient  dans  le  champ  magnétique.  M.  Faraday  se 
servit  de  tubes  en  verre,  ouverts  aux  deux  bouts,  larges  d'en- 
viron 1 centimètre,  et  longs  de  ti  à 7,  disposés  de  différentes 
manières , autour,  au-dessus  et  au-dessous  des  pôles  del'élec- 
tro-aimaut,  et  renfermant  intérieurement  un  peu  de  papier 
humecté  avec  de  l'ammoniaque.  Chaque  gaz  soumis  à l’expé- 
rience était  lui-méme  mélangé  avec  une  très-légère  quantité 
d'acide  muriatique,  quantité  non  suffisante  pour  donner  seule 
des  vapeurs  blanches  dans  l’air,  mais  capable  d'en  produire 
par  son  mélange  avec  l'ammoniaque.  De  cette  façon  l’appari- 
tion de  la  fumée  blanche  indiquait  dans  quel  tube  le  gaz  avait 
passé,  d’où  il  était  facile  de  conclure  quelle  direction  il  avait 
suivie,  cl  eu  conséquences'il  était  magnétique  ou  diamagnélique 
par  rapport  au  milieu  ambiant.  Des  précautions  avaient  été 
prises  pour  éviter  toute  agitation  de  l’air  autour  des  pôles  de 
l'aimant.  On  axait  également  soin  de  faire  arriver  les  gaz  plus 
légers  que  l'air,  au-dessous  des  pôles,  et  de  placer  au-dessus  les 
vases  destinés  à les  recevoir,  et  de  faire  l'inverse  pour  les  gaz 
plus  pesants  que  l'air. 

lu  courant  d'oxygène  qui  descendait  verticalement  entre  les 
pôles  ne  fut  nullement  affecté  par  l’aimantation  de  l éleclro- 
aimant,  mais  le  courant  du  gaz  ayant  été  légèrement  déplacé 
et  mis  en  dehors  de  la  ligne  axiale,  on  le  vit,  sous  l'influence 
magnétique,  se  rapprocher  de  cette  ligne  et  descendre  dans  le 
tube  placé  directement  au-dessous  d’elle,  et  non  dans  celui  où  il 
descendait  avant  1 aimantation  de  l'électro-aimanl.  Ainsi  l’air 
est  plus  diamagnélique  que  l'oxygène;  c'est  l'inverse  pour 
l'azote,  et  en  général  pour  les  autres  gaz,  que  M.  Faraday 
a trouvés  être  plutôt  diamagnétiques  par  rapport  à l'air,  mais 
d’une  manière  trop  peu  prononcée  pour  qu’on  puisse  établir 
avec  quelque  certitude  des  différences  entre  eux  à cet  égard. 

A peine  Faraday  avait-il  publié  ses  nouvelles  recherches  que 
M.  K.  Becquerel  obtenait  de  son  côté  des  résultats  très-im- 
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portants  sur  les  propriétés  magnétiques  des  gaz,  en  observant 
la  répulsion  exercée  par  les  pôles  de  l’électro-aimant  sur  un 
barreau  de  verre  très-mince  fermé  à ses  deux  extrémités  à 
la  lampe  à émailleur,  plongé  successivement  dans  différents 
milieux  gazeux;  ce  barreau  avait  35  millimètres  de  lon- 
gueur, 7 de  diamètre,  et  pesait  0^,742;  il  était  légèrement  ma- 
gnétique. Dans  l’air  il  était  moins  attiré  que  dans  le  vide,  ce 
qui  semblait  indiquer  que  l’air  était  un  milieu  magnétique. 
L'attraction  du  verre  étant  diminuée  dans  l’air,  la  répulsion 
d'un  corps  diamagnétique  tel  que  le  soufre,  devait  être  au  con- 
traire plus  forte  dans  l’air  que  dans  le  vide  ; c’est  ce  que  l'expé- 
rience confirma.  L’hydrogène,  l’azote,  l’acide  carbonique  n'en 
donnèrent  aucun  effet  appréciable;  mais  l’oxygène  manifesta 
la  même  propriété  que  l’air,  et  cela  avec  une  intensité  cinq  foi- 
plus  considérable;  ce  qui  prouve  que  c’est  sa  présence  qui 
donne  à l’air  sa  propriété  magnétique,  d'autant  plus  que  l'azote 
est  insensible  à cette  action.  Ainsi  voilà  une  preuve  expé- 
rimentale directe,  que  l’oxygène  est  attirable  à l'aimant  à la 
manière  du  fer,  et  qu’il  est  même  assez  fortement  magué- 
tique. 

Pour  déterminer  plus  exactement  le  pouvoir  magnétique  de 
l’oxygène,  M.  Becquerel  a pris  un  petit  tube  de  verre  qu  il  a 
rempli  de  cire  fondue;  le  verre  étant  légèrement  attiré  et  U 
cire  étant  repoussée  par  l’élcctro-aimant,  il  a eu  ainsi  un  corps 
à peu  près  indifférent,  plutôt  un  peu  diamagnétique.  il  a dé- 
terminé l’effet  de  l’aimant  sur  le  tube  de  verre  dans  le  vide, 
dans  l’air,  et  dans  l'oxygène  et  dans  l’eau,  il  a trouvé  : 

Dans  le  vide — 0. 1 1 43 

Dans  l'oxygène — 0.2073 

Dans  l’air — 0.1453 

Dans  l'eau -f- 0.7033 

ce  qui  donne  pour  la  force  magnétique  de  l’oxygène  par  rap- 
port à l’eau  dans  le  vide-f- 1,871,  et  par  rapport  à l’eau  dans 
l’air -f  1,80.  Ainsi  à volume  égal  et  à la  pression  de  0",76,  le 
pouvoir  magnétique  de  l’oxygène  est  ’l,  de  celui  de  l'eau,  mais 
pris  en  signe  contraire,  l’oxygène  étant  attiré  par  l'aimant. 
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tandis  que  l'eau  est  repoussée;  une  méthode  un  peu  différente 
a donné  i ,73  au  lieu  de  1 ,80. 

Enfin  M.  E.  Becquerel  a étudié  l'action  de  l'aimant  sur  les 
gaz  en  les  condensant  dans  une  substance  poreuse  telle  que  le 
charbon,  il  avait  préparé  des  cylindres  de  charbon  de  bois  de 
chêne,  de  30  à 35  millimètres  de  longueur,  et  de  10  de  diamètre 
qui  étaient  calcinés  au  rouge  dans  du  sable,  avant  chaque 
expérience.  Repoussés  dans  le  vide,  ces  cylindres  étaient  forte- 
ment attirés  dans  l’air  et  surtout  dans  l’oxygène  dont  ils  absor- 
bent 9 fois  environ  leur  propre  volume.  Il  est  probable  que  les 
résultats  si  variables  obtenus  par  les  divers  physiciens,  en  ce  qui 
concerne  l'action  de  l'aimant  sur  le  charbon  dans  l'air,  tiennent  à 
ce  qu'absorbant  de  l’air  et  de  l’eau,  le  charbon  doit  éprouver  des 
effets  différents  suivant  la  proportion  de  ces  substances,  l’air 
lui  donnant  un  pouvoir  attractif  et  l'eau  un  pouvoir  répulsif. 
Les  essais  tentés  avec  d’autres  gaz  ont  fourni  des  résultats  trop 
peu  prononcés  pour  qu'on  puisse  en  conclure  avec  quelque  exac- 
titude le  pouvoir  magnétique  ou  diamagnétique  de  ces  gaz.  Il  eu 
est  autrement  pour  l’oxygène  et  pour  l'air  : aussi  on  peut  re- 
garder les  déterminations  suivantes  comme  bien  approchées  de 
la  vérité,  savoir  que  le  magnétisme  spécifique  est  pour: 

A volume  égal.  A poids  égal. 

L’oxygène  à la  pression  de  0“,,76.  . + 1,80  -f- 1237 

L’air  ~ » » ...  +0,38  + 293 

L’eau  » » ...  — 10  — 10 

En  rapportant  ces  valeurs  au  fer,  d'après  le  tableau  donné 
plus  haut,  où,  à poids  égal  on  avait  pour  l'eau — 3,  le  fer 
étant  1,000,000,  on  a pour  le  magnétisme  spécifique  à poids 
égal  : 

Fer 1,000,000 

Oxygène 377 

Air. 88 

On  avait  pour  le  liquide  le  plus  magnétique  (le  protochlorure 
de  fer)+140  le  fer  étant  1,000,000;  ainsi  l’oxygène  est,  à poids 
égal,  trois  fois  plus  magnétique  que  le  liquide  qui  l'est  le  plus; 
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c'est  donc  après  les  métaux  magnétiques  ^ fer,  cobalt  et  nickel' 

le  corps  qui  l’est  le  plus  à poids  égal. 

M.  Faraday,  ayant  repris  île  nouveau  ses  expériences  sur  les 
gaz,  imagina  un  moyen  très-délicat  de  déterminer  l’action  que 
l'aimant  exerce  sur  eux.  Ce  moyen  consiste  à renfermer  les 
gaz  soumis  à l'expérience  dans  des  bulles  de  savon , qui  sont 
attirées  ou  repoussées  par  les  pôles  d'un  électro-aimant,  sui- 
vant la  nature  du  gaz  dont  elles  sont  remplies.  Il  a également 
introduit  les  gaz  dans  des  ampoules  de  verre  à parois  très- 
minces,  placées  elles-mêmes  aux  extrémités  d'une  tige  hori- 
zontale très-mobile,  suspendue  par  son  centre  de  gravité  au 
moyen  d’un  fil  de  soie  sans  torsion.  Cette  tige  étant  disposée 
dans  le  champ  magnétique,  on  vit  le  gaz  oxygène,  avec  son 
enveloppe  qui  était  cependant  diamagnétique,  se  placer  axiale- 
ment,  tandis  que  l'azote  se  plaçait  équalorialement,  mais  avec 
moins  d'énergie;  l’air  se  plaçait  aussi  axialemcnt,  mais  moins 
fortement  que  l’oxygène.  En  fixant  aux  extrémités  de  la  tige, 
d’une  part,  une  ampoule  pleine  d'oxygène,  d'autre  part,  une 
ampoule  pleine  d'un  autre  gaz,  on  avait  ainsi  un  appareil  diffé- 
rentiel qui  permettait  de  comparer  l’oxvgène  aux  divers  gai; 
mais  le  magnétisme  de  l’oxygène,  à volume  et  à pression  égale, 
l’emportait  toujours,  et  la  tige  se  plaçait  axialement  et  nouéqua- 
torialement.  Quoique  le  gaz  oxygène  perde  une  grande  partie  de 
son  pouvoir  par  la  raréfaction,  une  ampoule  dans  laquelle  on 
avait  fait  le  vide,  après  qu'elle  avait  renfermé  de  l'oxygène,  com- 
pensait l’elTet  diamagnétique  d’une  ampoule  pleine  d’azote 
sous  la  pression  ordinaire.  Au  reste,  sauf  l'oxygène  et  l'air, 
les  autres  gaz  ne  présentèrent  que  des  elfels  b.eu  incertain?  « 
M.  Fara  ay;  leur  pouvoir  diamagnétique,  si  tant  est  qu'ils  en 
aient  un,  n’était  point  altéré  par  leur  raréfaction,  ce  qui  me 
paraît  démontrer  que  la  position  équatoriale  que  prenaient  le? 
ampoules  remplies  de  ces  gaz  tenait  uniquement  à la  ualutr 
de  leur  enveloppe  et  à ce  que  les  expériences  avaient  lieu  dan? 
pair,  fluide  magnétique  lui-même.  C’est  à cette  dernière  cause 
que  seraient  également  dus  les  résultats  obtenus  précédem- 
ment par  M.  Faraday  sur  le  diamagnétisme  apparent  de  cer- 
tains gaz.  Au  reste,  ce  physicien  reconnaît  dans  son  dernier 
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travail  qu'aucun  gaz  et  aucune  vapeur  (et  il  en  a soumis  à l’ex- 
périeuce  un  grand  nombre)  ne  sont  à comparer  à l’oxygène, 
quant  à l'action  que  l’aimant  exerce  sur  eux,  et  il  paraît  dis- 
posé à les  regarder  comme  indifférents  à celte  action,  sauf 
peut-être  le  gaz  olétiant  et  le  cyauogène. 

M.  Faraday  a encore  employé  le  même  procédé  que  nous 
venons  de  décrire  à déterminer  de  nouveau  plus  exactement 
qu’il  ne  l’avait  fait  à l’origine  de  ses  recherches,  les  pouvoirs 
magnétiques  et  diamagnéliques  de  quelques  corps  autres  que 
les  lluides  élastiques.  Il  faisait  usage,  dansses  expériences,  d’un 
gros  aimant  construit  par  M.  Logeman , d'après  les  principes 
du  docteur  Elias,  pesant  un  peu  plus  de  1 00  livres,  et  capable 
d’en  supporter  430.  Voici  le  tableau  des  résultats  dans  lesquels 
les  angles  de  torsiou  nécessaires  pour  faire  équilibre  à la  force 
attraetiveet  répulsive  de  l’aimant,  expriment  les  pouvoirs  magné- 
tiques et  diamagnéliques  des  diverses  substances  à volume  égal. 


Prot.  ammon.  de  cuivre. 

t:un.at 

Camphre 

82°. 39 

Perammoo.  de  cuivre.  . 

110.83 

Campliine 

82.96 

Oxygène 

17.  s 

Huile  de  lin 

83.36 

Air 

3.  4 

Huile  d’olive 

83.  6 

Gaz  oléfiflul 

0.  6 

Cire 

86.73 

Azote 

0.  3 

Acide  nitrique.  . . . 

87.96 

Le  vide 

0.  0 

Eau 

96.  6 

Gai  acide  carbonique.  . 

0.  0 

Solution  d’ammoniaque. 

98.  5 

Hydrogène 

0.  1 

Sulfure  de  carbone.  . . 

99.64 

Ammoniaque 

0.  5 

Solution  saturée  de  nitre. 

190.08 

Cyanogène 

0.  0 

Acide  sulfurique.  . . . 

101.17 

Verre 

18.  2 

Soufre 

118. 

Zinc  pur 

74.  6 

Chlorure  d’arsenic.  . . 

121.73 

Ether 

73.  3 

borate  de  plomb  fondu. 

136.  6 

Alcool  absolu.  . . . 

78.  7 

bismuth 

1967.  6 

Essence  de  citron.  . . 

80. 

M.  Plucker,  qui  avait  d’abord  cru  que  l’air  et  l’oxygène 
étaient  diamagnéliques , a reconnu  plus  tard  le  magnétisme 
de  l’oxygène  ; il  a également  constaté  que  deux  des  composés 
nitreux  étaient  magnétiques,  savoir  : le  deutoxyde  d’azote  et 
l’acide  nitreux  à l’état  de  gaz,  ce  qui  tient  probablement  à ce 
que  ce  sont  des  combinaisons  moins  fortes  que  les  autres;  il  a 
également  remarqué  qu’il  suffit  de  la  présence  d’un  peu  d’oxy- 
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gène  libre  dans  un  gaz  pour  le  rendre  attractif  A l'aimant. 

Ajoutons  que  M.  Plucker  s’est  assuré,  comme  MM.  F,.  Bec- 
querel et  Faraday,  que  le  magnétisme  de  l’oxvgène  et  en  gé- 
néral des  mélanges  et  des  combinaisons  magnétiques  est  pro- 
portionnel à la  densité  du  gaz.  11  avait  opéré  dans  toutes  «es 
expériences  avec  une  boule  de  verre,  dont  le  faible  magnétisme 
était  compensé  par  celui  de  l’air  environnant , de  sorte  qtK 
l’action  de  l’aimant  sur  la  boule  vide  d’air  était  parfaitement 
nulle;  elle  avait  45  mill.  de  diamètre,  et  ne  renfermait,» 
la  pression  ordinaire,  qu’un  volume  d’oxygène  pesant  57  mil- 
ligrammes. L’attraction  exercée  sur  ce  gaz  par  l’électro-aimant 
était  équivalente  à un  poids  de  20  milligrammes,  ce  qui  donne 
à M.  Plucker  pour  le  magnétisme  spécifique  de  l’oxygène,  rap- 
porté à poids  égal  à celui  du  fer  pris  pour  unité,  0,003,500 
au  lieu  de  0,000,377  trouvé  par  M.  K.  Becquerel.  M.  Faraday 
donne  dans  le  tableau  que  nous  venons  de  rapporter  17,5 
pour  le  magnétisme  de  l’oxygène,  le  diamagnétisme  de  l'eau 
étant  96,6;  ce  qui  conduit  à -j-  1,81  pour  l’oxygène,  l’eau 
étant — 10.  Or,  ce  résultat  est  parfaitement  d’accord  avec  celui 
de  M.  E.  Becquerel  (p.  493);  preuve  que  c’est  sou  chiffre  et 
non  celui  de  M.  Plucker  qui  doit  être  admis. 

Ainsi  il  résulte  également  des  expériences  de  MM.  E.  Becque- 
rel, Faraday  et  Plucker,  que  l’oxygène  est  un  corps  éminemment 
magnétique,  et  que,  quant  aux  autres  gaz,  si  on  eu  excepte  quel- 
ques-uns qui  sont  magnétiques  à cause  de  l’oxygène  qu’ils  ren- 
ferment, la  plupart  n’éprouvent  de  la  part  de  l’aimant  aucune 
espèce  d’action , le  diamagnétisme  qu’on  a cru  y remarquer 
n’étant  qu’apparent  et  provenant,  comme  nous  l’avons  remarque, 
de  ce  qu’on  opère  dans  l’air,  fluide  magnétique. 

Nous  donnerons  encore,  avant  de  terminer  ce  paragraphe,  U 
description  de  l’appareil  que  M.  Plucker  a employé  dans  ses  di- 
verses expériences,  appareil  assez  semblable  à ceux  dont  ont  fait 
usage  les  autresphysiciens  qui  se  sont  occupés  de  ce  sujet,  et  nou* 
ferons  suivre  cette  description  de  celle  des  résultats  curieui 
que  le  savant  physicien  allemand  a obtenus  en  soumettant  te 
flammes  et  les  liquides  à l’action  de  son  fort  électro-aimant. 

Cet  électro-aimant  (fig.  158)  est  surmonté  d’une  balance  de 
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Coulomb  avec  le  fil  de  suspension;  on  peut  remarquer  qu’il  est 
formé  par  quatre  gros  fils  de  cuivre  recouverts  de  soie  enroulée 


Fig.  458. 


séparément  autour  de  ses  deux  branches , et  que  les  bouts  de 
chacun  des  fils  aboutissent  à autant  d'anneaux  métalliques 
qu’il  y a de  bouts.  Ces  anneaux  sont  fixés  les  uns  au-dessus  des 
autres,  sur  deux  tiges  isolantes,  de  manière  à ne  point  commu- 
niquer métalliquement  entre  eux.  Par  une  combinaison  de  con- 
ducteurs facile  à comprendre,  on  peut  mettre  les  quatre  fils  pa- 
rallèlement dans  le  circuit , ou  les  y mettre  de  façon  que  le 
courant  les  parcoure  successivement , soit  tous,  soit  seulement 
deux  ou  trois;  et  meme  il  est  facile  de  s’arranger  de  manière 
qu’un  seul  soit  dans  le  circuit.  Un  commutateur  placé  entre  les 
deux  petites  colonnes  auxquelles  aboutissent  les  extrémités  des 
i.  32 
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quatre  iils  permet  de  changer  facilement  la  direction  du  cou- 
rant. 

C’est  au  moyen  de  cet  électro-aimant  que  M.  Plucker  a fait 
toutes  ses  expériences,  soit  sur  les  flammes,  soit  sur  les  liquides, 
soit  sur  les  corps  solides,  et  en  particulier  sur  les  cristaux.  Mais, 
avant  d’en  exposer  les  détails , nous  devons  remarquer  que  la 
pièce  e de  la  figure  158  représente  uu  thermoscope  à air,  dont 
le  réservoir  est  fait  de  lames  de  laiton  très-minces  et  de  forme 
concave,  contre  lesquelles  viennent  s’appliquer  exactement  les 
deux  parties  convexes  des  armatures  servant  de  pôles  à l’élee- 
tro-aimant,  entre  lesquelles  il  est  ainsi  placé.  Celles-ci  se  trouvent 
par  là  rapprochées  à une  distance  de  5 millimètres  l’une  de 
l’autre.  Après  avoir  attendu  que  l’équilibre  de  température  se 
soit  bien  établi,  on  aimante  avec  dix  couples  de  Grove  l'électro- 
aimant, et  aussitôt  on  voit  la  goutte  d'alcool  coloré,  qui,  se 
mouvant  dans  le  tube  de  verre,  sert  d’index  au  thermoscope, 
sembler  indiquer,  par  une  dépression  de  2 à 3 millimètres,  que 
le  volume  de  l'air  a augmenté  ; puis  le  courant  étant  inter- 
rompu, la  goutte  reprend  immédiatement  sa  place  primitive. 

M.  Plucker  avait  cru  pouvoir  conclure  de  cette  expérience 
que  l’air  est  diamagnétique,  puisqu’il  est  repoussé  par  lesdeui 
pôles  de  l’aimant  ; mais  il  a dû  renoncer  à cette  conclusion,  lui- 
même  ayant  reconnu  que  l’air  et  l’oxygène  sont  magnétiques. 
Son  erreur  provenait  évidemment  de  l’action  répulsive  exercee 
par  les  pôles  de  l’aimant  sur  les  parois  métalliques  très-minces 
de  son  thermoscope  , Faraday  ayant  démontré , par  une  série 
d’expériences  très-exactes,  que  les  gaz  n’éprouvent  aucun  chan- 
gement de  volume  sous  l'action  des  plus  forts  électro-aimants. 
Au  reste,  il  est  une  classe  de  phénomènes  se  rattachant  au  même 
sujet,  dont  M.  Plucker  a fait  une  élude  particulière,  ce  sont  les 
changements  de  forme  très-remarquables  qui  résultent , pour 
les  gaz  visibles  tels  que  les  flammes,  et  pour  les  liquides,  c’est- 
à-dire  en  général  pour  les  fluides , de  l’action  exercée  sur  eux 
par  les  pôles  de  l’électro-aimant. 

Quand  il  s’agit  des  flammes,  il  faut,  pour  faire  ce  genre  d ex- 
périences, enlever  la  partie  supérieure  de  la  cage  de  verre,  pour 
qu'elle  ne  soit  pas  altérée  par  la  chaleur  ou  la  fumée  provenant 
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de  la  combustion,  mais  en  conserver  les  faces  latérales,  aiiu 
d'empéchcr,  autant  que  possible,  la  forme  que  prend  la  ilamme 
d 'être  troublée  par  l'agitation  de  l’air.  11  faut  aussi  ajuster  aux 
deux  armatures  de  l’électro-aimant  (fig.  138  a ou  b)t  à la  place 
des  pointes  coniques  qui  les  terminent,  les  pointes  plus  aiguës 
c et  d,  puis  on  les  rapproche  à une  distance  de  15  millimètres 
environ  l’une  de  l’autre,  de  façon  qu'elles  soient  aux  2/3  ou  aux 
7/8  de  la  hauteur  de  la  flamme  interposée  entre  elles.  Les  fi- 
gures 159  et  139  o,  160  et  160  a représent  respectivement  les 


Fig.  459.  Fig.  459  a. 


coupes  équatoriales  et  axiales  de  la  flamme  d’une  chandelle  de 
suif  soumise  à l’influence  des  deux  pointes  polaires,  celles-ci 
étant  à la  distance  de  13  millimètres  l’une  de  l'autre,  et  succes- 
sivement aux  7/8  et  à la  moitié  de  la  hauteur  de  la  flamme.  La 


Fig.  460.  Fig.  460  a.  Fig.  460  b. 


figure  160  b représente  la  flamme,  dans  ce  dernier  cas,  vue  de 
haut  en  bas  ; cjle  a la  forme  d'un  anneau  elliptique  qui  entoure 
an  espace  obscur  et  est  entouré  lui-méme  par  un  anneau  étroit 
et  peu  éclairé.  Les  figures  161,  161  a représentent  la  coupe 
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équatoriale  et  axiale  de  la  flamme,  quand  les  deux  pointes  po- 
laires sont  à la  hauteur  de  l’extrémité  supérieure  de  la  mèche. 


Fig.  16». 


Fig.  461  a. 


Avant  que  l’élcctro-aimant  soit  aimanté , la  présence  de  «s 
pointes  de  fer,  refroidissant  la  flamme,  fait  qu’elle  ne  brûle  pa- 
avec  tout  son  éclat  ; mais  aussitôt  que  le  courant  électrique  est 
établi,  et  que,  par  conséquent,  l’aimantation  est  produite,  b 
flamme,  non-seulement  reprend  son  éclat  primitif,  mais  même 
brûle  avec  plus  de  force,  tout  en  étant  dépri- 
mée. De  toutes  les  flammes,  celle  sur  laquelle 
l’action  du  magnétisme  est  la  plus  remar- 
quable et  produit  la  déformation  la  plus  pro- 
noncée est  la  flamme  provenant  de  la  com- 
bustion de  l’essence  de  térébenthine.  On  rat 
(fig.  162)  l’apparence  qu’elle  prend,  et  le 
deux  colonnes  de  fumée  qui  s’élèvent  comme 
les  branches  d’une  parabole.  Soustraite  a 
l’influence  des  pôles  de  l’électro-aimant,  cette 
flamme  est  parfaitement  cylindrique  et  très- 
courte,  et  surmontée  par  une  longue  colonne 
de  fumée  également  cylindrique.  Ce  n’est  pas 
sans  quelque  difficulté  que,  dans  toutes  ces 
expériences,  on  parvient  à rapprocher,  autant 
que  cela  est  nécessaire,  les  deux  pointes  polaires,  sans  que  leur 
attraction  mutuelle  les  amène  au  contact. 


Nous  avons  dit  que  M.  Plucker  avait  également  réussi  à dé- 
montrer le  magnétisme  et  le  diamagnétisme  des  liquides  dont 
les  particules  sont  au  reste  mobiles  comme  celles  des  fluide 
élastiques,  au  moyen  des  changements  de  formique  détennin* 
chez  eux  l’influence  magnétique.  Il  faut  pour  cela  mettre  k 
liquide  dans  un  verre  de  montre  très-mince,  et  placer  ce  vem 
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Je  montre  de  manière  qu'il  repose  à la  fois  sur  les  deux  armures 
de  l'électro-aimant,  qu'ou  tourne  de  façon  qu’elles  présentent 
chacune,  du  côté  où  elles  se  regardent,  un  contour  légèrement 
arrondi,  tel  que  le  contour  inférieur  de  la  pièce  a de  la  fi- 
gure 108.  Si  l’on  verse  dans  le  verre  de  montre  un  liquide 
magnétique,  par  exemple  du  chlorure  de  fer,  de  façon  qu’il 
présente,  dans  sa  partie  supérieure,  une  surface  circulaire  de 
£»  millimètres  de  diamètre  environ,  on  le  voit  prendre  succes- 
sivement des  formes  qui  dépendent  de  la  proximité  plus  ou 
moins  grande  des  deux  armures  polaires.  Dans  toutes  les  figures 
qui  suivent,  deux  ares  de  cercle,  décrits  avec  de  grands  rayons 
et  marqués  en  traits  plus  tins,  représentent  les  Lords  des  deux 
armures  sur  lesquelles  repose  le  verre  de  montre;  les  lignes 
ponctuées,  les  coupes  horizontales  et  verticales  du  liquide  avant 
que  les  armures  soient  aimantées;  et  les  lignes  pleines  et 
fortes,  ces  mêmes  coupes  quand  l'aimantation  fait  sentir  son 
influence. 

Un  voit,  dans  les  figures  103,  104,  10.»  et  100,  qui  repré- 


Fig.  163  b.  Fig.  164  b. 

sentent  les  coupes  horizontales  du  liquide,  que,  lorsque  les 
armures  sont  très-rapprochées , il  prend  une  forme  elliptique , 
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allongée  dans  le  sens  équatorial,  et  change  de  forme  en  s'allon- 
geant dans  l'autre  sens  à mesure  qu'on  éloigne  les  armures. 


Fig.  465  b. 


Celles-ci  sont  placées  successivement  à des  distances  l'une  de 
l’autre  de  2,  5,  de  10,  de  15,  de  23  et  de  31  millimètre».  Les 
mêmes  chiffres  représentent,  dans  chaque  cas,  les  coupes  verti- 
cales du  liquide,  ceux  affectés  de  la  lettre  a dans  le  sens  de  l’aie, 
ceux  affectés  de  la  lettre  b dans  le  sens  perpendiculaire  à l'aie, 
soit  équatorial.  La  figure  10(3  n’a  point  de  coupe  verticale  dan? 
le  sens  équatorial , vu  que  cette  coupe  se  réduit  à une  simple 
ligne  droite.  La  masse  du  liquide  demeure  constamment  la 
même  dans  toutes  les  expériences. 

A la  distance  de  15  millimètres  (fig.  165)  le  liquide  se  con- 
tracte aussi  bien  dans  le  sens  équatorial  que  dans  le  sens  axial; 
dans  ce  dernier  sens  sa  convexité  diminue  et  elle  se  change  en 
concavité  dans  le  premier.  Quant  à la  coupe  verticale  dans  k 
sens  de  l’axe  (fig.  165a),  elle  indique  un  creux  comme  une  val- 
lée au  milieu,  avec  deux  protubérances  près  des  bords  exacte- 
ment aux  points  qui  correspondent  en  projection  verticale  aui 
arêtes  des  armures.  La  coupe  verticale  dans  le  sens  perpendi- 
culaire à l'axe  (fig.  165  b)  continue  à être  une  ligne  droite 
terminée  à ses  deux  extrémités  par  deux  légères  courbures.  La 
fig.  166,  qui  représente  la  forme  du  liquide  quand  les  armures 
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sont  à la  distance  de  23  millimètres,  indique  les  mêmes  effets 
mais  plus  prononcés  encore  ; la  contraction  en  particulier  dans 
le  sens  équatorial  est  beaucoup  plus  forte.  Quand  la  distance  est 
portée  à 31  millimètres,  les  bords  des  armures  se  trouvent  en 
dehors  du  cercle  formé  par  le  liquide  à son  état  naturel,  ce  cercle 
n'étant  que  de  25  millimètres  de|diamètre  ; il  en  résulte  que  la 
déformation  est  faible  et  consiste  dans  la  transformation  du 
cercle  en  une  ellipse  légèrement  excentrique  dans  le  sens  de 
l’axe. 

Si  au  lieu  d’un  liquide  magnétique  on  met  dans  le  verre  de 
montre  un  liquide  diamagnétique,  ce  liquide,  quand  les  ar- 
mures sontàladistaneede  2“““  5, comme  dauslafig.  163,  prend 
une  ligure  dont  la  coupe  verticale  dans  le  sens  de  l’axe  est  re- 
présentée par  la  lig.  167  et  par  la 
lig.  168  quand  les  deux  armures 
sont  à la  distance  de  15  millimètres,  Fig.  <67. 

comme  dans  la  6g.  164.  On  voit  que 
la  protubérance  qui  a lieu  à ces  pe- 
tites distances  au-dessus  des  arêtes  Tie-  168- 

des  armures,  quand  le  liquide  est  magnétique,  est  remplacée 
quand  le  liquide  est  diamagnétique  par  des  cavités,  mais  qui 
sont  moins  prononcées,  il  est  vrai,  que  ne  l'étaient  les  protu- 
bérances. Dans  les  deux  cas,  le  liquide  n’obéit  plus  aux  lois  de 
l'hydrostatique  par  l'effet  de  l’attraction  ou  de  la  répulsion 
exercée  sur  ses  particules. 

Pour  déterminer  si  un  liquide  est  magnétique  ou  diamagné- 
tique, il  sufüt  donc  d’en  verser  une  petite  quantité  dans  un 
verre  de  montre  qu’on  place  sur  les  deux  armures  disposées  de 
manière  qu  elles  ne  soient  qu’à  quelques  millimètres  de  dis- 
lance l’une  de  l'autre.  Le  liquide  subit  aussitôt  le  changement 
de  forme  que  nous  venons  de  décrire  ; et  de  la  forme  nouvelle, 
qui  est  différente  dans  les  deux  cas,  ou  conclut  que  le  liquide 
est  magnétique  ou  diamagnétique.  Si  le  changement  de  forme 
n est  pas  assez  prononcé  pour  qu'on  puisse  s'en  apercevoir  en 
regardant  directement  la  surface  du  liquide,  on  peut  le  rendre 
sensible  pour  peu  qu’il  existe,  par  l'image  que  donne  la  ré- 
flexion sur  cette  surface,  d’un  objet  éloigné.  Il  est  bon  de  re- 
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marquer  en  terminant  ce  sujet,  que  l’arrangement  qu'affecte  un 
liquide  magnétique  sous  l'influence  des  deux  pôles  est  tout  à 
fait  analogue  à celui  que  détermine  sur  une  poudre  fine  magné- 
tique, telle  que  la  limaille  de  fer,  cette  même  influence;  c'esl-à- 
dire  que  les  particules  du  liquide,  comme  celles  de  la  poudre, 
se  portent  vers  tous  les  points  où  la  force  de  l'aimant  est  la  plus 
grande.  Avec  un  liquide  diamagnétique,  la  forme  est  telle  que 
les  particules  de  liquide  semblent  fuir  les  memes  points.  Un 
constate  très-bien  par  ce  moyen  le  diamagnétisme  de  l’eau,  de 
l’alcool  et  même  du  mercure  ; il  faut  seulement  pour  le  mer- 
cure que  la  capsule  dans  laquelle  on  le  met  soit  intérieurement 
amalgamée.  11  est  assez  remarquable  que,  soumise  à cette 
épreuve,  la  solution  rouge  de  cyanure  de  potassium  se  montre 
magnétique  et  la  jaune  diamagnétique,  tandis  qu’à  l’état  solide 
ces  deux  cyanures  sont  également  diamagnétiques. 

$ 4.  De  l’ânfluence  qu’exerce  cor  l’action  de  l’nlaant  l’étal 
moléculaire  de*  corps. 


Faraday,  comme  nous  l’avons  vu,  avait  fait  de  tous  les  coq» 
deux  classes,  l’une  qu’il  avait  appelée  paramagnétique,  renfer- 
mant tous  ceux  qui  sont  attirés  par  l'aimant,  l’autre  qu’il 
avait  nommée  diamagnétique,  comprenant  tous  ceux  qui  sont 
repoussés.  Il  n’avait  pas  remarqué,  non  plus  que  les  physicien? 
qui  s’étaient  occupés  de  ce  sujet  après  lui,  que  l’état  de  dhisioa 
d’un  corps  modifiât  sensiblement  ses  propriétés  magnétique 
ou  diamagnétiques;  on  avait  observé  seulement,  comme  uou? 
l’avons  vu,  que  l’état  de  fusion  rendait  le  bismuth  moi» 
diamagnétique  qu’il  l’était  à l’état  solide.  C’est  à M.  Pluc- 
ker  que  l’on  doit  d’avoir  découvert  l’influence  très-reraar- 
quable  qu’exerce  l’état  cristallin  d’une  substance  sur  l aclioru 
laquelle  elle  est  soumise  de  la  part  de  l’aimant. 

Le  savant  physicien  allemand  ayant  voulu  chercher  jusqu  i 
quel  point  la  direction  des  fibres  pourrait  influer  dans  les  coq» 
organiques  sur  leurs  propriétés  magnétiques  ou  diamagneti- 
ques,  fut  conduit  à se  demander  si,  dans  les  cristaux,  la  direc- 
tion des  axes  optiques,  qui  dépend  elle-même  de  l'arrangement 
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des  particules,  n’aurait  pas  aussi  une  influence.  Il  soumit  d'a- 
bord à l’action  de  l’électro-aimant  une  lame  mince  de  tourma- 
line telle  qu’on  les  emploie  dans  les  expériences  de  polarisa- 
tion, ayant  son  axe  optique  parallèle  à sa  plus  grande  longueur. 
Il  s'aperçut  bien  vite  que  la  lame  était  magnétique  par  l’elfet 
du  fer  qu’elle  renferme;  mais  il  la  suspendit  successivement 
de  trois  manières,  d'abord  de  façon  que  son  côté  le  plus  long 
fût  vertical,  ensuite  de  façon  que  ce  fût  son  plus  petit  côté  qui 
fût  vertical,  et  enfin  de  façon  que  la  lame  elle-même  fût  hori- 
zontale. Dans  le  premier  cas,  elle  se  dirigea  entre  les  deux 
pointes  des  armures  coniques  des  pôles  comme  un  corps  ma- 
gnétique; dans  les  deux  autres,  au  contraire,  elle  prit  la  di- 
rection qu’aifectent  les  corps  diamagnétiques;  c'est-à-dire  une 
direction  telle,  que  sa  plus  grande  longueur  était  perpendicu- 
laire à la  ligne  qui  joint  les  pôles.  Cette  direction  indiquait  que 
l'axe  optique  était  repoussé  par  les  deux  pôles,  et  que  cette  ré- 
pulsion l'emportait  sur  les  propriétés  magnétiques  du  cristal. 
D'autres  tourmalines  provenant  de  diverses  origines,  qu'on 
soumit  à l'expérience,  aussi  bien  les  transparentes  que  les  opa- 
ques, donnèrent  le  même  résultat.  Quoique  magnétiques,  elles 
se  plaçaient,  dès  qu’elles  étaient  à une  certaine  distance  des 
pôles  de  l’électro-aimant,  de  façon  que  leur  axe  optique  fût 
perpendiculaire  à la  ligne  axiale  qui  réunit  les  deux  pôles.  Il 
est  important  de  remarquer  que  la  force  qui  produit  la  répul- 
sion de  l’axe  optique  diminue  d'iutensité  avec  la  distance  des 
pôles  de  l’électro-aimant  au  cristal,  dans  une  proportion  moins 
rapide  que  la  force  magnétique  ou  diamagnétique  qui  agit  sur 
la  masse  entière  de  la  substance.  C’est  ce  qui  fait  que  pour  an- 
nuler l'effet  de  cette  dernière  force  et  apercevoir  celui  de  la 
première,  il  faut  éloigner  à une  certaine  distance  les  pôles  ma- 
gnétiques. 

Une  lame  de  spath  calcaire  fut  soumise  à la  même  épreuve  ; 
ses  deux  grandes  faces  étaient  perpendiculaires  à l’axe  optique, 
et  on  la  vit  d’abord  se  diriger  équatorialement,  de  façon  par 
conséquent  que  son  axe  fût  lui-même  dirigé  axiaiement;  con- 
séquence du  diamagnétisme  de  la  substance.  Mais  les  pôles 
de  l’électro-aimant  ayant  été  éloignés,  l’axe  du  cristal  prit  la 
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direction  équatoriale,  comme  si  la  substance  elle-même  éuit 
magnétique.  Le  béril,  la  dioptase,  la  vésuvienne,  substance 
qui  toutes  sont  magnétiques,  présentent  le  même  phénomène 
que  la  tourmaline  et  le  spath  calcaire  ; n’oublions  pas  de  re- 
marquer que  tous  ces  cristaux  doués  de  la  double  réfraction 
sont  négatifs,  c’est-à-dire  que,  dans  la  double  réfraction,  le 
rayon  extraordinaire  est  repoussé  par  l’axe.  Quant  aux  cris- 
taux à deux  axes  également  négatifs,  tels  que  le  mica,  leurs 
deux  axes  sont  également  repoussés  par  les  deux  pôles,  ce  qui 
fait  qu'ils  se  dirigent  de  façon  que  leur  ligne  moyenne  se  pla« 
équatorialement.  Toutes  ces  expériences  ont  été  faites  hk 
l’appareil  de  la  fig.  158,  dans  lequel  un  fil  de  cocon  terminé 
par  un  petit  crochet  sert  à suspendre  le  cristal  entre  les  deui 
armatures  coniques  ajustées  aux  pôles  de  l'éleetro-aimant. 

Quelques  observations  assez  incertaines  faites  sur  le  quart! 
et  sur  le  topaze,  qui  sont  des  cristaux  positifs,  c’est-à-dire  dan» 
lesquels  le  rayon  extraordinaire  est  attiré  par  l'axe,  avaient 
d'abord  engagé  M.  Pluckcr  à étendre  à tous  les  cristaux  les  lois 
que  nous  venons  d’énoncer,  quand  de  nouvelles  recherches  de 
M.  Faraday  vinrent  établir  à cet  égard  une  différence  caracté- 
ristique entre  les  diverses  substances  cristallisées,  différences 
dont  de  nouvelles  recherches  de  M.  Plucker  lui-même  confir- 
mèrent l’exactitude. 

Frappé  des  irrégularités  que  lui  présentaient  quelquefois  «r- 
tains  échantillons  de  bismuth  dans  l’action  que  l’aimant  exerce 
sur  eux,  Faraday  s’assura  que,  quoique  toujours  fortement  dia- 
magnétique,  ce  métal  présente  à l’état  cristallin  une  direction 
particulière.  Ayant  obtenu  par  le  procédé  ordinaire  des  crisuoi 
de  bismuth  bien  déterminés,  et  qui  pesaient  depuis  un  gramme 
jusqu'à  5 grammes,  il  en  suspendit  un  délicatement  par  un  fl 
de  cocon  de  soie  entre  les  pôles  de  l'éleetro-aimant.  l'n  premier 
échantillon,  pesant  un  peu  plus  d'un  gramme,  commença  ptf 
osciller  fortement  autour  d’une  ligne  donnée  dans  la  direetwe 
de  laquelle  il  se  fixa  définitivement  avec  force,  y revenant  de 
qu’on  l’en  écartait  ; cette  direction  était  telle  que  le  grand  ai» 
du  cristal  était  situé  axialement  par  rapport  aux  pôles.  I b 
autre  échantillon,  dont  l’axe  n’était  pas,  comme  pour  le  prè*- 
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dont,  situé  dans  la  plus  grande  longueur  du  cristal,  se  dirigea 
équatorialemcnt  en  apparence,  mais  toujours  de  façon  que  son 
axe  fiit  situé  axialement  par  rapport  aux  pèles.  Kn  général,  des 
morceaux  façonnés  de  toutes  les  manières  possibles  se  diri- 
geaient tous  et  prenaient  une  position  finale  qui  n’avait  aucun 
rapport  avec  la  forme  extérieure,  mais  dépendait  évidemment 
de  l’état  cristallin  de  la  substance.  Le  bismuth  en  masse  reste 
toujours  fortement  diamagnétique,  et  continue  à être  repoussé 
par  chacun  des  pèles  de  l’aimant,  ce  qui  n'empêche  pas  son 
axe  de  se  diriger  axialement  comme  le  ferait  celui  d’une  sub- 
stance magnétique,  mais  non  aimantée;  car,  pourvu  que  la  di- 
rection demeure  axiale,  peu  importe  que  ce  soit  l’une  ou  l’autre 
des  extrémités  de  l’axe  qui  soit  située  vers  l'un  des  pèles  ou 
vers  l’autre.  Ainsi,  la  force  directrice  et  la  position  finale  du 
cristal  sont  axiales,  et  le  cristal  peut  se  fixer  avec  une  égale  fa- 
cilité et  une  égale  permanence  dans  deux  positions  diamétrale- 
ment opposées;  de  façon  que,  entre  celles-ci,  il  existe  deux  po- 
sitions d'équilibre  équatorial  qui  sont  naturellement  instables. 
C est  ce  qui  fait  que  la  propriété  dont  il  s’agit  s’exprime  mieux 
par  les  mots  axial  et  aria'itè  que  par  les  mots  polaire  et  polarité. 
M.  Faraday  a également  appelé  la  ligne  suivant  laquelle  la 
force  directrice  s’exerce  ligne  magnè-rrixtallrnc , pour  la  distin- 
guer de  la  force  elle-même  qu'il  appelle  magnéto-cristalline. 

La  direction  de  la  force  n’est  pas  facile  à déterminer  d’avance 
dans  le  cristal , quoiqu'elle  soit  liée  avec  le  mode  de  cristallisa- 
tion, mais  celui-ci  est  quelquefois  un  peu  confus.  En  général, 
l’expérience  montre  que  la  ligne  magné-cristalline  est  perpen- 
diculaire au  petit  plan  de  clivage  déterminé,  en  enlevant  un 
des  angles  solide*  du  cube,  qu'on  obtient  en  détachant  un  cris- 
tal isolé  de  bismuth  d’une  masse  solide.  11  est  facile  de  recon- 
naître la  direction  de  la  ligne  en  suspendant  le  cristal  de  diffé- 
rentes manières,  paire  que  toujours  il  se  dirige  de  façon  que 
cette  ligne,  ou  le  plan  qui  la  renferme,  soit  axial.  Si  le  mode  de 
Mispension  est  tel  que  la  ligne  magné-cristalline  soit  verticale; 
alors  le  cristal  ne  se  dirige  plus  du  tout,  comme  c’était  le  cas 
dans  les  expériences  de  M.  l'lucker  avec  la  lame  de  tourmaline. 
Il  est  évident,  en  effet,  que  dans  cette  position,  l'axe  a tous  ses 
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points  situés  symétriquement  par  rapport  aux  deux  pôles  ma- 
gnétiques, et  il  n'v  a pas  de  raison  pour  qu'il  ne  reste  pas  ver- 
tical. On  peut  facilement,  en  combinant  ensemble  plusieurs 
morceaux  de  bismuth,  par  exemple  trois  plaques  égales  qu'on 
dispose  reclangulairement  l’une  à l’autre,  obtenir  un  système 
qui  a perdu  tout  pouvoir  de  se  diriger  sous  l’influence  de  l'ai- 
mant, la  force  étant  neutralisée  dans  toutes  les  directions.  C’est 
ce  qui  arrive  au  bismuth  amorphe  qu'on  obtient  en  fondante! 
laissant  refroidir  tranquillement  dans  un  tube  de  verre  une 
masse  uniforme  de  cristaux;  le  morceau  ainsi  obtenu  est  sans 
force  magné-cristalline.  On  a le  même  résultat  en  brisant  le 
cristal  et  en  plaçant  les  fragments  ou  la  poudre  dans  un  tube 
qu’on  soumet  à l’action  de  l'aimant. 

Les  milieux  ambiants  n’exercent  aucune  influence  sur  U 
propriété  magné-cristalline  du  bismuth,  ce  qui  établit  une  dif- 
férence de  plus  entre  cette  action  et  l'action  diamagnétique. 
M.  Faraday  n’a  pas  trouvé  que  deux  cristaux  de  bismuth,  qui 
tous  les  deux  sont  dirigés  par  un  électro-aimant , puissent  exer- 
cer une  influence  mutuelle  l’un  sur  l’autre;  il  a cru  trouverdes 
indices  qu’un  cristal  librement  suspendu  se  dirigeait  sous  l ar- 
don magnétique  de  la  terre,  de  façon  que  son  axe  magné-cris- 
tallin  fût  parallèle  à peu  près  à la  direction  de  l’aiguille  d in- 
clinaison. 

lin  cristal  de  bismuth  se  dirige  dans  une  hélice  formée  d'un 
fil  traversé  par  un  courant  électrique,  de  telle  manière  que  Taxe 
magué-crislallin  est  parallèle  à l'axe  de  l’hélice. 

L’antimoine  et  l’arsenic  présentent  les  mêmes  phénomènes 
que  le  bismuth.  Dans  l’antimoine,  la  ligne  magné-cristalline 
qui  se  place  axialement  est  dirigée,  comme  dans  le  bismuth, 
de  l’un  des  angles  solides  à l’angle  opposé,  et  est  perpendicu- 
laire à la  face  obtenue,  en  abattant  l’angle  du  clivage.  L'anti- 
moine présente  un  phénomène  singulier  qui  tieul  à son  pouvoir 
conducteur  pour  l’électricité,  supérieur,  quand  le  métal  est  a 
l'état  cristallin,  à celui  du  bismuth.  C’est  une  espèce  d'arrêt  ou 
d'action  révulsive  qu'il  éprouve  dans  son  mouvement  de  direc- 
tion au  moment  où  l’on  interrompt  le  courant  qui  aimante 
l’ électro-aimant.  Le  développement  des  courants  d'induction  en 
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est  la  cause  ; aussi  cette  espèce  d'action  particulière  dépend-elle 
beaucoup  de  la  continuité  de  la  masse.  C’est  ce  qui  fait  qu’un 
large  morceau  d’antimoine  la  possède  à un  plus  haut  degré  que 
plusieurs  petits  fragments,  et  ceux-ci  à un  plus  haut  degré  que 
la  substance  réduite  en  poudre.  Pour  se  mettre  à l’abri  de  ce 
mouvement  révulsif  qui  peut  quelquefois  empêcher  la  manifes- 
tation bien  nette  du  pouvoir  magné-cristallin,  il  est  préférable 
d'employer  un  aimant  ordinaire,  qui,  plus  faible  qu’un  électro- 
aimant,  suffit  pour  déterminer  la  direction  de  l’axe  magné- 
cristallin,  sans  avoir  l’inconvénient  de  produire  des  courants 
d’induction.  Quoi  qu’il  en  soit,  si  l’on  opère  sur  de  petits  frag- 
ments, et  en  particulier  avec  des  plaques  étroites  qui  ont  au- 
tant de  force  directrice  que  des  plaques  larges,  mais  qui  sont 
défavorables  à la  production  des  courants  induits,  on  obtient 
la  direction  voulue  d'uDe  manière  très-évidente.  Avec  un  peu 
d’attention,  on  voit  également  cette  direction  se  manifester  lors 
même  qu’on  n’a  pas  pris  ces  précautions,  et  on  la  démêle  facile- 
ment au  milieu  des  mouvements  révulsifs  et  de  l’espèce  de  résis- 
tance que  semble  éprouver  le  cristal  dans  son  mouvement. 

Quant  à l’arsenic,  quoique  fortement  diamagnétique,  il  n’en 
possède  pas  moins  à l’état  cristallin  la  force  magnéto-cristalline. 
Une  plaque  dont  les  faces  de  clivage  étaient  bien  planes,  placée 
devant  l’un  des  pôles  de  l’électro-aimant,  fut  fortement  repous- 
sée; mais,  suspendue  entre  les  deux  pôles,  elle  se  dirigea  immé- 
diatement de  manière  que  sa  ligne  magné-cristalline  fût  axiale. 

C’est  en  vain  que  M.  Faraday  a essayé  de  découvrir  dans 
d’autres  métaux  à l'état  cristallin  la  force  magnéto-cristalline; 
il  n’y  a pu  réussir,  sauf  peut-être  avec  deux  alliages , l’un 
d'iridium  et  d’osmium,  l’autre,  de  titane  et  de  tellure,  qui 
lui  en  ont  donné  quelques  signes.  Mais  par  contre  le  sulfate  de 
fer  et  celui  de  nickel  à l’état  cristallin  manifestèrent  claire- 
ment une  direction  magnéto-cristalline,  complètement  indépen- 
dante de  leurs  propriétés  magnétiques. 

11  est  facile  de  voir  que  les  expériences  de  Faraday  sont  tout 
à fait  du  même  ordre  que  celles  de  Plucker;  aussi  ce  dernier 
physicien  a-t-il  été  conduit  à admettre  que  parmi  les  cristaux 
il  en  est  dont  l’axe  est  attiré,  comme  il  en  est  dont  l’axe  est  re- 
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poussé  par  les  pôles  magnétiques.  Les  cristaux  étudiés  par 
M.  Faraday  appartiennent  à la  première  catégorie,  ceux  sur 
lesquels  M.  Plucker  avait  fait  ses  premiers  essais  apparlienneut 
à la  seconde.  Or  les  cristaux  de  bismuth,  d'antimoine  cl  d ar- 
senic, ont  la  forme  de  rhomboïdes,  ils  sont  par  conséquent  à un 
seul  axe;  mais  comme  ils  ne  sont  pas  transparents,  on  ne  peut 
savoir  s’ils  sont  négatifs  ou  positifs.  D'un  autre  côté,  en  soumet- 
tant à l’expérience  d’autres  cristaux,  M.  I’lucker  crut  être  par- 
venu à celte  loi  simple,  savoir  que  si  le  cristal  est  positif,  il  y a 
attractiou,  c'est-à-dire  que  l’axe  optique  se  dirige  axialemeut, 
tandis  que  si  le  cristal  est  négatif,  il  y a répulsion,  et  l’axe  se 
dirige  équatorialement.  D’après  cela,  les  cristaux  de  bismuth, 
d’antimoine  et  d’arsenic  seraient  positifs  comme  le  sont  le 
quartz,  la  diopside,  l’augite.  Toutefois,  M.  Plucker  n’est  pas 
d’accord  avec  M.  Faraday,  sur  la  place  à donner  à l'antimoine; 
il  croit  qu'il  doit  être  classé  dans  le  nombre  des  cristaux  dont 
l’axe  repoussé  se  place  équatorialement;  celte  divergence  entre 
ces  deux  physiciens  tient  à la  difficulté  de  bien  déterminer 
l'axe  dans  des  cristaux  non  transparents;  je  suis  dispose  a 
croire  avec  Sl.  Faraday,  que,  pour  l’antimoine  comme  pour 
le  bismuth,  la  ligne  magné-cristalline  se  place  axialemeut. 
M.  Plucker  a fait  un  grand  nombre  d’observations  avec  la  cya- 
nite,  qui  est  un  des  cristaux  qui  manifestent  le  mieux  ce  gture 
d’effet  : elle  se  dirige  axialement.  La  cyaiiite  est  un  cristal  » 
deux  axes,  et  c’est  la  ligne  moyenne  qui  affecte  la  directiun 
voulue.  De  toutes  ces  expériences,  M.  Plucker  crut  donc  pou- 
voir déduire  les  deux  lois  suivantes  : 

1°  Les  pôles  magnétiques  attirent  ou  repoussent  l'axeoptiijur 
d'un  cristal  à un  axe  suivant  qu’il  est  positif  ou  négatif; 

2°  Dans  les  cristaux  à deux  axes,  la  ligne  moyenne  est  allin* 
ou  repoussée  par  les  pôles;  conséquence  de  ce  que  dans  les  cris- 
taux positifs  les  deux  axes  optiques  sont  attirés,  et  dans  in 
négatifs  repoussés  avec  une  force  égale. 

Lue  chose  assez  remarquable  c'est  qu’un  cristal  de  evaose 
délicatement  suspendu  à un  fil  de  cocon  est  influencé  parle 
magnétisme  terrestre  comme  il  l’est  par  un  aimant,  et  eu  coo- 
séquence  prend  la  même  direction  que  prend  une  véritable 
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aiguille  aimantée.  Il  n’est  pas  nécessaire  que  les  cristaux  de 
cyanitc  aient  été  préalablement  soumis  à l'action  d'un  aimant 
pour  acquérir  cette  propriété;  ils  la  possèdent  d’eux-mémes.  Il 
parait  que  le  magnétisme  terrestre  développe  chez  eux  une  véri- 
table polarité,  car  c'est  toujours  la  même  extrémité  qui  se 
dirige  vers  le  nord,  et  la  même  vers  le  sud.  Mais  de  tous  les 
cristaux,  celui  qui  est  le  plus  fortement  dirigé  par  le  magné- 
tisme terrestre,  c’est  lastannite,  soit  oxyde  de  zinc;  c'est  un 
cristal  positif  à un  axe,  dont  l’axe  optique  est  perpendiculaire 
à sa  plus  grande  dimension,  d’où  il  suit  que  lorsqu'il  est  dirigé 
par  le  globe  terrestre,  l'une  de  ses  extrémités  est  tournée  vers 
l’est  et  l'autre  vers  l'ouest.  Ce  même  cristal  présente  un  phé- 
nomène que  les  autres  n'ont  pas  pu  nous  offrir  : c’est  que  lors- 
qu’on l'approche  d une  aiguille  aimantée  délicatement  sus- 
pendue, de  façon  que  son  axe  soit  très-rapprochée  de  cette 
aiguille  et  lui  soit  parallèle,  il  entraîne  cette  aiguille  avec  lui, 
surmontant  ainsi  la  force  directrice  du  globe.  M.  Faraday,  en 
prenant  beaucoup  de  précautions , avait  déjà  obtenu , comme 
nous  l’avons  vu,  le  même  résultat  avec  un  cristal  de  bismuth; 
mais  l'effet  était  beaucoup  moins  prononcé. 

* M.  l'lucker  est  parvenu,  au  moyen  de  l'influence  magnétique, 
à déterminer,  non-seulement  si  un  cristal  a un  axe  optique, 
mais  aussi  quelle  est  la  direction  de  cet  axe.  Il  suffit  pour  cela 
de  suspendre  le  cristal  entre  les  deux  pèles  de  l'électro-aimant, 
d’abord  d'une  manière,  et  ensuite  de  l'autre;  et  on  conclut  de 
la  position  que  prend  le  cristal  dans  chacun  de  ces  modes  de 
suspension,  la  direction  de  son  axe,  de  la  même  manière  qu’on 
détermine  le  centre  de  gravité  d’un  corps.  Ainsi,  si  c’est  un 
cristal  négatif,  on  détermine  l'intersection  des  deux  plans  équa- 
toriaux, et  la  ligne  qui  résulte  de  cette  intersection  est  l’axe 
cherché.  Si  le  cristal  est  positif,  l'axe  est  la  ligne  que  produit 
l'intersection  des  deux  plans  axiaux,  obtenus  également  en  sus- 
pendant le  corps  de  deux  manières  différentes.  Quand  le  cristal 
est  à deux  axes,  on  trouve  d'abord  le  plan  des  deux  axes,  qui  est 
axial  ou  équatorial,  suivant  que  le  cristal  est  positif  ou  négatif; 
puis  on  obtient  chacun  des  deux  axes,  pourvu  qu’on  connaisse 
l’angle  qu'ils  forment  entre  eux.  On  voit,  d’après  cela,  que 
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linfluence  magnétique  peut  prendre  rang  parmi  les  caractères 
cristallographiques  les  plus  importants. 

Les  phénomènes  magnéto-cristallins  dont  nous  venons  de 
parler  ne  sont  pas  du  reste  les  seuls  qui  soient  liés  dans  les 
cristaux  avec  la  direction  et  la  nature  de  leurs  axes.  Indépen- 
damment des  phénomènes  optiques  qui  ont  été  les  premiers 
reconnus  et  étudiés,  il  en  est  d’autres  qui  dépendent  également 
de  la  position  des  axes.  Ainsi,  Savart,  en  faisant  vibrer  des  pla- 
ques cristallines  de  quartz  et  de  carbonate  de  chaux,  est  par- 
venu à déterminer  une  relation  entre  les  figures  acoustiques 
qui  s'v  produisent  et  le  mode  particulier  de  cristallisation  de 
la  substance.  11  a trouvé  que  la  direction  de  l’axe  optique  est 
constamment  liée  avec  celle  des  figures  principales  des  figures 
acoustiques.  Quant  à la  structure  moléculaire  des  cristaux,  il 
résulte  des  mêmes  expériences  que  la  seule  différence  qu'il 
paraisse  y avoir  entre  la  chaux  carbonatée  et  le  quartz,  c'est 
que  dans  le  premier  de  ces  cristaux,  la  petite  diagonale  do 
rhomboïde  est  l'axe  de  moindre  élasticitéjde  la  substance,  tandis 
qu’elle  est  celui  de  plus  grande  élasticité  dans  le  second.  Cette 
différence  importante,  qui  indique  uu  arrangement  des  parti- 
cules non  identique  dans  les  deux  systèmes,  doit  nécessaire- 
ment exercer  une  influence  sur  les  phénomènes  de  lumière  qui 
sont  propres  à chacun;  on  sait  en  effet  que  l’un  est  un  cristal 
à double  réfraction  négative,  et  l’autre,  à double  réfraction 
positive. 

M.  Mitscherlieh  avait  remarqué  que  les  cristaux  ne  se  di- 
latent point  uniformément  par  l'effet  de  la  chaleur,  mais  que 
cette  dilatation  est  plus  grande  dans  un  sens  que  dans  l'autre, 
et  que  cette  différence  est  liée  avec  leur  forme  cristalline.  M.de 
Sénarmont  a dernièrement  observé  un  fait  non  moins  remar- 
quable, c’est  que  la  conductibilité  pour  la  chaleur,  qui  est  égale 
en  tous  sens  dans  les  cristaux  du  système  régulier,  prend  dus 
les  autres  une  valeur  maximum  ou  minimum  suivant  des  di- 
rections parallèles  aux  axes  cristallographiques,  de  sorte  quête 
surfaces  isothermes,  qui  sont  sphériques  dans  le  premier  cas 
sont  dans  les  autres  des  surfaces  d'ellipsoïdes  allongés  ou  aplatis 
dans  ces  mêmes  directions.  Ces  observations  montrent  l'an** 
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logic  qui  existe  entre  la  propagation  calorifique  et  la  propaga- 
tion lumineuse,  qui,  l’une  et  l'autre,  sont  égales  en  tous  sens 
dans  les  cristaux  du  système  régulier,  et  qui , dans  les  autres , 
prennent  une  valeur  maximum  ou  minimum  suivant  l’axe  de 
figure.  Les  axes  optiques  ne  coïncident  pas  tout  à fait  avec  les 
axes  principaux  de  conductibilité  pour  la  chaleur,  mais  cette 
coïncidence  est  bien  près  d’exister  si  l’on  prend  les  rayons  lu- 
mineux rouges  dont  les  longueurs  d'ondulation  se  rapprochent 
le  plus  de  celles  des  rayons  calorifiques.  Il  suffit  donc,  pour 
rendre  compte  des  phénomènes  observés  par  M.  de  Sénarmont, 
de  supposer  la  chaleur  comparable,  non  aux  radiations  lumi- 
neuses ordinaires,  mais  à des  radiations  jouissant  des  propriétés 
du  rouge  extrême,  supposition  confirmée  par  un  grand  nombre 
d’autres  faits.  D’après  ce  système,  l’ellipsoïde  thermique  doit 
être  aplati  dans  les  cristaux  attractifs,  et  allongé  dans  les 
répulsifs,  ce  qui  jusqu’à  présent  s’est  trouvé  conforme  aux  ré- 
sultats des  expériences. 

Enfin,  M.  Wiedemann,  en  employant  une  pointe  fine  par 
laquelle  il  faisait  arriver  l’électricité  sur  une  surface  qu’il 
avait  saupoudrée  avec  du  lycopode  ou  du  minium , a réussi  à dé- 
terminer, au  moyen  de  la  figure  que  forme  cette  poudre  légère, 
la  conductibilité  électrique  des  cristaux  suivant  différentes 
directions.  Sur  une  surface  de  verre,  la  poudre  qui  se  disperse 
autour  de  la  pointe,  à la  suite  de  la  répulsion  électrique,  forme 
une  figure  circulaire,  traversée  par  des  rayons  semblables  aux 
figures  de  Lichtemberg.  Lorsqu’on  remplace  la  surface  de  verre 
par  une  paillette  de  gypse,  on  trouve  que  la  figure  devient 
elliptique,  et  que  le  grand  axe  de  l’ellipse  forme  un  angle  droit 
avec  l’axe  cristallographique  principal,  ce  qui  prouve  que  l’é- 
lectricité se  distribue  plus  facilement  dans  une  direction  per- 
pendiculaire à l'axe  que  dans  tout  autre.  Dans  le  quartz,  la 
figure  est  également  allongée  dans  une  direction  perpendicu- 
laire à l’axe.  Dans  la  tourmaline  cl  ;la  chaux  carbonatée,  au 
contraire,  l’allongement  de  la  figure  a lieu  dans  une  direc- 
tion parallèle  à l’axe  principal.  M.  Wiedemann  tire  de  ces  di- 
verses observations  la  conclusion  que  les  cristaux  qui  possèdent 
une  meilleure  conductibilité  dans  le  sens  de  l’axe  principal 
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appartiennent  tous  à la  classe  des  cristaux  négatifs,  tandis  que 
ceux  qui  ont  une  meilleure  conductibilité  dans  le  sens  perpen- 
diculaire à l’axe  sont  positifs;  ce  qui  indique  que  la  direction 
de  la  meilleure  conductibilité  est  aussi  celle  suivant  laquelle 
la  lumière  se  propage  relativement  le  plus  vite.  M.  de  Senar- 
mont  a aussi  fait  des  expériences  détaillées  sur  ce  sujet  ; nous  y 
reviendrons  en  nous  occupant  de  la  propagation  de  l’électricité. 

Le  coup  d’œil  rapide  que  nous  venons  de  jeter  sur  les  prin- 
cipales propriétés  physiques  des  cristaux  nous  montre  le  rôle 
important  qu’y  jouent  les  axes  optiques.  Ce  sont  ces  mêmes 
axes  que  nous  retrouvons  dans  les  phénomènes  magnéto-cristal- 
lins  ; tâchons  de  voir  maintenant  quelle  est  la  nature  de  l'in- 
fluence qu’ils  exercent  sur  cet  ordre  de  phénomènes. 

M.  Plucker  avait  cru  pouvoir,  comme  nous  l’avons  vu,  con- 
clure de  ses  expériences  la  loi  simple  que  dans  les  cristaux  né- 
gatifs, l’axe  optique  est  repoussé  par  les  pôles  magnétiques,  que 
dans  les  positifs,  il  est  attiré,  que  par  conséquent  il  se  place 
équatorialement  dans  le  premier  cas,  axialement  dans  le  second. 
Quant  aux  cristaux  à deux  axes,  c’est  la  ligne  moyenne  qui 
partage  en  deux  parties  égales  l’angle  aigu  formé  par  les  deux 
axes  qui  est  repoussée  ou  attirée,  suivant  que  les  cristaux  sont 
eux-mêmes  négatifs  ou  positifs.  La  cyanitc , cristal  négatif  à 
deux  axes,  présente  cette  propriété  d’une  manière  très-marquée. 

Ces  lois  établies,  M.  Plucker,  parlant  de  la  théorie  deFresnel, 
d’après  laquelle  les  phénomènes  optiques  des  cristaux  à un  on 
à deux  axes  dépendent  de  la  distribution  particulière  qu’y  affecte 
le  milieu  dans  lequel  la  lumière  se  propage,  et  que  les  savarn.- 
appellent  éther,  avait  cru  pouvoir  rattacher  l’attraction  et  la  ré- 
pulsion exercées  respectivement  par  un  aimant  sur  les  axes  des 
cristaux  positifs  et  négatifs  à ce  fait,  que  dans  les  premiers  l'axe 
est  le  lieu  de  la  moindre  élasticité  et  dans  les  seconds,  celui  de 
la  plus  grande  élasticité  de  l’éther;  mais  quelques  anomalie? 
présentées  en  particulier  par  les  cristaux  de  sulfate  de  fer  l’ont 
obligé  de  renoncer  à cette  idée. 

M.  Faraday  avait  été  frappé,  comme  au  reste  M.  Plucker  lui- 
mème,  de  ce  qu'il  y a d’extraordinaire  dans  une  force  qui,  éma- 
nant des  pôles  de  l’aimant,  dirige  de  loinjun  prisme  de  tour- 
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maline,  par  exemple,  de  telle  sorte  que  les  extrémités  du 
cristal  s’éloignent  des  mêmes  pôles  qui  attirent  toute  la  masse. 
Il  avait  en  conséquence  admis  que  celte  force  n’est  ni  attractive, 
ni  répulsive,  mais  une  simple  force  directrice  due  à une  espèce 
de  radiation  qui,  émanant  des  pôles  magnétiques,  traverse  le  cris- 
tal interposé,  et  l’oblige,  selon  qu’il  est  positif  ou  négatif,  à se 
placer  de  façon  que  son  axe  soit  parallèle  ou  perpendiculaire  à la 
ligne  suivant  laquelle  cette  radiation  s'opère.  Cette  manière 
d’envisager  ce  genre  d’action  avait  été  suggérée  à Faraday  par 
les  phénomènes  que  présente  la  lumière  polarisée  quand  elle 
traverse  les  corps  transparents  soumis  à l’influence  magnétique, 
phénomènes  dont  nous  nous  occuperons  plus  loin.  Une  circon- 
stance qui,  suivant  lui,  montre  la  différence  qui  existe  entre 
les  deux  espèces  de  force,  c’est  la  loi  différente  qu’elles  suivent 
avec  la  distance,  celle  qui  agit  sur  toute  la  masse  et  qui  est  at- 
tractive ou  répulsive,  diminuant  plus  rapidement  que  celle  qui 
s'exerce  sur  l’axe  optique,  et  qui  n’est  que  directrice.  Des  ob- 
servations faites  sur  plusieurs  cristaux,  et  notamment  sur  celui 
de  sulfate  de  fer , sembleraient  inexplicables  sans  cette  ma- 
nière d’envisager  le  phénomène. 

Il  est  impossible,  cependant,  de  ne  pas  remarquer  que  la 
théorie  de  Faraday  ne  justifie  pas  mieux  que  celle  de  Plucker 
ce  qu’il  y a d’extraordinaire  à voir  un  même  cristal  susceptible 
de  présenter  des  phénomènes  tout  contraires,  selon  qu’on  l’en- 
visage dans  sa  masse  ou  dans  son  axe  optique.  Ces  deux  phy- 
siciens sont  également  obligés  d’admettre  que  l'axe,  en  qualité 
d'axe  et  indépendamment  de  la  nature  même  de  la  substance  du 
cristal,  jouit  de  propriétés  particulières  le  plus  souvent  en  Op- 
position avec  celles  que  possède  la  substance  elle-même,  ou  qui 
tout  au  moins  en  sont  complètement  indépendantes.  Ils  sont 
donc  forcément  conduits,  contrairement  à l’opinion  de  l'un 
d’eux,  M.  Plucker,  à reconnaître  que  l’action  magnétique  peut 
s’exercer  indépendamment  de  la  matière  pondérable,  ce  qui 
a lieu  quand  c'est  l’axe  qui  y est  soumis. 

Mais  il  résulte  de  nouvelles  expériences  faites  par  MM.  Tyn- 
dall  et  Kuoblaucb,  postérieurement  à celles  de  Plucker  et  de 
Faraday,  qu'il  n’est  pas  nécessaire  d’admettre,  comme  l’avaient 
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cru  ces  deux  savants,  deux  genres  d’actions  ou  de  forces  dif- 
férentes. MM.  Tyndall  et  Knoblauch  sont  parvenus,  par  ura 
étude  très-détaillée  du  sujet,  à reconnaître  que  les  propriétés 
magnétiques  de  l’axe  optique  se  rattachent  à un  principe  gé- 
néral, savoir  que  lorsque  la  constitution  moléculaire  d’uD 
corps  quelconque  est  telle  que  les  particules  dont  il  est  formé 
sont  plus  rapprochées  les  unes  des  autres  suivant  une  certaine 
direction  que  dans  le  reste  de  la  masse , cette  direction,  toutes 
les  autres  circonstances  restant  les  mêmes,  est  celle  où  les  forces 
qui  agissent  sur  le  corps  manifestent  leur  action  avec  le  plus 
d'énergie;  de  sorte  que  la  ligne  qui  représente  cette  direction 
se  place  axialement  ou  équalorialemcnt,  suivant  que  la  sub- 
stance est  maguétique  ou  diamagnétique.  Si  cette  influence  pré- 
dominante de  l’action  exercée  sur  celles  des  particules  qui  sont 
situées  dans  la  direction  en  question  ne  se  manifeste  pas  tou- 
jours, cela  tient  à des  circonstances  dont  il  est  facile  d’ex- 
pliquer l’effet.  Ainsi,  lorsque  les  deux  pôles  magnétiques  se 
terminent  en  cônes  dont  les  sommets  sont  très-rapprochés  d'un 
cristal  suspendu  entre  eux,  l’action  locale  de  ces  pôles  sur  le? 
faces  du  cristal  qui  en  sont  très-voisines  l’emporte  sur  celle 
qui  est  exercée  sur  l’axe  plus  distant,  parce  que  cette  dernière, 
quoique  plus  forte,  s’exerce  à une  distance  proportionnelle- 
ment beaucoup  plus  grande;  mais  si  on  éloigne  les  pointes 
polaires,  l’influence  de  la  distance  relative  des  faces  et  de  Taxe 
du  cristal  par  rapport  à ces  pointes,  devient  beaucoup  moindre 
et  à peu  près  nulle;  et  alors  c’est  l’action  qui  est  exercée  sur 
l’axe  qui  l'emporte.  La  tourmaline  nous  fournil,  comme  nous 
l’avons  vu,  un  exemple  remarquable  de  ce  double  effet. 

Si,  au  lieu  d’être  terminés  par  des  pointes,  les  pôles  «l* 
l 'électro-aimant  présentent  des  surfaces  planes  un  peu  éten- 
dues entre  lesquelles  est  suspendu  le  cristal,  celui-ci,  étant  en- 
tièrement plongé  dans  le  champ  des  forces  magnétiques,  se  di- 
rige d’après  l’action  exercée  sur  son  axe,  lors  même  qu’il  «sî 
très-rapproché  des  surfaces  polaires. 

Dans  cette  manière  d’expliquer  ces  phénomènes,  l'action  de 
l'aimant  est  toujours  exercée  sur  les  particules,  et  elle  est,  sui- 
vant leur  nature,  magnétique  et  attractive,  ou  diamagnétique 
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et  répulsive.  La  seule  différence  qui  existe  à cet  égard  entre  les 
cristaux  et  les  autres  corps,  c’est  que,  par  le  fait  de  leur  struc- 
ture non  homogène,  les  cristaux  présentent  naturellement  cer- 
taines directions  suivant  lesquelles  l’action,  soit  magnétique, 
soit  diamagnétique,  est  plus  énergique  que  suivant  les  autres, 
à cause  du  rapprochement  plus  grand  des  particules  qui  a lieu 
suivant  ces  mêmes  directions,  phénomène  tout  à fait  analogue 
à celui  de  la  dilatation  par  la  chaleur,  qui,  dans  un  cristal  de 
spath  calcaire,  par  exemple,  s’opère  plus  fortement,  d’après 
Mitscherlich,  dans  la  direction  de  l’axe  optique,  parce  que  les 
particules,  plus  rapprochées  suivant  cette  direction  que  suivant 
les  autres,  se  repoussent  avec  plus  d’énergie  pour  une  même 
élévation  delà  température. 

La  théorie  que  nous  venons  d’exposer  est  appuyée  sur  des 
faits  très-nombreux  observés  et  analysés  avec  beaucoup  de  soi 
par  MM.  Tvndall  et  Knoblauch  -,  nous  nous  contenterons  d’en 
exposer  quelques-uns  en  choisissant  les  plus  saillants.  D’abord, 
pour  moutrer  l’influence  de  la  structure  par  la  direction  qu’af- 
fecte entre  les  pôles  de  l’électro-aimant  une  substance  quel- 
conque, il  suffit  de  tailler  des  morceaux  de  gutta-percha  que  la 
fabrication  a rendue  fibreuse,  de  façon  que  les  fibres  soient  dans 
le  sens  de  la  plus  grande  longueur  ou  dans  un  sens  perpendi- 
culaire à cette  plus  grande  longueur,  pour  les  voir  se  diriger 
axialement  ou  équatorialement.  L’ivoire,  que  sa  structure  den- 
taire rend  naturellement  fibreux,  peut  aussi,  suivant  la  ma- 
nière dont  il  est  taillé,  se  diriger  axialement , bien  que  diama- 
gnétique. On  peut  imiter  ainsi,  avec  la  gutta-percha  et  avec 
l’ivoire,  presque  toutes  les  expériences  qu’on  fait  avec  les  deux 
classes  de  cristaux  positifs  et  négatifs. 

Cette  influence  de  la  structure  devient  évidente  dans  les  phé- 
nomènes magnéto-cristallins  eux-mêmes,  quand,  au  lieu  de  se 
borner  à quelques  espèces,  on  étend  les  observations  sur  un 
très-grand  nombre  de  cristaux,  et  en  ayant  soin,  en  outre,  de 
les  laver  et  de  prendre  toutes  les  précautions  possibles  pour 
enlever  de  leur  surface  les  plus  légères  traces  d’impureté  dont 
la  présence  suffit  pour  donner  lieu  à de  graves  erreurs.  On 
trouve,  par  exemple,  qu’un  cristal  de  spath  calcaire  et  un  cris- 
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tal  de  carbonate  de  fer,  qui  ont  exactement  la  même  forme  cris- 
talline, se  dirigent  cependant,  le  premier  étant  diamagné- 
tique,  de  façon  que  son  axe  optique  soit  situé  équatorialement, 
le  second  étant  magnétique,  de  façon  que  son  axe  soit  situe 
axialement.  11  suflit  môme  que,  dans  le  cristal  de  spath  cal- 
caire, une  partie  de  la  chaux  soit  remplacée  par  un  oxyde  de 
fer,  comme  dans  la  dolomite,  sans  que  la  forme  cristalline 
change,  pour  que  l’axe  optique  se  trouve  dirigé  axialemeni 
d’équatorialement  qu’il  l’était  auparavant.  Le  sulfate  de  magné- 
sie et  le  sulfate  de  zinc  ont  exactement  la  même  forme  cristal- 
line, et  toutes  deux  sont  diamagnétiques;  ils  se  placent  de  façon 
que  leur  axe  soit  dirigé  équatorialement,  tandis  qu’un  cristal 
de  sulfate  de  nikel,  qui  a la  même  forme  que  les  deux  autres, 
a son  axe  dirigé  axialement,  lors  même  qu’il  est  beaucoup  plus 
étroit  dans  le  sens  de  l’axe  que  dans  tous  les  autres.  Il  résulte 
donc  de  là  que  ce  n’est  pas  la  forme  cristalline,  mais  bien  la  ra- 
ture chimique  du  cristal  qui  est  la  cause  influente. 

Un  très-grand  nombre  d’autres  cristaux  font  également 
exception  à la  loi  de  Plucker  : ainsi,  dans  le  sucre,  qui  est  un 
cristal  négatif,  le  plan  de  l’axe  se  dirige  axialement  ; la  topaxe, 
qui  est  un  cristal  négatif,  se  place  axialement  et  non  équate- 
rialement,  si  on  a soin  de  les  dépouiller  de  toutes  les  impuretés 
dont  sa  surface  est  ordinairement  recouverte,  en  la  faisant 
bouillir  dans  l’acide  muriatique,  et  en  la  frottant  ensuite  ax« 
du  sable  blanc  très-fin. 

En  résumé,  parmi  les  cristaux  qui  n’obéissent  pas  à la  loitk 
Plucker,  nous  pouvons  citer  dans  les  cristaux  positifs  à un  aie. 
le  quartz,  dans  les  positifs  à deux  axes,  le  spath  pesant,  lacé- 
lestine  et  le  ferro-cyanure  de  potassium;  parmi  les  cristaux  m- 
gatifs  à un  axe,  le  carbonate  de  chaux  et  de  fer  et  un  très-granJ 
nombre  d'autres;  parmi  les  cristaux  négatifs  à deux  axes, la dé 
chrotte,  le  sucre,  le  sulfate  de  zinc  et  le  sulfate  de  magnéïk.  !■ 
y a par  contre  un  certain  nombre  de  cristaux,  tels  que  le  spath 
calcaire,  la  tourmaline,  le  béryl,  l'arragonite,  qui  rentrent  date 
la  loi;  ce  sont  précisément  ceux  sur  lesquels  les  observations ik 
M.  Plucker  avaient  principalement  porté;  mais  le  nombre  ii<s 
exceptions  est  trop  considérable  pour  que  la  loi  puisse  subsis- 
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ter,  tandis  que  tous  les  faits  sont  d’accord  avec  le  principe  qui 
les  fait  dépendre  de  la  non-uniformité  de  la  constitution  molé- 
culaire dans  toutes  les  directions.  Au  reste,  M.  Plucker,  dans 
un  travail  subséquent,  fait  en  commun  avec  M.  Beer,  a reconnu 
lui-même  que  la  loi  qu’il  avait  d’abord  cru  être  générale  pré- 
sente un  grand  nombre  d'exceptions. 

Il  est  facile  de  montrer  comment  il  suffit  d'une  direction  telle 
que  l’axe,  suivant  laquelle  les  particules  sont  plus  rapprochées; 
pour  déterminer  la  position  de  toute  la  masse.  Un  petit  gâteau 
circulaire,  soit  disque,  fait  d’un  mélange  de  farine  et  de  fine  li- 
maille de  fer,  se  place  naturellement  axialement  entre  les  pôles 
de  l'aimant.  Si  nous  le  transperçons  par  un  petit  fragment  de 
fil  de  fer  passant  par  son  centre,  le  disque  se  place  équatoriale- 
ment,  quoique  magnétique,  en  vertu  de  la  tendance  qu'a  le  fil 
de  fer  à se  placer  lui-même  axialement;  mais  la  répulsion 
n’est  qu’apparente.  Si  l'on  remplace  la  limaille  de  fer  par  de  la 
poudre  de  bismuth,  et  le  fer  par  uu  fragment  de  bismuth,  le 
phénomène  inverse  a lieu  : le  disque,  quoique  diaraagnélique, 
se  place  axialement  par  l'effet  de  la  tendance  du  fragment  de 
bismuth  à se  placer  lui-même  équatorialement,  et  l'attraction 
n’est  non  plus  qu’apparente.  On  peut  même  imiter  artificielle- 
ment l’arrangement  naturel  des  particules  que  suppose  cette 
manière  d'expliquer  les  phénomènes.  De  la  poudre  fine  de  bis- 
muth peut,  en  étant  liée  avec  de  l’eau  gommée,  être  amenée  à 
former  un  cylindre  qui,  suspendu  entre  les  pôles  magnétiques, 
se  dirige  équatorialement  ; mais  si  l'on  presse  très-fortement 
cette  espèce  de  pâte  entre  deux  morceaux  de  carton,  on  en 
fait  une  plaque  mince  qui  se  dirige  axialement  avec  beaucoup 
de  force,  quoique  sa  longueur  soit  plus  de  dix  fois  sou  épais- 
seur. Dans  les  mêmes  conditions,  une  pâte  de  carbonate  de  fer 
et  d'eau  gommée  se  conduit  précisément  d'une  manière  in- 
verse. La  cause  de  ce  double  phénomène  est  évidente  : la  ligne 
suivant  laquelle  le  contact  des  particules  est  le  plus  intime  est, 
dans  chacun  des  deux  cas,  perpendiculaire  à la  surface  des 
plaques,  conséquence  de  la  pression  que  les  particules  ont 
supportée  dans  cette  direction;  et  cette  ligne  perpendiculaire 
prend  une  position  équatoriale  ou  axiale,  suivant  que  la  sub- 
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stance  de  la  plaque  est  diamagnétique  ou  magnétique.  Ce  qu'on 
obtient  ici  artificiellement  doit  avoir  lieu  naturellement  dans 
les  cas  tels  que  ceux  que  présentent  les  cristaux  où  la  masse 
n’est' pas  parfaitement  homogène,  et  où,  par  conséquent,  il 
existe  une  certaine  direction  suivant  laquelle  l’action  des  forces 
s’exerce  d’une  manière  plus  favorable  que  dans  d’autres.  Cette 
direction  peut  être  appelée  ligne  de  polarité  élective;  elle  est 
axiale  dans  les  corps  magnétiques,  équatoriale  dans  les  diama- 
gnétiques. 

Ce  n’est  pas  tant  au  fond  la  direction  des  axes  que  celle  des 
plans  de  clivage  qui  influe  sur  la  position  que  prend  le  cristal 
entre  les  pôles  de  l’électro-aimant;  position  qui  doit  être  telle 
que  les  plans  de  clivage  prennent  la  direction  équatoriale  dans 
les  substances  diamagnétiques,  et  la  direction  axiale  dans  les 
magnétiques.  Dans  les  exemples  que  nous  avons  déjà  cités,  tels 
que  le  sulfate  de  zinc  qui  est  diamagnétique,  et  le  sulfate  de 
nickel  qui  est  magnétique,  l’influence  des  plans  de  clivage  se 
confond  avec  celle  des  axes,  vu  que  la  position  de  ces  plans  est 
dans  chacun  des  cristaux  la  même,  c’est-à-dire  axiale  par  rap- 
port à l’axe.  Mais  il  y a d’autres  cas  dans  lesquels  celte  position 
n’étant  plus  la  même,  on  peut  constater  que  c’est  la  direction  du 
plan  qui  est  la  cause  influente.  Deux  cubes  de  même  dimen- 
sion, l’un  de  béryl,  l’autre  taillé  dans  un  prisme  de  scapolithe, 
cristaux  tous  deux  magnétiques,  se  dirigent,  le  premier  de  fa- 
çon que  son  axe  soit  situé  équatorialement,  le  second  de  façon 
qu'il  soit  situé  axialement  : cela  vient  de  ce  que  les  plans  de 
clivage  sont  perpendiculaires  à l’axe  dans  le  béryl,  tandis  qu'ils 
lui  sont  parallèles  dans  la  scapolithe  ; on  voit  que  dans  les  deux 
cas  également,  les  plans  de  clivage  se  dirigent  axialement  comme 
avec  le  sulfate  de  nickel.  D’autre  part,  deux  cubes,  l’un  de  sal- 
pêtre, l’autre  de  topaze,  cristaux  tous  deux  diamagnétiques. 
se  placent,  le  premier  avec  son  axe  dirigé  équatorialement,  le 
second  avec  son  axe  dirigé  axialement;  ce  qui  tient  à ce  que  les 
plans  de  clivage  sont  parallèles  à l’axe  dans  le  salpêtre  et  per- 
pendiculaires à l’axe  dans  la  topaze  : mais  il  en  résulte  que 
dans  les  deux  cas  également,  les  plans  de  clivage  sont  diriges 
équatorialement  comme  avec  le  sulfate  de  ziuc  et  le  sulfate  de 
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magnésie.  On  peut  assez  bien  se  rendre  compte  de  cette  in- 
fluence des  plans  de  clivage  en  se  rappelant  que  les  cristaux 
peuvent  être  considérés  comme  formés  de  couches  moléculaires 
très-minces,  juxtaposées  et  adhérentes  par  l'effet  de  la  cohésion, 
sans  cependant  être  en  contact  absolu  les  unes  avec  les  autres. 
Les  espaces  vides  qu’on  suppose,  dans  la  théorie  corpuscu- 
laire, séparer  les  particules  les  unes  des  autres,  se  trouvent  dans 
les  cristaux  séparer  les  couches  parallèles  dont  l’ensemble  con- 
stitue le  cristal.  Dès  lors  rien  n’est  plus  naturel  que  les  couches 
prennent  une  direction  axiale,  si  elles  sont  magnétiques,  et 
une  direction  équatoriale,  si  elles  sont  diamagnétiques.  11  est 
même  facile  de  prouver  directement  par  l'expérience  qu’il  en 
doit  être  ainsi  en  imitant  artificiellement  cette  structure  des 
cristaux. 

On  découpe,  dans  une  feuille  de  papier  à décaper,  soit  d'é- 
meri , plusieurs  bandes  d’un  pouce  de  longueur  et  d’un  quart  de 
pouce  de  largeur;  on  les  superpose  les  unes  aux  autres,  en  les 
faisant  adhérer,  au  moyen  de  la  gomme,  de  manière  à former 
un  parallélipipède,  qui  représente  un  cristal  magnétique  dans 
lequel  les  plans  de  clivage  sont  parallèles  à l’axe  : la  couche  d’é- 
meri représente  la  lame  cristalline  magnétique,  et  le  papier  l’es- 
pace videqui  sépare  les  lames  contiguës.  Ce  parallélipipède  prend 
immédiatement  entre  les  pôles  la  direction  axiale.  Mais  si  l’on 
forme  un  second  parallélipipède,  également  d’un  pouco  de  lon- 
gueur, par  la  juxta-position  de  bandes  carrées,  dont  la  surface  est 
égale  à celle  d’une  section  transversale  du  premier,  on  a le  mo- 
dèle d’un  cristal  magnétique  comme  le  premier,  mais  dont  les 
plans  de  clivage  sont  perpendiculaires  à l’axe  ; aussi,  quoique 
sa  longueur  soit  quadruple  de  sa  largeur,  se  place-t-il  immé- 
diatement dans  la  position  équatoriale  comme  s'il  était  repoussé 
par  les  deux  pôles,  mais  de  façon  que  les  couches  dont  il  est 
formé  soient  dirigées  axialement.  Les  couches  sont  dans  les 
deux  cas  verticales;  seulement,  dans  le  premier  cas,  elles  sont 
parallèles  à la  plus  grande  longueur,  et  dans  le  second  elles 
lui  sont  perpendiculaires  : ces  deux  modèles  représentent,  le 
premier  la  scapolilhe,  le  second  le  béryl.  En  recouvrant  le  pa- 
pier d'une  couche  de  bismuth,  à la  place  de  la  couche  d’émeri, 
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on  peut  construire  également  deux  modèles,  dont  le  premier  se 
conduit  comme  le  nitre,  et  le  second  comme  le  topaze. 

M.  Kieu,  qui  s’est  beaucoup  occupé  des  propriétés  magné- 
tiques et  diamagnétiques  des  corps  dans  leur  rapport  avee  leur 
constitution  moléculaire,  avait  déjà  obtenu  des  résultats  ana- 
logues à ceux  de  MM.  Tyndall  et  Knoblaucb.  Voici,  en  particu- 
lier, deux  expériences  remarquables  de  cet  ingénieux  observa- 
teur. La  première  consiste  à construire  un  prisme  à base  rec- 
tangulaire par  la  juxta-position  de  rectangles  égaux  découpés 
dans  une  feuille  de  carton  rniuce,  disposés  verticalement  dam 
une  direction  parallèle  à la  longueur  du  prisme,  et  serrés  forte- 
ment les  uns  contre  les  autres  à l’aide  d'étroits  rubans  de  soie. 
Ce  prisme,  suspendu  délicatement  au  moyen  d’un  fll  de  soie 
sans  torsion,  se  dirige  dans  le  méridien  magnétique  comme  une 
aiguille  aimantée;  il  a 3 centimètres  de  hauteur,  13  à 14  de 
longueur,  et  7 de  largeur.  La  seconde  expérience  est  faite  an 
moyen  d’un  prisme  exactement  semblable  au  précédent  pour 
les  dimensions,  mais  construit  de  manière  que  les  rectangles  de 
carton,  toujours  disposés  verticalement,  soient  perpendiculaires 
à la  longueur  de  la  base;  ce  prisme,  suspendu  de  la  même  ma- 
nière, se  dirige  de  façon  que  sa  plus  grande  largeur  soit  per- 
pendiculaire et  non  parallèle  au  méridien  magnétique , et  que 
par  conséquent,  dans  cette  seconde  expérience  comme  dans  la 
première,  les  plans  des  couches  de  carton  soient  dirigées  du  sud 
au  nord.  L’elfet  observé  est  évidemment  dû  à l'aimantation 
opérée  par  le  magnétisme  du  globe  terrestre  sur  les  couches 
de  carton,  substance  qui  est  magnétique  à cause  de  la  petite 
quantité  de  fer  qu’elle  prend  dans  son  mode  de  fabrication,  « 
que  démontre  du  reste  l’action  qu’exerce  sur  elle  l’éleclro-ai- 
mant.  Mais  il  est  bieu  remarquable  que  la  disposition  imaginée 
par  M.  Hieu  puisse  rendre  sensible  l’action  directrice  du  globe 
terrestre  sur  un  corps  doué  d’un  magnétisme  si  faible,  et  c'est 
une  preuve  de  plus  à ajouter  à celles  de  MM.  Tyndall  et  Kno- 
blaucb,  en  faveur  de  l'explication  qu'ils  donnent  des  propriétés 
magnétiques  et  diamagnétiques  des  cristaux. 

Lorsque  les  cristaux  présentent  plusieurs  plans  de  clivage, 
on  doit  substituer  à la  notion  de  lames  minces,  celle  de  petits 
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prismes,  même  de  petits  cubes,  s’il  y a trois  plans  perpendicu- 
laires. Dans  ce  dernier  cas , qui  est  celui  que  présente  entre 
autres  le  sel  gemme,  la  force  directrice  est  nulle,  les  clivages 
s'annulant  les  uns  les  autres.  Le  quartz,  comme  le  verre  ordi- 
naire, ne  possède  qu’une  puissance  directrice  à peine  sensible; 
ce  qui  tient  à ce  qu’il  n’existe  chez  l’un  et  chez  l’autre  que  des 
traces  de  clivage.  Si  au  lieu  de  présenter  des  plans  de  clivage, 
un  cristal  a une  structure  fibreuse,  sa  force  agit  dans  le  sens 
des  fibres.  Eu  un  mot,  tout  ce  qui  affecte  la  structure  molécu- 
laire doit  affecter  d’une  manière  correspondante  la  ligne  de 
polarité  élective.  Si  la  structure  disparaît,  sa  puissance  direc- 
trice disparaît  aussi,  comme  cela  a lieu  suivant  l’observation  de 
Faraday,  quand  on  élève  jusqu’au  point  de  fusion  la  tempéra- 
ture des  cristaux  de  bismuth  et  d’antimoine. 

Enfin,  pour  montrer  que  la  propriété  de  l’axe  optique  ne 
tient  point  à sa  qualité  d’axe  , mais  à ce  qu’il  représente  la  di- 
rection suivant  laquelle  les  particules  sont  le  plus  rapprochées 
les  unes  des  autres,  on  choisit  un  cristal  de  spath  calcaire  .bien 
pur,  on  le  réduit  en  une  poudre  fine  qu’on  dissout  dans  de 
l'acide  muriatique  ; puis  avec  le  carbonate  d’ammoniaque,  on 
obtient  un  précipité  qui  a exactement  la  même  composition 
chimique  que  le  cristal.  Au  moyen  d’eau  gommée,  on  lie  les 
particules  du  précipité  et  on  lui  donne  la  forme  qu’avait  primi- 
tivement le  cristal,  en  ayant  soin  de  comprimer  fortement  la 
masse,  de  façon  que  sa  ligne  de  plus  grande  compression  coïn- 
cide avec  la  direction  qu’avait  l’axe  optique  dans  le  cristal  lui- 
même.  Cette  masse  ainsi  arrangée  se  comporte  exactement,  sous 
l'action  de  l’aimant , comme  se  comportait  le  cristal  avant 
d’avoir  été  réduit  en  poudre  ; il  n’est  pourtant  pas  possible  que 
la  force  émanée  de  l’axe  optique  ait  pu  survivre  à la  trituration, 
à la  dissolution  et  à la  précipitation  qu’a  successivement  éprou- 
vées le  spath  calcaire. 

Ainsi  nous  devons  considérer  les  propriétés  spéciales  que 
présentent  les  cristaux,  quant  à l'action  que  les  aimants  exer- 
cent sur  eux,  non  comme  une  exception  aux  lois  générales  du 
magnétisme  et  du  diamagnétisme , mais  comme  une  consé- 
quence du  mode  particulier  de  groupement  de  leurs  particules, 
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qui  est  également  la  cause  de  l’inégale  dilalibilité,  et  de  l'iné- 
gale conductibilité  pour  la  cbaleur  et  pour  l’électricité,  suivant 
différentes  directions,  que  présentent  les  substances  cristallines; 
et  auquel  est  due  probablement  aussi,  par  l’influence  qui  en 
résulte  sur  l’état  de  l’éther  dans  leur  intérieur,  l’action  parti- 
culière qu'elles  exercent  sur  la  lumière. 

De  nouvelles  recherches  de  M.  Tyndall  ont  encore  confirmé 
les  résultats  généraux  que  nous  venons  de  rapporter.  F.n  pla- 
çant les  substances  soumises  à l'action  de  l’éleclro-aimant  aux 
extrémités  d'un  levier  horizontal  délicatement  suspendu  , ce 
physicien  a pu  étudier  l’action  répulsive  ou  attractive  des  pôles 
magnétiques  sur  des  cristaux  dont  l’axe  était  tantôt  parallèle, 
tantôt  perpendiculaire  à la  ligne  axiale  de  l’électro-aimant.  Il  a 
constamment  trouvé  que  la  répulsion  comme  l’attraction  étaient 
plus  fortes  dans  le  premier  cas  que  dans  le  second  ; ainsi  avec 
un  cube  de  bismuth  la  répulsion,  quand  le  plan  principal  de 
clivage  est  parallèle  à l’axe,  est  à la  répulsion,  quand  ce  plan  est 
perpendiculaire  à l’axe,  dans  le  rapport  de  15  à 11  environ. 
M.  Tyndall  a encore  réussi  à imprimer  aux  substances  solides, 
par  une  forte  pression,  sans  avoir  besoin  de  les  réduire  en 
poudre,  un  état  moléculaire  qui  les  fait  placer  entre  les  pôles 
de  l’élcctro-aimant  dans  une  direction  dépendante  du  sens  de 
la  pression  qui  a été  exercée  sur  elles. 

M.  Matteucci  a obtenu  les  mêmes  effets  de  la  compression 
aussi  bien  sur  le  soufre  et  sur  l’acide  stéarique  que  sur  le  bis- 
muth. Les  pièces  soumises  à la  compression  étaient  placées  entre 
les  deux  mâchoires  en  verre  d’une  pince,  de  façon  que  tous  les 
points  de  leurs  deux  surfaces  fussent  également  comprimés; 
elles  étaient  ensuite  lavées  dans  l'acide  hydrochlorique  pour  les 
dépouiller  de  toute  impureté;  on  leur  avait  donné  la  forme  de 
cubes;  et  ces  cubes,  suspendus  de  façon  que  la  ligne  de  com- 
pression fût  horizontale,  se  dirigeaient  constamment  entre  les 
pôles  de  l'électro-aimant,  de  manière  que  cette  ligne  fût  per- 
pendiculaire à la  ligne  polaire.  En  découpant  dans  un  cube 
de  lü'nm  de  côté  qui  a été  fortement  comprimé,  des  aiguilles 
prismatiques  dans  des  sens  différents , on  les  voit  se  diriger 
équutorialemcnt  et  axialement  suivant  que  la  ligne  de  compres- 
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sion  est  parallèle  ou  perpendiculaire  à leur  axe,  ce  qui  dépend 
de  la  manière  dont  elles  ont  été  découpées.  Si  c’est  sur  des 
masses  de  bismuth  cristallisé  que  les  aiguilles  prismatiques 
sont  découpées,  on  observe  des  différences  très-prononcées  entre 
elles,  suivant  que  leurs  faces  de  clivage,  toujours  parallèles  à 
leur  longueur,  sont  horizontales  ou  verticales.  Ainsi,  trois  ai- 
guilles de  même  longueur  (18mm  1/2),  mais  de  poids  différents 
depuis  l*r,  120  jusqu'à  8"r,  150,  suspendues  entre  des  surfaces 
polaires  éloignées  de  35ro,n  ont  toujours  fait  le  même  nombre 
d'oscillations  dans  un  temps  sensiblement  plus  court  quand  les 
faces  do  clivage  étaient  verticales  que  quand  elles  étaient 
horizontales;  celle  de  8*r,  150  faisait  20  oscillations  en  52" 
dans  le  premier  cas  et  en  136"  dans  le  second.  Si  les  extré- 
mités polaires  sont  allongées  en  pointe,  les  différences  sont 
moindres.  Lorsque  lesplausde  clivage  sont  perpendiculaires  à 
l'axe,  l’aiguille  se  dirige  axialement  entre  les  pèles,  à moins 
que  les  extrémités  polaires  n’en  soient  très-rapproehées,  dans 
lequel  cas  elle  est  repoussée  vers  la  ligne  équatoriale. 

M.  Matteucci  a réussi  à imiter  tous  les  effets  du  bismuth 
cristallisé  en  formant  des  cubes  et  des  aiguilles,  au  moyeu  de 
petites  lames  très-minces  de  bismuth  obtenues  en  faisant  tom- 
ber d'une  certaine  hauteur  sur  un  plan  de  marbre  du  bismuth 
liquide  à petites  gouttes;  c'est  une  preuve  de  plus  que  les  plans 
de  clivage  fonctionnent  comme  des  lames  séparées.  Toutefois, 
M.  Matteucci  croit  difficile  d’expliquer  tous  les  phénomènes  ma- 
gnéto-cristallins par  la  théorie  de  MM.  Tvndall  et  Knoblauch; 
il  ne  voit  pas  à quoi  tiendrait  dans  cette  théorie  la  différence 
très-grande  de  la  force  répulsive  qui  fait  osciller  une  aiguille 
de  bismuth  dont  les  plans  de  clivage  sont  parallèles  à son  axe, 
suivant  que  ces  plans  sont  verticaux  ou  horizontaux.  Il  trouve 
également  peu  conciliable  avec  cette  théorie  l'expérience  sui- 
vante dans  laquelle,  ayant  suspendu  entre  les  pôles  de  l’éleetro- 
airnant  une  aiguille  de  sulfate  de  chaux  aux  extrémités  de  la- 
quelle sont  fixés  deux  cubes  de  bismuth,  il  vit  l’aiguille  être 
toujours  repoussée  dans  la  ligne  équatoriale  quand  les  faces  de 
clivage  étaient  ou  horizontales  ou  parallèles  à sa  longueur,  et 
au  contraire  se  précipiter  surla  ligne  des  pôles,  quand  les  faces 
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de  clivage  étaient  perpendiculaires  à la  longueur  de  l’aiguille. 
Les  faces  polaires  dans  ce  cas  étaient  carrées  et  distantes  de  30 
millira.  Cette  expérience  ne  nous  parait  pas,  autant  qu’à  M.  Mat- 
leucci , contraire  aux  idées  théoriques  de  M.  Tyndall;  en  effet 
les  deux  cubes  de  bismuth,  quand  l’aiguille  de  sulfate  de  chaux 
se  place  axialement,  ont  leurs  plans  de  clivage  perpendiculaires  à 
cette  ligne  comme  cela  doit  être;  il  est  vraiqu’ils  semblent  être  at- 
tirés par  les  pôles  magnétiques,  tandis  que  le  bismuth  naturelle- 
ment diamagnétique,  doit  en  être  repoussé;  mais  si  l’aiguille  qui 
porte  les  deux  cubes  se  plaçait  équatorialement,  alors  les  plans  de 
clivage  seraient  parallèles  à la  ligne  axiale,  ce  qui  serait  con- 
traire à la  théorie.  Il  y a donc  là  opposition  entre  deux  ten- 
dances contraires,  et  si  c’est  l’influence  du  plan  de  clivage  qui 
l’emporte,  cela  tient  à la  grandeur  du  champ  magnétique,  due 
elle-même  à l’étendue  des  surfaces  polaires  et  à leur  distance. 

Quant  à l’influence  qu’exerce  sur  la  puissance  diamaguétique 
d’un  cristal  de  bismuth  la  disposition  horizontale  ou  verticale 
de  ses  plans  de  clivage,  elle  tient  très-probablement  à un  effet 
d’induction.  M.  Matteucci  a effectivement  fait  la  remarque 
très-curieuse  que  de  deux  cubes  parfaitement  égaux  de  bis- 
muth cristallisé  soumis  à l’action  d’un  électro-aimant  tour- 
nant, celui  dont  les  plans  de  clivage  sont  verticaux  et  perpen- 
diculaires aux  plans  des  courants  de  l’électro-aimant  est 
entraîné  avec  beaucoup  plus  de  force  que  celui  dont  les  plans  <fc 
clivage  sont  horizontaux;  en  tout  cas,  les  masses  de  bismuth 
amorphes  éprouvent  uuc  action  plus  considérable  que  celles 
qui  sont  cristallisées.  La  différence  est  encore  plus  sensible 
quand  au  lieu  de  cubes  de  bismuth  cristallisé,  on  prend  dem 
cubes  formés  de  lames  de  cuivre  très-minces,  isolées  entre 
elles  par  une  couche  de  vernis.  Celui  des  cubes  dont  les  lame* 
sont  verticales  prend  un  mouvement  très-rapide  de  rotation 
sous  l’influence  d’un  électro-aimant  tournant  au-dessus  du- 
quel il  est  suspendu,  tandis  que  celui  dont  les  lames  sout  ho- 
rizon taies  ne  ressent  pas  l’action  de  l’électro-aimaut.  Il  paraît 
que  dans  la  première  disposition,  les  courants  induits  peuvent 
se  développer  librement  et  circuler  dans  chaque  lame,  ce  qui 
n’a  pas  lieu  dans  le  second  mode  d’arrangement,  où  les  courants 
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induits  n’ont  pas  pour  achever  leur  circuit  un  conducteur  en 
dehors  de  l’influence  inductrice. 

Les  expériences  de  M.  Matteucci  montrent,  comme  Faraday 
l’avait  déjà  remarqué,  la  part  importante  que  l’induction  peut 
avoir  quand  on  étudie  l’action  de  l’aimant  sur  les  corps  con- 
ducteurs. Ce  rôle  peut  même  se  manifester  dans  des  cas  où, 
d’avance,  on  ne  l’aurait  pas  cru  possible.  En  voici  des  exemples 
curieux  que  nous  devons  encore  àM.  Matteucci.  Ayant  obtenu 
du  cuivre,  de  l’argent  et  du  bismuth  à un  état  de  division  ex- 
trême, en  décomposant  avec  le  courant  d’une  pile  très-forte 
des  solutions  très-pures  de  ces  métaux,  il  s’assura  d’abord,  eu 
plaçant  ces  poudres  métalliques  dans  des  tuyaux  de  paille  ou 
de  plume,  qu’elles  étaient  très-fortement  diamagnétiques;  puis 
il  en  fit  des  mélanges  homogènes  en  les  mêlant  rapidement 
avec  de  la  colophane  fondue.  Ces  mélanges  étaient  diamagné- 
tiques et  parfaitement  isolants,  ainsi  qu’on  pouvait  s’en  assurer 
en  les  mettant  avec  un  galvanomètre  sensible  daus  le  circuit 
d’une  forte  pile.  Cependant,  des  sphères  de  12  millimètres  de 
diamètre,  formées  de  ces  mélanges  de  résine  et  de  poudres  mé- 
talliques, suspendues  par  un  fil  de  cocon  à une  très-petite 
hauteur  au-dessus  des  pôles  d’un  électro-aimant  mis  en  rota- 
tion, tournaient  dans  le  môme  sens  que  cet  électro-aimant  eu 
accomplissant  ainsi  plusieurs  révolutions.  Cet  effet  ne  pouvait 
être  dû  au  diamagnétisme  des  mélanges,  puisque  le  phosphore 
et  l’acide  stéarique,  qui  ont  un  pouvoir  diamagnétique  beau- 
coup plus  fort,  n’acquièrent  pas  sous  l'action  du  môme  électro- 
aimant  le  magnétisme  de  rotation.  D’un  autre  côté,  il  était  dif- 
ficile d’attribuer  cette  rotation  à des  courants  induits  sem- 
blables à ceux  qui  sont  développés  dans  des  masses  métalliques 
continues,  car  les  particules  dont  ces  poudres  sont  composées 
ont  moins  de  ^ de  millimètre  de  diamètre.  Cependant  c’est 
bien  dans  l’induction  qu’il  faut  chercher  l'explication  de  ces 
phénomènes;  et  la  preuve,  c’est  que  les  mélanges  formés  avec 
les  poudres  d’argent  et  de  cuivre  les  manifestent  avec  plus  d’in- 
tensité que  ceux  qui  contiennent  le  bismuth  divisé,  métal  moins 
bon  conducteur;  les  poudres  faites  avec  les  oxydes  de  ces 
mêmes  métaux,  qui  ne  sont  pas  conducteurs,  ne  produisent 
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aucun  effet.  11  est  donc  probable  qu'il  s’opère  dans  les  parti- 
cules une  induction  moléculaire,  qui  donne  naissance  à un 
courant  moléculaire  quand  la  particule  est  isolée,  et  à un  cou- 
rant induit  fmi  quand  plusieurs  particules  sont  agglomérées 
de  manière  à former  une  masse  continue.  Nous  Irouverious 
donc  là  une  confirmation  remarquable  de  la  théorie  de  l'induc- 
tion que  nous  avons  donnée  dans  le  chapitre  V,  p.  4i5. 

Il  résulte  de  ce  que  nous  venons  de  voir  que,  si  la  structure 
et  surtout  l’état  cristallin  modifient  d’une  manière  remarquable 
les  propriétés  magnétiques  et  diamagnétiques  des  corps,  leur 
état  de  division  plus  ou  moins  grand  n'exerce,  à cet  égard, 
aucune  influence.  Il  n’en  est  pas  de  même  de  la  température, 
qui  diminue  notablement  les  propriétés  diamagnétiques  de 
certaines  substances,  et  en  particulier  du  bismuth.  Cependant 
quand  le  bismuth  est  cristallisé,  son  pouvoir  magnéto-élec- 
trique, qu’il  doit  à son  état  cristallin,  ne  disparaît  qu’au  mo- 
ment de  sa  fusion,  ainsi  que  Plucker  et  Faraday  l'avaient  déjà 
remarqué.  Une  expérience  élégante  de  M.  Matteucci  montre 
qu’il  en  est  de  même  du  pouvoir  diamagnétique  du  bismuth 
amorphe.  Une  petite  cuiller  en  chaux  caustique , sur  la  sur- 
face de  laquelle  on  a passé  un  papier  teint  de  colcolhar  pour 
la  rendre  légèrement  magnétique,  est  fixée  à l’extrémité  d'une 
mince  tige  de  bois  suspendue  horizontalement  entre  les  pôk> 
d’un  électro-aimant  et  est  attirée  par  eux.  On  la  remplit  de 
bismuth  pur,  et  aussitôt  elle  est  vivement  repoussée.  En  chauf- 
fant la  cuiller  avec  une  lampe  à alcool,  on  la  voit  s'attacher 
au  pôle  de  l’aimant  et  s’y  fixer  dès  que  le  bismuth  est  fondu; 
mais  au  moment  où,  par  l'effet  du  refroidissement,  une  petite 
croûte  solide  apparaît  sur  la  surface  du  bismuth,  la  répulsion 
recommence  immédiatement.  Cependant  les  expériences  de 
Plucker  démontrent  que  la  fusion,  quoique  diminuant  notable- 
ment le  diamagnétisme  du  bismuth,  ne  le  fait  pas  complète- 
ment disparaître,  et  il  est  probable  que,  dans  la  manière  d'opérer 
de  M.  Matteucci,  il  est  trop  faible  pour  pouvoir  être  sensible; 
peut-être  du  reste  ne  se  manifestc-t-il  que  par  un  change- 
ment de  forme  déterminé  dans  le  bismuth  liquide  que  con- 
tient la  cuiller  de  chaux,  ainsi  que  cela  a lieu  dans  les  eipé- 
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riences  sur  le  diamagnétisme  des  liquides,  que  nous  avons 
rapportées  dans  le  § 3.  M.  Matteucci  s’est  encore  assuré,  au 
moyen  de  ce  même  appareil,  en  plaçant  un  globule  de  fer  dans 
la  cuiller  de  chaux , que  le  fer  fondu  était  encore  attiré  par 
l’aimant  ; sa  force  magnétique  ne  serait  que  les  1 5 millionièmes 
de  ce  qu'elle  est  quand  le  cristal  est  solide  à la  température 
ordinaire. 

Nous  nous  sommes  beaucoup  occupés,  dans  ce  §,  de  l’in- 
fluence de  l'état  moléculaire,  soit  physique  des  corps,  sur  les 
phénomènes  magnétiques  ou  diamagnétiques  qu’ils  présentent. 
Nous  devrions  aussi  étudier  l’influence  de  leur  composition 
chimique,  mais  cette  étude  ne  nous  conduirait  qu'à  des  faits 
isolés,  où  aucune  loi  ne  saurait  jusqu’à  présent  être  découverte. 

Il  semble  cependant  que  la  puissance  magnétique  si  con- 
sidérable de  l’oxygène  devrait  exercer  une  influence  importante 
dans  les  composés  où  entre  cet  élément.  Il  en  est  ainsi  dans 
quelques  cas  et  non  dans  d’autres.  L’oxyde  de  cuivre  est  ma- 
gnétique; le  bioxyde  d’argent,  qu’on  obtient  avec  la  pile,  au 
pôle  positif,  en  décomposant  le  nitrate  d’argent,  l’est  aussi; 
l'acide  antimonique,  également;  tandis  que  l'acide  antimonieux, 
l’oxyde  d’argent  et  l'oxydule  de  cuivre  sont  diamagnétiques. 
Ces  résultats  qu’a  obtenus  M.  Matteucci  sembleraient  démon- 
trer l’influence  de  la  proportion  plus  ou  moins granded'oxygène. 
D'un  autre  côté,  du  cuivre  fortement  chauffé  dans  du  chlore  est 
magnétique,  tandis  que  le  cyanure  jaune  de  fer  est  diamagné- 
lique,  soit  à l’état  cristallin,  soit  en  poudre,  après  avoir  perdu 
son  eau  de  cristallisation.  Ces  deux  derniers  exemples  semblent 
prouver  d’une  manière  bien  forte  l’indépendance  possible  du 
pouvoir  magnétique  ou  diamagnétique  d'une  combinaison  de 
celui  de  ses  éléments. 

$ 9.  Action  inr  ln  lanière  polarisée  des  corps  transparents 
soumis  à l'Influence  magnétique. 

Nous  arrivons  ici  à la  découverte  importante  par  laquelle 
Faraday  a préludé  à ses  recherches  sur  le  diamagnétisme,  qui 
en  sont  assez  indépendantes  pour  que  nous  ayons  pu,  sans  in- 
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convénient , les  exposer  les  premières , ainsi  que  nous  y portail 

l’enchaînement  naturel  des  faits. 

On  sait  qu’un  rayon  de  lumière  peut  Cire  polarisé  de  plu- 
sieurs manières,  ou  par  réflexion,  sous  un  certain  angle  qui 
varie  selon  la  nature  de  la  surface  réfléchissante;  ou  par  sou 
passage  à travers  une  suite  de  lames  transparentes;  ou  encore 
en  étant  transmis  à travers  un  cristal  doué  de  la  double  réfrac- 
tion. Dans  ce  dernier  cas,  on  a deux  rayons  polarisés  au  lien 
d’un;  le  rayon  qui  a éprouvé  la  réfraction  ordinaire  est  polarisé, 
comme  il  l’aurait  été  par  une  surface  de  verre  réfléchissante 
dont  le  plan  d’incidence  serait  parallèle  à la  section  principe 
du  cristal , et  le  rayon  qui  a éprouvé  la  réfraction  extraordi- 
naire, comme  il  l’aurait  été  par  cette  même  surface  réfléchis- 
sante , mais  avec  un  plan  d’incidence  perpendiculaire  à la  sec- 
tion principale  du  cristal.  Dans  les  expériences  dont  nous  allons 
parler,  otn  s’est  servi  pour  plus  de  commodité  de  ce  dernier 
mode  pour  polariser  la  lumière  ; mais  au  lieu  d’employer  ns 
cristal  quelconque  de  spath  calcaire,  on  choisit  un  rhomboïde 
de  deux  centimètres  et  demi  de  longueur  Sur  dix  millimètres  de 
largeur  et  d’épaisseur  environ,  qu’on  coupe  en  deux  parties  par 
un  plan  passant  par  les  diagonales  parallèles  de  deux  des  lon- 
gues faces,  et  dont  on  réunit  ensuite  les  deux  fragments  par  do 
baume  de  Canada  dans  la  position  qu’ils  avaient  d’abord. 
fait  passer  le  rayon  à travers  ce  rhomboïde,  ainsi  prépané  dais 
le  sens  de  sa  longueur,  et  au  lieu  d’avoir  deux  rayons  èruer- 
geuts,  on  n’eu  a qu'un,  celui  qui  éprouve  la  réfraction  extraor- 
dinaire ; l’autre,  l’ordinaire,  en  rencontrant  la  couche  de  baume 
de  Canada,  se  trouve,  par  l’effet  du  grand  pouvoir  réfringent  de 
celte  substance,  réfléchi  intérieurement,  et  île  peut  par  consé- 
quent sortir  du  rhomboïde  ; cette  différence  entre  le  sort  de- 
deux  rayons  résulte  de  ce  que  l’ordinaire  ayant  dans  le  spath 
calcaire  un  indice  de  réfraction  pins  grand  que  l'extraordinaire, 
il  éprouve  plus  facilement  la  réfraction  totale.  l’n  prisme  Jr 
Xicol,  c’est  ainsi  qu’on  nomme,  du  nom  de  son  inventeur,  lf 
rhomboïde  de  spath  calcaire  arrangé  comme  nous  venons  de 
l’indiquer,  présente  un  moyen  très-commode  d’avoir  un  rayon 
de  lumière  polarisé.  Lorsqu’on  reçoit  le  rayon  qui  en  sort  >or 
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un  second  prisme  semblable,  de  manière  qu’il  le  traverse  aussi 
dans  le  sens  de  sa  longueur,  on  observe,  conformément  aux 
lois  de  la  polarisation , les  phénomènes  suivants.  Si  les  plans 
des  sections  principales  des  deux  prismes  sont  parallèles,  le 
rayon  ressort  du  second  prisme  avec  toute  son  intensité  primi- 
tive; si  les  deux  plans  sont  perpendiculaires,  le  rayon  est  com- 
plètement éteint.  On  peut  obtenir  le  même  résultat  eii  em- 
ployant, au  lieu  de  deux  prismes  de  Nicol,  deux  tourmalines 
taillées,  l’une  parallèlement,  l'autre  perpendiculairement  à 
l’axe  optique  ; car  elles  ont  alors  la  singulière  propriété  d’ab- 
sorber, l'une  le  rayon  ordinaire,  l’autre  le  rayon  extraordi- 
naire; de  sorte  que  chacune  ne  laisse  sortir  qu’un  rayon  au 
lieu  de  deux,  quoique  douées  de  la  double  réfraction.  Aussi, 
quand  on  les  combine  de  façon  que  les  plans  de  leur  section 
principale  soient  parallèles,  le  rayon  qui  a traversé  la  pre- 
mière est  éteint  par  son  passage  à travers  la  seconde  ; mais  si 
les  deux  plans  sont  perpendiculaires,  il  y a transmission  de  la 
lumière.  La  combinaison  des  deux  tourmaliucs,  comme  celle 
des  deux  prismes  de  Nicol,  présente  donc  le  phénomène  d’une 
obscurité  totale  produite  par  la  superposition,  suivant  un  cer- 
tain mode,  de  deux  corps  transparents.  Mais  on  préfère  géné- 
ralement, pour  ce  genre  d’observations,  l'emploi  des  deux  pris- 
mes de  Nicol  à celui  des  deux  tourmalines,  à cause  de  leur 
plus  grande  transparence,  car  les  tourmalines  sont  toujours 
plus  ou  moins  colorées,  et  par  conséquent  moins  translucides 
que  les  cristaux  de  spath  calcaire.  On  nomme  analyseur  le 
prisme  ou  le  cristal  quelconque  sur  lequel  on  reçoit  la  lumière 
polarisée,  et  qui  sert  à déterminer  si,  en  effet,  cette  lumière  esl 
polarisée,  dans  quelle  proportion  elle  est  polarisée  si  elle  ne 
l’est  pas  totalement,  et  quelle  est  enfin  la  direction  de  son  plan 
de  polarisation.  On  nomme  polansc-ur  le  prisme  ou  le  cristal 
qui  a polarisé  la  lumière  en  la  transmettant. 

Je  suppose  maintenant  qu'on  ail  deux  prismes  de  Nicol,  pla- 
cés à une  certaine  distance  l’un  de  l’autre,  sur  une  même  ligue 
horizontale,  et  qu’on  regarde  à travers  ces  deux  prismes  la  lu- 
mière des  nuées,  ou  mieux  encore  celle  d’une  lampe  : on  peut, 
d'après  ce  que  nous  venons  de  voir,  en  tournant  le  prisme 
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contre  lequel  l’œil  est  appliqué,  c’est-à-dire  le  prisme  analy- 
seur, lui  donner  une  position  telle,  que  la  lumière  soit  complè- 
tement éteinte.  Si  l'on  place  entre  les  deux  prismes  de  Nieol 
une  pièce  de  verre  longue  de  4 à 5 centimètres,  et  large  et 
épaisse  de  1 centimètre  environ,  disposée  de  façon  que  le  rayon 
polarisé  la  traverse  dans  le  sens  de  sa  longueur,  rien  n'est 
changé  au  résultat  de  l'expérience  ; mais  si  ce  prisme  de  verre 
interposé  se  trouve  placé  sur  la  ligne  axiale  qui  joint  les  déni 
pôles  d’un  électro-aimant,  et  de  façon  que  ces  deux  pôles  soient 
très-rapprochés  de  ses  extrémités,  tout  en  laissant  passer  le 
rayon  de  lumière  au-dessus  d’eux,  alors  le  phénomène  est  tout 
à fait  modifié.  Je  suppose  les  prismes  de  Nicol  disposés  de  façon 
que  le  rayon  polarisé  soit  éteint  ; par  le  seul  fait  que  l’électro- 
aimant  est  aimanté,  la  lumière  reparaît  ; elle  disparaît  de  nou- 
veau au  moment  où  le  courant  électrique  cesse  de  circuler 
autour  de  l'électro-aimant.  Quand  le  rayon  reparaît  sous  l'in- 
fluence magnétique,  il  suffit,  pour  le  faire  disparaître  de  nou- 
veau, de  tourner  l’un  des  prismes,  par  exemple  l'analyseur, 
d'un  certain  angle,  à gauche  ou  à droite,  selon  que  c’est  le  pùk 
nord  ou  le  pôle  sud  de  l’électro-aimant,  qui  est  d’un  côté  ou  de 
l’autre.  Mais  si  dans  cette  nouvelle  position  du  prisme  de  NicoJ, 
on  fait  cesser  l’état  magnétique  de  l’électro-aimant,  sans  neu 
changer  du  reste  à la  disposition  de  toutes  les  parties  de  l'ap- 
pareil, le  rayon  se  montre  de  nouveau. 

Cette  expérience  met  en  évidence  ce  fait  important,  c’est  que 
le  passage  d’un  rayon  polarisé  à travers  un  prisme  de  verre 
interposé  entre  des  pôles  magnétiques  contraires  change  son 
plan  de  polarisation,  et  fait  tourner  ce  plan  d’un  certain  anglt 
qu'on  détermine  en  mesurant  l’angle  dont  il  faut  tourner  k 
prisme  analyseur  pour  éteindre  de  nouveau  le  rayon , c’est-à- 
dire  pour  ramener  de  nouveau  les  deux  plans  de  polarisation  i 
être  perpendiculaires  l’un  à l’autre.  Pour  mesurer  cet  angle, 
on  fixe  le  prisme  analyseur  dans  une  pièce  métallique  qui  es 
placée  au  centre  d’un  cercle  divisé,  et  qui  est  mobile  sur  soa 
axe.  Une  aiguille  fixée  à la  pièce,  et  dont  la  pointe  peut  par- 
courir successivement  tous  les  degrés  de  la  division , sert  à 
mesurer  de  combien  de  degrés  on  a tourné  le  prisme. 
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La  substance  dans  laquelle  M.  Faraday  a reconnu  pour  la 
première  fois  cette  propriété  remarquable,  est  le  même  verre 
pesant  ( boro-silicate  de  plomb)  qu’il  a reconnu  aussi  être  émi- 
nemment diamagnétique.  Nous  verrons  dans  l’instant  que  la 
plupart  des  corps  transparents  présentent  lu  même  propriété, 
toutefois  à des  degrés  différents  et  moindres  que  le  verre  pe- 
sant. Mais  il  nous  faut  auparavant  étudier  d’un  peu  plus  près 
et  dans  ses  détails,  le  curieux  phénomène  que  nous  venons  de 
décrire. 

Avant  la  découverte  de  Faraday,  on  connaissait  déjà  quel- 
ques substances  qui , sans  le  secours  de  la  force  magnétique,  en 
vertu  de  leur  propre  constitution  moléculaire , possèdent  la 
faculté,  quand  elles  sont  interposées  sur  la  route  d’un  rayon 
polarisé,  de  faire  tourner  d'un  certain  angle  le  plan  de  polari- 
sation; cette  propriété  était  désignée  sous  le  nom  de  polarisa- 
tion circulaire.  Dans  le  nombre  de  ces  substances,  une  seule  est 
solide;  c’est  une  plaque  de  cristal  de  roche  taillée  perpendicu- 
lairement à son  axe  optique.  Mais  on  a remarqué  que,  suivant 
le  cristal  particulier  d’où  proviennent  les  plaques,  elles  font 
tourner  le  plan  de  polarisation  de  droite  à gauche  ou  de  gauche 
à droite.  Cette  circonstance  dénote  évidemment  des  différences 
de  structure  entre  les  divers  échantillons  de  cristal  de  roche  ; 
et  en  effet  ces  différences  avaient  déjà  été  signalées  par  IlaUy; 
elles  tiennent  à ce  que  les  cristaux  de  quartz  portent  des  faces 
trapéziennes  placées  sur  les  angles  compris  entre  les  faces  du 
prisme  et  les  faces  de  la  pyramide,  et  à ce  que  ces  faces , nom- 
mées plagi'edres  par  IlaUy,  ne  sont  jamais  que  d’un  côté,  à 
droite  pour  certains  cristaux,  à gauche  pour  d’autres.  La  pola- 
risation circulaire  indique  cette  différence,  et  permet  de  recon- 
naître à quel  genre  de  cristaux  appartiennent  des  plaques  de 
quartz  taillées;  mais  ce  qui  est  assez  remarquable,  c’est  que  le 
quartz  est  un  exemple  de  plus  à ajouter  à ceux  que  présentent 
la  tourmaline  et  la  boracite  qui , comme  nous  le  verrons , ont 
une  électricité  différente  à leurs  deux  extrémités,  en  preuve 
que  la  dissymétrie  dans  les  cristaux  est  toujours  accompagnée 
d'une  propriété  physique  particulière.  Du  reste,  les  plaques  pro- 
venant du  même  cristal  de  quartz  font  tourner  le  plan  de  pola- 
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risation  dans  le  même  sens  et  d'une  quantité  proportionnelle  i 
leur  épaisseur,  et  quand  plusieurs  plaques  sont  superposée», 
l'elFet  total  est  égal  à la  somme  des  effets  produits  par  chacune, 
ou  à la  différence  des  sommes  des  effets  semblables,  si  toutes 
les  plaques  n’agissent  pas  dans  le  même  sens.  Kntin,  quand  k» 
faisceaux  polarisés  sont  d’une  lumière  homogène  et  non  de  lu- 
mière blanche,  la  déviation  du  plan  de  polarisation  est  d’au- 
tant plus  grande  que  la  lumière  polarisée  est  d'une  nature  plu» 
réfrangible.  Pour  donner  une  idée  de  la  différence  considérable 
qui  existe  à cet  égard  entre  les  différentes  espèces  de  lumrere , 
nous  citerons  une  expérience  de  M.  Biot,  qui  a trouvé,  avec 
une  plaque  de  cristal  de  roche  de  1 millimètre  d’épaisseur,  que 
les  déviations  du  plan  de  polarisation  sont  : pour  le  rouge  ex- 
trême (le  moins  réfrangible),  17“  29'  47";  pour  le  rayon  limite 
du  jaune  et  du  vert  (réfrangibilité  moyenne),  23e  40’  3*; 
pour  le  rayon  violet  extrême  (le  plus  réfrangible),  44°  4’  oS*. 

Il  résulte  de  celte  dernière  propriété  que  lorsque  la  lumière 
polarisée  est  de  la  lumière  blanche,  elle  ne  peut  jamais  être 
complètement  éteinte,  puisque  l’angle  dont  il  faut  tourner  k 
prisme  analyseur  pour  trouver  le  plan  de  polarisation  du  rayon 
rouge,  par  exemple,  est  différent  de  celui  qui  donnera  le  plan 
de  polarisation  d’un  autre  rayon.  Aussi,  au  lieu  d'alternatives 
de  lumière  et  d’obscurité,  on  obtient,  en  se  servant  de  lumière 
blanche , une  série  de  teintes  colorées.  Les  teintes  sont  compo- 
sées du  mélange  de  tous  les  rayons  pour  lesquels  f angle  dont 
on  a tourné  l’appareil  n’est  pas  celui  dont  leur  plan  de  polari- 
sation a été  dévié  par  le  passage  de  la  lumière  à travers  la  Lame 
cristalline.  Ainsi,  avec  un  angle  de  18°  environ,  qui  est  celui 
de  la  déviation  des  plans  de  polarisation,  dans  le  cas  d’une 
plaque  de  cristal  de  roche  de  1 millimètre  d'épaisseur  pour  1» 
rayon  rouge , ce  rayon  seul  est  éteint , et  on  a une  teinte  com- 
plémentaire du  rouge  provenant  du  mélange  de  tous  les  autre» 
rayons.  Avec  un  angle  de  40“  environ,  c’est  le  rayon  violet  qui 
est  éteint,  et  on  a une  teinte  complémentaire  du  violet.  Ouao4 
le  prisme  analyseur  qu’on  emploie  n’est  pas  uu  prisme  de 
col,  mais  un  simple  prisme  de  spath  calcaire,  on  a deux  image» 
au  lieu  d'une,  et  ces  deux  images  provenant  de  rayons  doc! 
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les  plans  de  polarisation  sont  perpendiculaires  l’un  à l'autre, 
puisque  l'une  est  l’image  ordinaire,  et  l’autre  l’imago  extraor- 
dinaire, se  trouvent,  par  l'interposition  de  la  lame  de  cristal 
de  roche,  avoir  leurs  plans  de  polarisation  également  déviés, 
mais  toujours  dans  des  positions  rectangulaires,  l'une  relative- 
ment à l’autre  ; de  sorte  que  leurs  teintes  sont  complémen- 
taires ; ce  dont  il  est  facile  de  s’assurer  en  remarquant  que 
partout  où  les  deux  images  empièteut  l’une  sur  l’autre,  on  a 
une  tache  parfaitement  blanche.  M.  Itiot  a pu  même  calculer 
d'avance  la  teinte  de  chaque  image  en  déterminant  ainsi  les 
rayons  qui  doivent  la  composer,  et  le  calcul  s’est  trouvé  parfai- 
tement d’accord  avec  l'expérience.  Parmi  ces  teintes,  il  en  est 
uue  qu'il  a nommée  teinte  de  passage,  parce  qu’elle  ne  dure 
qu'un  instant,  quand  on  en  obtient  une  succession  en  faisant 
tourner  le  prisme  analyseur,  et  il  l'a  adoptée  pour  déterminer 
la  déviation  du  plan  de  polarisation  dans  chaque  cas  particu- 
lier; elle  a l’avantage  d’être  très-nette  et  de  ne  correspondre 
qu'à  un  seul  angle  bien  défini,  ce  qui  n’est  pas  le  cas  pour  les 
autres  teintes  qui  sont  plus  vagues.  Elle  est  donnée  par  le 
rayon  extraordinaire,  par  conséquent  ou  l’obtient  également 
avec  le  prisme  analyseur  de  Nicol,  qui  ne  laisse  sortir  que  ce 
rayon.  Cette  teinte  est  un  violet  bleuâtre,  qui  suit  immédiate- 
ment le  bleu  intense,  et  précède  immédiatement  le  rouge  jaunâ- 
tre dans  la  marche  progressive  de  la  rotation.  Tant  par  sa 
nature  spéciale  que  par  son  opposition  tranchée  avec  les  deux 
autres,  entre  lesquelles  elle  est  toujours  comprise,  il  est  impos- 
sible de  ne  pas  la  reconnaître  avec  une  parfaite  évidence,  quand 
on  l’a  seulement  cherchée  une  fois.  On  peut,  en  multipliant  la 
déviation  obtenue  pour  cette  teinte  par  $3,  la  ramener  à celle  des 
rayons  rouges,  qui  est  ordinairement  la  teinte  à laquelle  on  rap- 
porte les  divers  pouvoirs  rotatoires. 

Cette  dernière  observation  nous  conduit  à ajouter  que  M.  Biot 
a reconnu  que,  si  le  quartz  est  la  seule  substance  solide  qui 
présente  les  phénomènes  de  la  polarisation  circulaire,  il  existe 
un  grand  nombre  de  corps  liquides  qui  possèdent  la  même  pro- 
priété ; telles  sont,  entre  autres,  les  huiles  essentielles  de  téré- 
benthine, l’huile  essentielle  de  citron,  le  sirop  de  sucre  con- 
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centré,  l’acide  tartriquc,  la  dextrine,  substance  qu'on  tire  de 
l’amidon , et  qui  a reçu  son  nom  de  la  propriété  même  dont 
nous  nous  occupons,  pour  indiquer  quelle  fait  tourner  le  plan 
de  polarisation  de  gauche  à droite. 

A la  suite  de  l'étude  approfondie  qu'il  a faite  du  pouvoir  ro- 
tatoire des  liquides,  c’est-à-dire  du  pouvoir  qu'ils  ont  de  dévier 
les  plans  de  polarisation  des  rayons  lumineux  proportionnelle- 
ment à leur  épaisseur,  M.  Biol  a établi  que  cet  effet  résulte 
d’une  action  propre  exercée  individuellement  par  les  groupe 
moléculaires  qui  se  rencontrent  sur  le  trajet  du  rayon  transmis, 
action  égale  pour  tous  les  groupes  si  le  rayon  est  homogène,  et 
produisant  ainsi  des  déviations  successives  égales,  parce  que  le 
plan  de  polarisation  de  chaque  rayon  simple  se  montre  égale- 
ment susceptible  de  déviatiou,  après  avoir  été  déjà  dévié.  Alors 
la  déviation  angulaire  totale  éprouvée  par  ce  plan  à travers  une 
épaisseur  mesurable  du  liquide  actif  est  la  somme  des  dévia- 
tions infiniment  petites  opérées  par  les  groupes  moléculaire 
que  le  rayon  a rencontrés  dans  sou  trajet.  On  peut,  en  déga- 
geant cette  somme  de  ce  qui  tient  aux  différences  de  réfrangibi- 
lité, de  densité,  de  longueur,  de  manière  à la  ramener  à des  élé- 
ments toujours  comparables,  en  déduire  une  valeur  angulaire 
proportionnelle  à la  déviation  infiniment  petite  que  produirait 
un  seul  groupe  moléculaire  constituant  du  liquide  agissant 
dans  un  état  physique  constant  sur  un  même  rayon  ; celte  va- 
leur ainsi  obtenue  est  ce  que  M.  Biot  a appelé  le  pouvoir  rota- 
toire moléculaire  des  corps. 

Le  pouvoir  rotatoire  moléculaire  ne  change  nullement  sou* 
les  influences  qui  modifient  les  distances  mutuelles  des  groupes 
moléculaires  sans  altérer  leur  constitution.  Ainsi  des  dissolu- 
tions dans  l’eau  ou  dans  l’alcool  de  sucre,  de  gomme,  de  cam- 
phre, ont  chacune  un  pouvoir  rotatoire  moléculaire  qui  reste  le 
même,  quelque  étendue  que  soit  la  dissolution,  quoique  leur  ac- 
tion absolue,  si  l’épaisseur  de  la  couche  est  restée  la  même,  dé- 
pende de  leur  degré  de  concentration.  De  même  encore  des 
huiles  essentielles  qui  possèdent  ce  pouvoir,  celles  mêmes  qui 
l’exercent  en  sens  contraires,  peuvent  être  mêlées  dans  toutes 
proportions  entre  elles  ou  avec  d’autres  qui  ne  le  possèdent  pas, 
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et  la  somme  des  pouvoirs  propres  des  particules  actives  donne 
toujours  le  pouvoir  du  mélange.  Mais  lorsque  les  groupes  mo- 
léculaires actifs  éprouvent  un  changement  de  constitution  ou 
de  composition  chimique,  leur  pouvoir  change  notablement.  Il 
y a même  des  modifications  dans  la  nature  intime  des  corps 
que  l'analyse  chimique  est  impuissante  à découvrir  et  que  ma- 
nifeste le  changement  du  pouvoir  rotatoire  moléculaire. 
M.  Biot  a réussi  à faire  de  cette  propriété  un  réactif  chimique 
des  plus  sensibles;  il  est  fâcheux  seulement  qu’il  ne  puisse  s’ap- 
pliquerqu’à  un  chiffre  très-restreint  de  substances. 

Enfin  une  considération  générale  qui  démontre  que  l’action 
exercée  ainsi  sur  la  lumière  est  moléculaire,  c’est  l'impossibi- 
lité qu’il  y a qu'un  rayon  de  lumière  qui  pénètre  perpendicu- 
lairement un  liquide  ou  un  gaz  homogène  puisse  éprouver  un 
changement  quelconque  par  une  action  de  masse.  En  effet 
toutes  les  actions  de  masse  que  le  milieu  peut  exercer  sur  le 
rayon  produisent  des  résultantes  symétriques  autour  de  la 
normale  d’incidence  ; êlles  ne  peuvent  donc  imprimer  à ce  rayon 
une  dissymétrie  autour  de  cette  normale.  C’est  cependant  ce 
qui  a lieu  lorsque  le  milieu  fait  dévier  le  plan  de  polarisation  à 
droite  ou  à gauche  du  plan  primitif,  mais  toujours  dans  un 
sens  fixe  pour  le  même  rayon  et  pour  le  même  état  des  parti- 
cules matérielles,  quels  que  soient  les  rapports  de  position  ou 
de  distance  qu’on  établisse  entre  elles  en  les  agitant  ou  en  les 
mêlant  avec  d’autres  qui  ne  fassent  que  les  séparer  sans  les 
modifier  chimiquement  et  sans  avoir  elles-mêmes  de  pouvoir 
rotatoire.  Un  tel  effet  croissant  d’une  manière  continue  et  uni- 
forme avec  le  nombre  des  groupes  moléculaires  que  le  rayon 
traverse  exige  donc  que  chacun  d’eux  produise  sa  part  propor- 
tionnelle, quoique  infiniment  petite,  dans  la  déviation  totale  qui 
s’observe  à travers  une  épaisseur  finie  et  qu’il  la  produise  tou- 
jours la  même  dans  toutes  les  positions  sous  lesquelles  il  peut 
s'offrir  au  rayon.  Alors  la  dissymétrie  ainsi  opérée  se  conçoit 
aisément,  taudis  qu'elle  serait  incompréhensible  comme  action 
de  masse,  ou  pour  mieux  dire,  elle  serait  mécaniquement  im- 
possible. 

Sans  nous  arrêter  plus  longtemps  sur  les  phénomènes  que 
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nous  venons  de  décrire,  nous  nous  bornerons  à remarquer  que 
le  pouvoir  rotatoire  des  liquides  est  incomparablement  plus 
faible  que  celui  du  quartz,  car  le  plus  efficace  de  ces  liquides, 
le  sirop  de  sucre  concentré,  l’est  cependant  trente  ou  quarante 
fois  moins  que  le  quartz.  Ainsi  pour  une  épaisseur  de  uu  mil- 
limètre, ce  sirop  n’imprime  au  rouge  extrême  qu'une  rotation 
d’environ  30',  tandis  qu’elle  est  de  iî°  30'  avec  le  quartz. 
Aussi  pour  comparer  les  pouvoirs  rotatoires  des  différents  li- 
quides, on  les  place  successivement  dans  des  tubes  plus  ou 
moins  longs,  fermés  avec  soin  par  des  obturateurs  faits  d’un 
verre  bien  blanc  et  bien  plan,  et  on  augmente  ainsi  par  l’é- 
paisseur de  la  couche  liquide  que  le  rayon  polarisé  est  appelé  à 
traverser,  l’effet  total  de  déviation  du  plan  de  polarisation. 
Quand  il  s’agit  des  fluides  élastiques,  par  exemple  de  la  va- 
peur d’essence  de  térébenthine,  dans  laquelle  M.  Biol  a reconnu 
l’existence  d’un  pouvoir  rotatoire,  il  faut  employer  des  tubes 
beaucoup  plus  longs,  parce  qu’en  général,  pour  produire  le 
même  effet,  la  longueur  du  trajet  du  rayon  polarisé  dans  un 
liquide  et  dans  sa  vapeur  doit  être  en  raison  inverse  de  leur 
densité  respective. 

Enfin,  parmi  les  liquides  soumis  à l’expérience,  nous  indi- 
querons la  térébenthine,  f essence  de  laurier,  et  la  gomme  art- 
bique,  comme  faisant  tourner  le  plan  de  polarisation  de  droite  a 
gauche,  et  l’essence  de  citron,  le  sirop  de  sucre,  la  solution  al- 
coolique de  camphre,  l’acide  lartrique  et  la  dextrine,  comme  le 
faisant  tourner  de  gauche  à droite. 

Revenons  maintenant  aux  expériences  de  Faraday.  Nous 
avons  vu  que  le  magnétisme  peut,  par  son  influence,  imprimer 
à un  prisme  de  verre  la  même  propriété  que  le  quartz  seul 
parmi  les  substances  solides  possède  naturellement,  savoir.de 
faire  dévier  le  plan  de  polarisation.  Toutes  les  substance» 
transparentes,  à l’exception  peut-être  de  certains  cristaux  et  des 
gaz,  sont  susceptibles  d’éprouver  cette  influence  ; mais  le  pou- 
voir rotatoire  que  l’action  de  l’aimant  peut  développer  chez 
elles  présente  certains  caractères  particuliers  qu’il  est  impor- 
tant d’étudier  pour  se  faire  une  idée  exacte  de  ce  genre  de  phé- 
nomènes. En  effet,  quoique  l’effet  général  soit  le  même,  il  y a 
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cnlre  la  polarisation  circulaire  produite  par  le  magnétisme 
et  celle  qui  est  naturellement  inhérente  à certains  corps,  des 
différences  notables.  Ainsi,  par  exemple,  cette  dernière  est 
d'autant  plus  considérable  que  la  longueur  du  trajet  à travers 
la  substance  est  plus  grande;  il  en  est  bien  de  même  pour  la 
première,  mais  à une  condition,  c’est  qu’on  ne  soit  pas  obligé 
d'éloigner  les  armatures  polaires  pour  loger  la  substance  in- 
terposée, car  alors  on  affaiblit  la  force  magnétique  et  l’on  perd 
d’un  côté  ce  qu'on  gagne  de  l’autre.  Nous  verrons  plus  loin 
quelles  sont  les  lois  que  suivent  cette  diminution  et  cette  aug- 
mentation, et  quelles  sont  les  limites  de  longueur  pour  la 
substance  transparente  et  par  conséquent  d’éloignement  pour  les 
pôles  qu'il  ne  faut  pas  dépasser  pour  avoir  le  maximum  d’effet. 

11  est  important,  pour  obtenir  la  rotation  du  plan  de  pola- 
risation, que  la  substance  transparente  (le  verre  pesant,  par 
exemple)  soit  placée  de  façon  que  le  rayon  polarisé  chemine 
dans  la  direction  de  la  ligne  qui  joint  les  deux  pôles  de  l’élec- 
tro-aimant;  l’effet,  toutefois,  peut  avoir  lieu  lors  même  qu’un 
seul  pôle  agit  à l'extrémité  du  prisme  de  verre;  mais  il  est 
beaucoup  plus  faible.  11  a également  lieu  si  l'on  substitue  un 
aimant  ordinaire  en  fer  à cheval  à l’éleetro-aimant.  Mais,  dans 
tous  ces  cas,  il  faut  nécessairement  que  le  prisme  de  verre  soit 
placé  de  telle  façon  que  les  forces  émanées  du  pôle  unique  ou 
des  deux  pôles  contraires,  et  qui  sont  caractérisées  dans  leur 
direction  par  les  courbes  magnétiques,  passent  au  travers  du 
verre  dans  une  direction  parallèle  ou  à peu  près  à celle  du 
rayon.  Ainsi  on  n’observe  aucun  effet  quand  le  prisme  de  verre 
est  situé  équatorialement,  c’est-à-dire  perpendiculairement  à 
la  ligne  qui  joint  les  pôles  de  l’électro-aimant. 

Le  sens  de  la  rotation  du  plan  de  polarisation  est,  avous- 
nous  dit , lié  avec  la  position  des  pôles  magnétiques,  par  rap- 
port à la  direction  suivant  laquelle  chemine  le  rayon  polarisé; 
et  ce  sens  est  tel  que  si  le  pôle  nord  de  l’électro-aimant  est 
tourné  du  côté  de  l’observateur  qui  reçoit  le  rayon , et  par 
conséquent  le  pôle  sud  du  côté  d’où  vient  le  rayon , la  rotation 
a lieu,  pour  l’observateur,  de  gauche  à droite.  Si  l’on  change 
les  pôles  de  place  en  changeant  le  sens  du  courant  qui  circule 
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autour  de  l’électro-aimant,  la  rotation  a lieu  de  droite  à gauche. 
On  peut  ramener  à une  loi  très-simple  le  rapport  qui  existe 
entre  le  sens  de  la  rotation  du  plan  de  polarisation  et  celui  du 
magnétisme  qui  produit  cette  rotation  ; il  n’y  a qu’à,  pour  cela, 
supposer  un  morceau  de  fer  doux  mis  à la  place  de  la  sub- 
stance transparente,  et  se  représenter  la  direction  des  courants 
qui,  dans  la  théorie  d’Ampère,  circulent  autour  de  ce  morceau 
de  fer  en  conséquence  de  l'aimantation  qu'il  éprouve.  Or,  la  loi 
est  que  la  rotation  a lieu  dans  le  même  sens  que  celui  suivant 
lequel  cheminent  ces  courants.  Une  manière  plus  directe  de 
mettre  cette  loi  en  évidence,  c'est  de  remplacer  l'éleclro-aimant 
par  une  bobine  dans  l’axe  de  laquelle  on  place  le  prisme  de 
verre,  de  manière  qu'il  soit  enveloppé,  d’une  de  ses  extrémités 
à l’autre,  par  une  ceinture  de  courants  électriques.  L’effet  de 
ces  courants  est  de  produire,  de  la  même  manière  que  les  pôles 
magnétiques,  la  rotation  du  [dan  de  polarisation;  et  le  sens  de 
cette  rotation  est  tel  qu’on  peut  dire  que,  quand  un  courant 
électrique  circule  autour  d’une  substance  transparente  qui 
transmet  un  rayon  de  lumière  polarisé  dans  une  direction  per- 
pendiculaire à celle  du  courant,  il  fait  tourner  le  plan  de  po- 
larisation de  ce  rayon  dans  un  sens  semblable  à celui  suivant 
lequel  il  chemine  lui-même. 

Quand  on  se  sert  de  bobines  ou  d’hélices  pour  produire  la 
rotation  du  plan  de  polarisation,  on  augmente  notablement 
l’effet  en  les  allongeant,  parce  que  cela  permet  de  donner  plus 
de  longueur  à la  substance  traversée  par  le  rayon,  telle,  par 
exemple,  qu’une  colonne  d’eau;  mais  il  est  inutile  de  lui  don- 
ner une  longueur  supérieure  à celle  de  l’hélice  dans  l'intérieur 
de  laquelle  elle  est  placée.  Il  est  également  indifférent,  quand 
le  corps  transparent  a un  diamètre  moindre  que  celui  de  l'he- 
lice,  de  le  placer  sur  l'axe  ou  en  dehors  de  l'axe,  pourvu  qu'il 
soit  dans  l’intérieur  de  l’hélice , car  au  dehors  l'effet  est  nul. 
Enfin , quand  on  produit  le  pouvoir  rotatoire  au  moyen  des 
courants  électriques,  il  faut  prendre  les  précautions  nécessaires 
pour  empêcher  que  ces  courants,  qui  sont  ordinairement  très- 
intenses,  ne  réchauffent  la  substance  placée  dans  l'intérieur  de 
l’hélice. 
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Après  avoir  étudié  le  phénomène  dans  sa  généralité,  exami- 
nons-le  de  plus  près  dans  ses  divers  degrés  de  manifestation 
chez  les  différentes  substances. 

M.  Faraday,  dans  ses  premières  recherches , avait  déjà  opéré 
sur  un  grand  nombre  de  substances,  soit  solides,  soit  liquides; 
il  n* avait  pu  découvrir  aucune  trace  du  pouvoir  rotatoire,  ni 
dans  l'air  ni  dans  les  autres  gaz , quoiqu'il  les  eût  soumis  à 
l’action  d’un  fort  électro-aimant  et  à celle  d’une  longue  hélice 
traversée  par  un  courant  énergique.  Quant  aux  liquides , il  en 
avait  essayé  un  très-grand  nombre  et  les  avait  tous  trouvés 
capables  d'acquérir,  à des  degrés  différents,  le  pouvoir  rotatoire 
sous  l'influence  du  magnétisme,  même  ceux  qui,  comme  l’es- 
sence de  térébenthine,  la  possèdent  déjà  naturellement;  et  ce 
pouvoir  rotatoire,  surajouté  par  l’action  magnétique,  est  tout 
à fait  indépendant  de  celui  que  la  substance  a par  elle-même, 
de  telle  façon  que  si  les  deux  rotations  ont  lieu  dans  le  même 
sens,  elles  s’ajoutent,  et  que  si  elles  ont  lieu  en  sens  contraire, 
il  faut  soustraire  la  plus  faible  de  la  plus  forte  pour  avoir  le 
résultat  définitif. 

Cette  loi  a été  vérifiée  sur  plusieurs  liquides,  tels  que  des 
essences,  des  solutions  de  sucre,  d’acide  tartrique  et  de  tartrates, 
qui  font  tourner  le  plan  de  gauche  à droite , comme  aussi  sur 
d’autres  qui  le  font  tourner  de  droite  à gauche.  Quant  aux 
solides,  Faraday  a constamment  trouvé  que  l'effet  est  à son 
maximum  dans  le  boro-silicate  de  plomb , et  subséquemment 
dans  les  verres  qui  renferment  du  plomb;  mais  il  n'a  pu  réussir 
à le  produire  dans  les  cristaux  doués  de  la  double  réfraction 
de  quelque  manière  qu’ils  fussent  taillés.  Le  sel  gemme,  par 
contre,  acquérait,  sous  l’influence  magnétique,  un  pouvoir  ro- 
tatoire à peu  près  égal  à celui  du  flint,  mais  qui  n’était  guère 
que  le  tiers  de  celui  du  verre  pesant. 

M.  Edmond  Becquerel , pour  renforcer  l'action  de  l'électro- 
aimant  sur  les  substances  soumises  à l’expérience,  a eu  l’heu- 
reuse idée  de  placer  sur  les  surfaces  polaires  des  armures 
percées  chacune  d’une  ouverture  cylindrique  horizontale , à 
l’endroit  même  où  se  trouve  le  pôle  magnétique,  c’est-à-dire 
le  point  d’où  semblent  émaner  les  forces  magnétiques.  On  dis- 
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pose  les  deux  armures  et  la  substance  transparente  de  façon 
que  le  rayon  polarisé,  qui  la  parcourt  dans  le  sens  de  sa  plus 
grande  longueur,  puisse  passer  par  les  deux  trous  en  dehors 
desquels  est  placé,  d’un  côté,  le  prisme  polariseur,  et  de  l’autre, 
le  prisme  analyseur.  M.  Becquerel  a répété  avec  succès,  au 
moyen  de  cet  appareil,  les  expériences  de  M.  Faraday;  il  s'est 
servi  pour  mesurer  la  rotation  du  plan  de  polarisation  de  l'ob- 
servation de  la  teinte  de  passage  signalée  par  M.  Biot,  et  il» 
obtenu  une  déviation  de  16°  avec  le  verre  pesant. 

Il  a reconnu  que  parmi  les  liquides,  les  chlorures,  surtout 
celui  de  zinc,  ont  un  pouvoir  rotatoire  considérable  ; une  courir 
de  chlorure  de  zinc,  épaisse  d’un  centimètre,  faisait  dévier  le 
plan  de  polarisation  de  6°.  F.nlin,  il  a pu  obtenir  une  légère 
rotation  en  soumettant  à l’action  magnétique  quelques  cristaux 
doués  de  la  double  réfraction  ; il  a pris  dans  ce  but  deux  pla- 
ques de  quartz  de  même  épaisseur  et  de  rotation  opposée,  de 
sorte  qu'en  les  plaçant  perpendiculairement  sur  la  route  du 
rayon  polarisé,  leurs  effets  se  neutralisaient  : chacune  des  pla- 
ques avait  5 millimètres  d’épaisseur.  L’éleclro-aimant  a agi, 
et  l’effet  s’est  manifesté  tantôt  dans  un  sens,  tantôt  dans  on 
autre,  suivant  la  direction  de  l’aimantation,  comme  sur  une 
plaque  de  verre,  mais  beaucoup  plus  faiblement.  La  rotatioc 
magnétique  a été  de  5°  avec  un  échantillon  de  béril,  d'un  cen- 
timètre d’épaisseur,  placé  perpendiculairement  à l'axe.  Voilà 
donc  deux  exemples  qui  prouvent  que  les  cristaux  biréfringent- 
peuvent  présenter  le  phénomène  de  la  polarisation  circulaire 
magnétique,  quoiqu'il  un  degré  bien  plus  faillie  que  les  autres 
substances. 

M.  Mathiessen,  dans  une  série  d’expériences,  n’a  trouvé,  sar 
une  centaine  de  cristaux  qu’il  a examinés,  que  le  sel  gemme 
qui  fût  sensible  au  magnétisme  ; la  rotation  qu'il  produit  pour 
l’épaisseur  de  26  millimètres,  qui  est  celle  à laquelle  a lieu  k 
maximum  d’effet,  est  un  peu  inférieure  à celle  du  boro-siücak 
de  plomb,  car  elle  est  de  0°,  l'autre  étant  de  9°.  Au  reste, 
M.  Mathiessetl  a trouvé  plusieurs  combinaisons  vitreuses  qœ 
sont  plus  puissantes  que  le  verre  de  Faraday,  en  particulier 
des  silicates  de  plomb  purs,  qui  donnent  un  effet  plu»  que 
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double  de  celui  du  boro-silicate  ; malheureusement  ils  se  ter- 
nissent rapidement  à l’air.  En  soumettant  à l’expérience  deux 
cent  vingt  espèces  de  verre,  le  même  physicien  a pu  déterminer 
assez  exactement  l'influence  de  la  composition  chimique  sur  le 
pouvoir  rotatoire  du  verre  ; il  a trouvé  que  les  silicates  et  les 
chlorures  sont  au  premier  rang  Sous  le  rapport  de  la  sensibilité; 
que  l’oxyde  de  plomb  est  la  base  qui  agit  le  plus  énergiquement, 
puis  le  bismuth,  l’antimoine,  le  zinc,  le  mercure,  l’argent.  La 
rotation  est  manifeste  dans  les  verres  à bases  magnétiques; 
peut-être  donneraient -ils  plus  d’effet  que  tous  les  autres,  si 
leurs  couleurs  foncées  ne  faisaient  qu’on  ne  peut  les  employer 
qu’à  l’état  de  lames  très-minces.  Un  fait  assez  remarquable , 
c’est  que  lorsqu’un  verre  contient  du  fer,  du  colbat  ou  du  nickel 
en  assez  petite  quantité  pour  qu’il  cônserve  une  transparencé 
suffisante,  la  rotation  augmente  graduellement  avec  l’épaisseur 
du  verre,  jusqu’à  celle  de  83  millimètres,  qui  est  le  plus  grand 
écartement  qu’on  pouvait  donner  aux  pôles  dans  l’appareil  dont 
on  faisait  usage,  tandis  que  les  verres  sans  métal  magnétique , 
et  en  même  temps  sans  acide  borique,  sans  soude  et  sans  po- 
tasse, ont  leur  maximum  d'effet  à une  épaisseur  beaucoup 
moindre,  qui  varie  entre  14  et  20  millimètres.  Un  électro-ai- 
mant qui  pouvait  porter  23  kilogrammes  donnait,  avec  un 
silicate  de  plomb,  20°  de  rotation  pour  l’épaisseur  de  13  milli- 
mètres, et  n’en  donnait  point  pour  celle  de  40  millimètres; 
avec  le  verre  pesant  de  Faraday  on  a par  contre,  sous  la  même 
influence  magnétique,  4°  à 15  millimètres,  et  9°  à 40  millimè- 
tres d'épaisseur. 

Faraday  avait  observé  que  l’action  magnétique  ne  développe 
pas  instantanément  chez  une  substance  le  maximum  de  pou- 
voir rotatoire,  mais  que  ce  pouvoir  augmente  graduellement 
pendant  quelques  secondes,  tandis  qu’il  cesse  immédiatement 
avec  l'aimantation.  M.  Mathiessen  a remarqué  que,  pour  cer- 
tains verres  légèrement  trempés,  l'augmentation  du  pouvoir 
rotatoire  avec  la  durée  de  l’action  magnétique  est  très-sensible, 
mais  que  cette  augmentation  a surtout  lieu  si  l’on  change  les 
pôles  de  l’éleclro-aimant  entre  lesquels  le  verre  est  placé;  c’est 
ce  qui  est  arrivé  à un  silicate  de  plomb  qui  donnait  d’abord 
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18°,  et  qui  donna  ensuite  20°,  après  trois  ou  quatre  change- 
ments de  pôles  ; un  plus  grand  nombre  de  changements  subsé- 
quents le  fit  retomber  à 18°,  puis  à 15°.  Après  un  certain  temps 
de  repos,  on  peut  recommencer  la  même  série  d’opérations  qui 
donnent  les  mêmes  effets.  Il  semblerait  résulter  de  là  que  1 in- 
terruption et  le  rétablissement  brusque  du  magnétisme  dimi- 
nuent la  trempe,  et  par  conséquent  augmentent  la  rotation  du 
plan  de  polarisation;  mais  que,  si  elles  sont  répétées  un  trop 
grand  nombre  de  fois  de  suite,  elles  redonnent  une  nouTelb 
trempe  qui  diminue  le  pouvoir  rotatoire. 

Au  reste,  l’expérience  montre  que  c’est  bien  dans  l’intérieur 
même  du  corps,  et  non  à ses  surfaces  dont  l'effet  consisterait 
plutôt  à amoindrir  l’effet,  qu’a  lieu  le  phénomène  de  la  polan- 
sation  circulaire  magnétique.  Six  plaques  d’un  même  Terre 
superposées,  dont  l’ensemble  constitue  une  épaisseur  égale  a 
celle  d’un  autre  morceau  unique  de  ce  même  verre,  donnent 
une  rotation  moindre  à peu  près  dans  le  rapport  de  11  à 13;  ces 
six  plaques  collées  ensemble  avec  le  baume  de  Canada  repren- 
nent presque  la  force  du  morceau  unique. 

Tous  ces  résultats  sembleraient  indiquer  une  certaine  rela- 
tion entre  la  constitution  moléculaire  des  corps  et  la  polarisa- 
tion circulaire  déterminée  par  le  magnétisme  ; cependant  l'in- 
fluence de  la  nature  chimique  de  la  substance  soumise  à 
l’expérience  est  bien  plus  considérable,  ainsi  que  cela  résulte 
des  recherches  même  de  Faraday,  de  Becquerel , et  surtout  de 
celles  de  M.  Bertin. 

Ce  dernier  physicien , dans  ses  expériences,  détermine  a 
qu’il  appelle  la  rotation  totale,  c’est-à-dire  l’angle  que  forment 
les  deux  plans  de  polarisation  qu’on  obtient  en  dirigeant  le 
courant  électrique,  d’abord  dans  un  sens,  ensuite  dans  un  autre; 
il  est  clair  que  cet  angle  est  double  de  celui  que  nous  avons 
appelé  l’angle  de  rotation  du  plan  de  polarisation;  mais  ceh 
importe  peu,  puisqu’il  s’agit  uniquement  de  rapports.  Déplus, il 
obtient  la  valeur  de  la  rotation  des  deux  plans  de  polarisation 
au  moyen  des  deux  teintes  de  passage,  observées  l'une  quand 
le  courant  chemine  dans  une  certaine  direction,  et  l’autre  quand 
il  chemine  dans  une  direction  contraire.  Ce  mode  d'observation 


Digitized  by  Google 


ACTION  DU  MAGNÉTISME  SLR  TOUS  LES  CORPS.  545 

est  supérieur  en  exactitude  à celui  qu’on  emploie  ordinaire- 
ment, parce  qu’il  donne  un  angle  plus  grand  et  qu’il  est  indé- 
pendant de  la  détermination  toujours  fort  incertaine  du  zéro , 
c'est-à-dire  de  la  position  de  l'analyseur,  pour  laquelle  la  lu- 
mière est  éteinte  avant  le  passage  du  courant.  M.  Berlin  a fait 
usage,  dans  ses  recherches,  soit  d’un  électro-aimant  muni  du 
système  d’armatures  employé  par  M.  K.  Becquerel,  soit,  avec  plus 
davantage  encore,  d’un  arrangement  imaginé  par  M.  Rumkhorff. 
Cet  arrangement  consiste  à mettre  les  deux  pôles  de  l'électro- 
aimaut  en  regard  ; ce  sont  deux  cylindres  de  fer  doux  de  3 centi- 
mètres de  diamètre  et  de  9 de  longueur,  entourés  d’un  fil  de 
cuivre  de  deux  millimètres  de  diamètre  recouvert  de  soie;  ces 
deux  cylindres,  fixés  horizontalement  au  moyen  d’une  double 
équerre  en  fer  doux,  de  manière  que  leur  axe  soit  sur  la  même 
ligne  droite , sont  percés  d'un  trou  rond  large  de  1 centimètre 
dans  le  sens  de  cet  axe,  pour  laisser  passer  librement  un  rayon 
de  lumière  (fig.  169  );  les  deux  pôles  en  regard  sont  à 1 centi- 


Fig.  169. 


mètre  de  distance  l'un  de  l’autre,  et  permettent  dans  cet  es- 
pace l’interposition  soit  d’un  corps  solide,  soit  d’un  petit 
tube  contenant  un  liquide  et  terminé  par  deux  surfaces  planes. 

Les  deux  prismes  polariseur  et  analyseur  sont  fixés  respecti- 
vement sur  chaque  montant  de  l’équerre,  au  centre  du  trou,  de 
façon  que  la  lumière  rencontre  l’un  en  entrant  dans  l’appareil, 
et  l’autre  en  eu  sortant. 

M.  Berlin  a encore  employé  avec  avantage  plusieurs  bobines 
successives  placées  toutes  sur  le  même  axe,  et  renfermant  un 
noyau  en  fer  percé  d’un  trou  cylindrique  suivant  l'axe;  de  façon 
que  le  rayon  de  lumière  puisse  librement  cheminer  en  suivant 
la  direction  de  l’axe  d’un  bout  à l’autre.  Si  l'on  place  plusieurs 
verres  dans  les  intervalles  qui  séparent  les  bobines,  en  ayant 
soin  que  le  courant  électrique  les  parcoure  toutes  dans  le  même 
sens,  on  trouve , comme  on  devait  s’y  attendre,  que  les  rota- 
i.  35 


ligitized  by  Google 


546  MAGNÉTISME  ET  ÉLECTRO-DTNAMIQUS. 

lions  produites  par  tous  ces  verres  s’ajoutent,  car  elles  on: 
toutes  lieu  dans  le  même  sens,  qui  est  celui  de  la  direction  du 
courant,  d'après  la  loi  trouvée  par  Faraday.  On  peut , par  ce 
moyen,  multiplier  indéfiniment  l’action  d’une  substance,  et 
par  conséquent  rendre  cette  action  visible , quelque  faible 
qu’elle  soit.  Une  paire  de  bobines  de  10  centimètres  de  largeur, 
et  renfermant  chacune  un  cylindre  de  fer  de  3 centimètres  de 
diamètre,  percé  suivant  l'axe,  ont  été  centrées  à la  suite  It- 
unes  des  autres  dans  une  gouttière  en  bois.  Cette  file  présentai', 
cinq  intervalles,  en  y comprenant  les  extrémités,  dans  les- 
quelles on  pouvait  placer  les  substances  soumises  au  magné- 
tisme, et  voici  les  résultats  assez  remarquables  d’une  expérience 
faite  avec  cinq  petites  cuves  remplies  de  sulfure  de  carbone, 
présentant  chacune  une  couche  d’un  centimètre  d’épaisseur. 

Avec  3 cuves  placées  dans  les  cinq  intervalles..  . 8°  S de  rota  Ut*. 
» 3 » (on  enlève  les  deux  extrêmes).  . . 6*  23  * 

p une  seule  (on  enlève  celles  du  milieu).  . . 2*  p 

Les  3 cuvesencontactentredeuxbobinesdoubles.  p 

Diverses  expériences  semblables,  faites  avec  d’autres  sub- 
stances, montrent  également  que  l’augmentation  de  la  rotati-* 
tient  moins  à l’augmentation  d'épaisseur  du  corps  soumis  i 
l’influence  magnétique,  qu’à  la  répartition  de  ses  differente 
couches  dans  les  intervalles  des  bobines. 

Quelques  physiciens  avaient  cru,  à l’origine  de  la  découvert 
de  Faraday,  que  toutes  les  dissolutions  avaient  le  même  pou- 
voir rotatoire;  les  faits  observés  par  M.  Berlin  démontrent  de  U 
manière  la  plus  péremptoire  que  c’est  une  erreur.  Voici,  en 
effet,  les  nombres  qu’il  a trouvés  pour  la  rotatiou  opérée  par 
diverses  substances  liquides  anhydres  et  par  l’eau. 

Epiincar.  Rctaina. 


Bichlorure  d'étain * cent.  7*  3a 

Sulfure  de  carbone I » 7* 

Protoclilorure  de  phosphore I » 3* 

Eau | p 2*  2u 


Si  nous  passons  aux  dissolutions , nous  leur  trouvons  ou 
pouvoir  rotatoire  moindre  que  celui  des  liquides  anhydres,  sur- 
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tout  pour  les  dissolutions  alcooliques,  qui  sont  inférieures  à cet 
égard  aux  dissolutions  aqueuses. 

Ainsi  : 

Epaisseur.  Rotation. 

Chlorure  de  magnésium  dissous  dans  l'eau.  . 13  cent.  0°  3' 


» » » » » l'alcool. . 13  » 3“  20' 

Eau 13  » 4»  13' 

Alcool  à 30* 13  » 3» 


M.  Berlin,  désirant  établir  pour  chaque  substance  son  coeffi- 
cient de  polarisation  magnétique,  a cherché,  dans  ce  but,  à déter- 
miner les  lois  qui  régissent  la  double  inilucnce  opposée  qu’exer- 
centsur  l’intensitéde  la  polarisation  circulaire  magnétique  l’aug- 
mentation de  l’épaisseur  de  la  substance,  et  celle  de  la  distance 
des  pôles  magucliqucs  qui  l’accompagne  nécessairement.  11  est 
d’abord  évident  que,  si  la  distance  entre  les  pôles  de  l’électro-ai- 
raaut  reste  constante,  la  rotation  augmented’une  manière  conti- 
nue, jusqu’à  ce  que  l’épaisseur  soit  égale  à la  distance  des  pôles. 
De  plus,  si  les  pôles  sont  assez  éloignés  des  diverses  couches  du 
corps,  pour  quo  les  variations  de  distance  de  celles-ci  ne  pro- 
duisent pas  de  variations  sensibles  dans  leurs  rotations,  l’ac- 
tion sera  égale  sur  toutes,  et  la  rotation  observée  sera  propor- 
tionnelle à l’épaisseur  des  corps.  C’est  la  loi  que  M.  Faraday 
avait  trouvée  en  employant  des  électro-aimants  sans  armatures. 
Mais  si  la  distance  des  pôles  varie  avec  l’épaisseur,  e’esl-à- 
dire  si  les  armatures  sont  toujours  mises  en  contact  avec  les 
extrémités  du  corps  transparent,  la  rotation  est  soumise  à deux 
influences  qui  doivent  agir  en  sens  opposé,  puisque,  lorsque 
l’épaisseur  augmente,  la  distance  des  pôles  augmente  aussi,  et 
par  conséquent  l’intensité  do  leur  action  diminue.  L’un  des 
effets  peut  compenser  l’autre  ; c’est  ce  qui  arrive  quelquefois. 
Ainsi,  un  morceau  de  JUnt  très-dense  donne,  à 55  millimètres 
d’épaisseur,  22“  30'  de  rotation , et  à i 10  millimètres,  23°  30*  ; 
la  différence  est  presque  nulle.  Dans  d’autres  cas,  la  diminu- 
tion d’intensité  magnétique  a une  influence  plus  faillie  que 
l’épaisseur,  jusqu’à  une  certaine  limite;  et  au  delà  de  cette 
limite,  c’est  l’inverse.  M.  Bertin  avait  cru  trouver,  à la  suite  de 
nombreuses  expériences,  en  employant  une  seule  bobine,  et  en 
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éloignant  successivement  un  morceau  de  flint  qui  avait  & 
d’abord  en  contact  par  une  de  ses  extrémités  avec  cette  bobine, 
que,  si  les  distances  du  flint  à la  bobine  croissent  en  progrttsm 
arithmétique , les  rotations  du  plan  de  polarisation  décroissent  m 
progression  géométrique.  Puis,  mettant  le  flint  entre  deux  bo- 
bines, il  était  parvenu  à déterminer  l’action  de  chacune  d’elles, 
action  qui  se  complique  de  l’influence  mutuelle  variable  avec 
leur  distance  relative,  que  les  pôles  magnétiques  opposés  entre 
lesquels  le  flint  est  placé,  exercent  l’un  sur  l’autre  ; il  avais 
ainsi  obtenu  une  formule  dans  laquelle  un  terme  dépendant 
uniquement  de  la  nature  du  corps  soumis  à l’expérience,  et  par 
conséquent  indépendant  de  son  épaisseur,  de  sa  distance  aui 
pôles  et  de  la  force  de  ceux-ci,  pouvait  être  déterminé  ao 
moyen  des  données  fournies  par  l’expérience;  c'est  ce  terme 
qu’il  avait  appelé  coefficient  de  polarisation  magnétique.  I! 
nous  parait  que  les  expériences  de  M.  Berlin  ne  sont  encore  m 
assez  nombreuses  ni  assez  étendues  pour  qu'on  puisse  en  tirer 
la  loi  générale  qui  l’a  conduit  à établir  ce  coefficient.  Nous  ver- 
rons dans  le  paragraphe  suivant  quelles  sont  les  lois  qu'ou  peut 
regarder  comme  bien  démontrées  dans  cet  ordre  de  phéno- 
mènes. 

Mais  auparavant  cherchons  à bien  établir  le  caractère  même 
du  phénomène  de  la  polarisation  circulaire  magnétique,  et  ses 
rapports  de  ressemblance  ou  dedissemblance  avec  celui  delà  po- 
larisation circulaire  naturelle. 

Ces  deux  phénomènes  sont  du  môme  ordre  ; ils  se  présentent 
sous  la  même  forme , et  nous  avons  vu  d’après  les  expériences 
de  Faraday  que,  dans  le  même  liquide,  la  rotation  naturelle  et 
la  rotation  magnétique  s’ajoutent  ou  se  retranchent,  selon 
qu’elles  sont  dans  le  même  sens  ou  dans  des  sens  opposé? 
Une  expérience  de  M.  E.  Becquerel  vient  encore  continuel 
tout  à fait  cette  manière  de  voir.  Ayant  obteuu  une  déviation  Jf 
16°  avec  le  verre  pesant  de  Faraday,  il  a préparé  une  dissolu- 
tion de  sucre  qui,  placée  dans  un  tube  de  verre  d'une  longncui 
convenable,  produisait  la  même  déviation.  Puis,  faisant  passer  k 
rayon  polarisé successivcmentà  travers cettedissolulionellevero* 
pesant  soumis  à l’influence  magnétique,  il  aoblenu  une  déviation 
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de  32"  ou  une  déviation  nulle,  suivant  que  les  deux  pouvoirs 
rotatoires  agissaient  dans  le  même  sens  ou  en  sens  contraire. 

Mais  si  les  deux  classes  de  phénomènes  sont  du  même  ordre, 
il  y a entre  elles  une  différence  fondamentale  ; elle  est  relative 
au  sens  de  la  rotation.  Dans  la  polarisation  circulaire  magnéti- 
que, ce  sens  est  absolu;  il  ne  dépend  que  de  la  direction  des  ma- 
gnétismes ou  des  courants  ; le  rayon  polarisé  tourne  toujours 
dans  le  même  sens  que  cel  ui  suivan  t lequel  cheminent  les  courants 
magnétiques  qui  agissent,  soit  directement,  soit  par  l’intermé- 
diaire du  magnétisme,  sur  la  substance  soumise  à l'expérience. 
Dans  la  polarisation  circulaire  naturelle,  le  sens  est  toujours 
relatif  à la  position  de  l’observateur  par  rapport  au  rayon  pola- 
risé, et  à la  substance  qu’il  traverse.  Ainsi,  si  nous  appelons  a 
I un  des  prismes  de  Nicol,  et  b le  second,  chacun  pouvant  indif- 
féremment servir  de  polariseur  ou  d’analyseur,  voici  ce  qui  se 
passe  dans  le  cas  de  la  polarisation  circulaire  magnétique. 
Si,  l’observateur  étant  en  o,  le  pèle  nord  est  du  côté  de  a, 
et  le  pôle  sud  du  côté  de  b,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  si  les 
courants  électriques  circulent  de  gauche  à droite  autour  de 
la  substance  transparente,  le  plan  de  polarisation  sera  dévié 
à la  droite  de  l'observateur;  mais  si  l’observateur  se  trans- 
porte en  b,  et  que  le  rayon  polarisé  chemine  de  a en  b,  au 
lieu  d’aller  de  b en  a,  toutes  les  autres  circonstances  restant  les 
mêmes,  le  plan  de  polarisation  est  bien  dévié  de  la  même  ma- 
nière; mais  celte  déviation  a lieu  pour  l’observateur,  vu  sa  nou- 
velle position , à sa  gauche  et  non  plus  à sa  droite.  Quand  la 
polarisation  circulaire  est  naturelle,  les  choses  se  passent  tout 
différemment  ; si  l’observateur  étant  en  a,  le  plan  de  polarisa- 
tion est  dévié  de  droite  à gauche  par  une  substance,  telle  que 
l'essence  de  térébenthine,  cette  déviation  aura  encore, lieu  de 
droite  à gauche,  pour  l’observateur,  quand  il  se  transportera 
en  b , et  que  le  rayon  polarisé  cheminera  de  a en  b,  au  lieu  d’aller 
de  b en  a.  Le  sens  de  la  déviation,  relativement  à l'observateur, 
sera  bien  resté  le  même  ; mais  son  sens  absolu  aura  changé  ; 
résultat  exactement  inverse  de  celui  que  nous  avons  obtenu 
avec  la  polarisation  circulaire  magnétique. 

Cette  différence  importante  explique  pourquoi  on  peut,  dans 
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le  premier  cas,  augmenter  la  déviation  du  plan  de  polarisation, 
en  faisant  aller  et  venir  plusieurs  fois  le  rayon  dans  la  sub- 
stance transparente  soumise  à l'influence  magnétique,  tandis 
que,  dans  l’autre  cas,  on  no  gagne  rien  à ce  mode  d'opérer. 
Prenons,  en  effet,  un  morceau  prismatique  de  verre  pesant,  de 
1 centimètre  1/2  d’équarrissage,  et  de  6 centimètres  environ  de 
longueur;  ayons  soin  que  ses  deux  petites  faces  extrême* 
soient  bien  polies,  et  recouvrons-les  d’une  feuille  d'argent  qui 
présente  intérieurement  une  surface  ré- 
fléchissante (flg.  170).  Enlevons  l'ar- 
Fig.  170  gent  sur  un  espace  seulement  de 

3 millimètres  de  largeur,  sur  chacune  des  deux  faces,  et  dispo- 
sons le  verre  de  façon  qu’un  rayon  de  lumière  polarisé  introduit 
obliquement  à travers  la  partie  mise  à nu  de  l'une  des  petites 
faces,  vienne,  après  deux  ou  plusieurs  réflexions  sur  la  surface 
argentée,  sortir  par  la  partie  également  mise  à nu  de  l'autre  petite 
face.  Si  le  verre  est  soumis  à l’action  magnétique,  le  plan  de 
polarisation  aura  éprouvé  une  déviation  trois  fois  plus  considé- 
rable, après  deux  réflexions,  que  celle  qu’il  aurait  exercée  si  le 
rayon  n’avait  parcouru  que  son  trajet  direct  à travers  le  verre. 
En  elfet,  il  y a fait  trois  trajets  au  lieu  d’un  ; et,  à chacun,  son 
plan  de  polarisation  a été  dévié  d'un  angle  égal.  S'il  y avait 
éprouvé  quatre  réflexions,  et  par  conséquent  cinq  trajets,  cette 
déviation  aurait  été  quintuple.  Aussi  trouve-t-on  dans  la  com- 
binaison expérimentale  que  nous  venons  d’exposer  un  moyen 
de  multiplier  considérablement  l'effet  rotatoire  magnétique. 
Dans  une  expérience  de  M.  Faraday,  la  déviation  était  de  If 
pour  un  rayon  qui  n’avait  traversé  qu’une  fois  un  morceau  <1* 
verre  pesant  ; elle  devint  de  3ü“  quand  le  rayon,  ayant  éprouvé 
deux  réflexions  intérieures,  eut  traversé  trois  fois  le  morceau  ri* 
verre;  de  60"  quand  il  l'eut  traversé  cinq  fois,  ayant  éprouvé 
quatre  réflexions  intérieures.  Ici  la  grandeur  de  l’effet  obtenu 
est  exactement  proportionnelle  à la  longueur  du  rayon  sounus 
à l’action  de  la  force  magnétique  ; cela  tient  à ce  que  l'on  peut 
augmenter  la  longueur  du  trajet,  sans  rien  changer  à l'inten- 
sité de  la  force  magnétique,  tandis  que,  lorsque,  pour  obtenir 
celle  augmentation,  il  faut  allonger  la  substance  transparente. 
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od  est  obligé  «l’éloigner  les  pôles,  et,  comme  nous  l'avons  déjà 
dit,  on  perd  d’un  côté  pour  gagner  de  l’autre. 

Si  l’on  opère  de  la  même  manière  avec  une  substance  qui 
possède  naturellement  la  polarisation  circulaire,  le  résultat  est 
tout  autre.  En  effet,  le  plan  de  polarisation  du  rayon  réfléchi, 
qui  rétrograde  dans  la  substance,  éprouve  une  rotation  égale  à 
celle  qu’il  avait  éprouvée  dans  le  premier  trajet  du  rayon  ; 
mais  cette  seconde  rotation  a lieu  en  sens  contraire  de  la  pre- 
mière, c’est-à-dire  de  gauche  à droite,  si  la  première  avait  lieu 
de  droite  à gauche  ; c’est  ce  que  l’expérience  nous  a appris.  Il 
en  résulte  que  ces  deux  rotations  s’aunulent,  et  que  lorsque  le 
rayon  réfléchi  une  seconde  fois  sort  finalement  de  la  substance, 
la  déviation  de  son  plan  de  polarisation,  malgré  ses  trois  trajets 
à travers  cette  substance,  n’est  pas  plus  considérable  que  s’il 
n’en  avait  fait  qu’un.  Généralement,  si  le  nombre  des  trajets  est 
pair,  l 'effet  est  toujours  nul  ; s’il  est  impair,  l’effet  est  le  même 
que  s’il  n’y  avait  eu  qu'un  seul  trajet. 

La  différence  que  nous  venons  de  signaler  permet  de  consta- 
ter d’une  manière  très-simple  la  polarisation  circulaire  magné- 
tique dans  le  quartz  ; il  suflil  pour 
cela  d'une  seule  réflexion,  et  par 
conséquent  de  deux  trajets  du 
rayon  polarisé  dans  ce  cristal,  car 
ce  double  trajet  annule  sa  polari- 
sation circulaire  naturelle  et  dou- 
ble, au  contraire,  celle  que  déter- 
mine chez  lui  l’influence  des  pôles 
de  l'aimant. 

l'ue  manière  plus  commode  de 
démontrer  l’effet  opposé  que  pro- 
duit, selon  celui  des  deux  cas  dont 
il  s'agit,  le  double  trajet  en  sens 
contraire  dans  la  même  substance 
d’un  rayon  polarisé,  consiste  a 
employer  pour  ces  expériences 
l’appareil  très-simple  de  polarisa- 
tion de  Noremberg  (flg.  171).  Dans  cet  appareil,  la  polarisation 
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est  produite  par  la  réflexion  de  la  lumière  sur  une  glace  trans- 
parente inclinée;  la  lumière  est  d'abord  réfléchie  de  haut  en  bas 
par  cette  glace  oblique,  puis  elle  est  réfléchie  de  bas  en  bâtit 
par  une  glace  horizontale  étamée  placée  au-dessous,  et  traverse 
verticalement  la  lame  de  verre  oblique , pour  arriver  au  cristal 
analyseur  placé  au  haut  de  l’appareil,  et  qu'on  peut  faire  tour- 
ner autour  d’un  cercle  gradué.  On  dispose  le  miroir  horizontal 
inférieur  sur  le  pèle  d’un  puissant  électro-aimant  ; puis  sur  ce 
miroir  on  met  la  substance  transparente,  un  morceau  de  verre 
pesant  de  Faraday  par  exemple  ; tant  que  le  courant  ne  passe 
pas  autour  du  fil  de  l’électro-aimant,  il  n’y  a aucun  effet;  mais 
dès  qu'il  passe,  il  faut  tourner  l'analyseur  de  10°,  si  le  verre» 
18  millimètres  d’épaisseur,  et  de  21°  s’il  en  a 18,  pour  retrou- 
ver le  plan  de  polarisation  ; ces  deux  nombres  expriment  donc 
la  rotation  de  ce  plan.  Mais,  par  cette  disposition,  le  rayon  po- 
larisé a traversé  deux  fois  le  verre  pesant,  une  fois,  quand  ré- 
fléchi par  la  plaque  de  verre  oblique , il  se  dirigeait  de  haut  en 
bas;  une  seconde  fois,  quand  réfléchi  par  la  glace  horizontale, 
il  a été  renvoyé  verticalement  de  bas  en  liant.  L’effet  est  donc 
doublé  par  la  polarisation  circulaire  magnétique  ; il  est,  par 
contre,  annulé  pour  la  polarisation  circulaire  naturelle  ; aussi 
est-ce  en  opérant  de  cette  manière  que  l'on  constate  le  mieux  la 
polarisation  circulaire  magnétique  dans  le  quartz,  puisqu'on 
annule  la  naturelle. 

Revenons  maintenant  à la  comparaison  entre  les  deux  modes 
de  polarisation  circulaire,  et  à la  différence  fondamentale  «pie 
nous  avons  établie  entre  eux.  11  est  évident  que  la  propriété  ro- 
tatoire naturelle  de  certains  corps,  tels  que  l’essence  de  téré- 
benthine, tient  à la  nature  et  non  à l’arrangement  de  leurs  par- 
ticules, car,  quelle  que  soit  la  direction  suivant  laquelle  le  rayon 
polarisé  traverse  ce  fluide,  la  rotation  qu'il  éprouve  est  toujour- 
la  même  de  droite  à gauche;  elle  ne  dépend  que  de  la  directe n 
du  rayon  lui-même.  Le  pouvoir  qui  la  produit  parait  doue  ap- 
partenir, dans  tous  les  sens  et  dans  tous  les  temps,  aux  mok- 
cules  du  fluide.  La  polarisation  circulaire  magnétique  n'ext- 
stant,  au  contraire,  que  dans  une  seule  direction,  savoir,  dans 
un  plan  qui  est  perpendiculaire  à la  ligne  de  force  magnétique, 
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elle  doit  tenir  en  conséquence  à une  disposition  particulière 
que  le  magnétisme  imprime  aux  particules,  d’après  laquelle 
elles  sont  capables  d'agir,  dans  certaines  directions,  d’une  cer- 
taine manière  qui  dépend  elle-même  du  sens  de  la  force  magné- 
tique ou  électrique,  et  non  pas  dans  toutes  les  directions  d’une 
manière  uniforme,  comme  dans  le  cas  précédent.  La  propriété 
rotatoire  naturelle  est  donc  inhérente  à l’atome  ou  à la  molé- 
cule, et,  par  conséquent,  peut  être  considérée  comme  atomique 
ou  moléculaire,  ainsi  que  M.  Biot  l’a  fait  voir.  La  propriété 
rotatoire  artificielle  tient  à une  espèce  de  polarité  imprimée  à 
l'atome  ou  à la  molécule,  qui  fait  qu  elle  n’agit  que  suivant 
une  direction,  et  dans  cette  direction  unique,  dans  un  sens  ou 
dans  l'autre,  selon  que  les  polarités  contraires  sont  d’un  côté 
ou  de  l’autre. 

Maintenant,  qu’est-ce  que  cet  état  particulier  de  la  molécule, 
cette  polarité  que  lui  imprime  l'action  du  magnétisme  ou  des 
courants  électriques?  Un  a cru  qu’elle  n’était  due  qu’à  un  ar- 
rangement nouveau  provoqué  par  cette  action  ; en  d’autres 
termes,  plusieurs  physiciens  ont  supposé  que  la  propriété  d’agir 
sur  la  lumière  qu'acquièrent  sous  cette  influence  les  corps 
transparents,  provenait  uniquement  d'un  changement  dans  la 
position  relative  des  particules  qu’elle  déterminerait.  On  peut 
invoquer,  à l’appui  de  cette  opinion,  d’abord  l’analogie  avec  ce 
qui  a lieu  dans  les  corps  magnétiques,  tels  que  le  fer  doux,  chez 
lesquels  l’action  du  magnétisme,  ou  des  courants  électriques, 
provoque  un  nouvel  arrangement  des  particules.  Les  expé- 
riences de  M.  Mathiessen,  qui  semblent  indiquer  une  modifica- 
tion dans  la  trempe  des  verres  soumis  itérativement  à l’action 
de  puissantes  forces  magnétiques,  conduiraient  aussi  à admet- 
tre que  cette  action  modifie  l’état  moléculaire  des  corps.  Enfin, 
les  recherches  de  M.  Matteucci  sembleraient  en  fournir  une 
preuve  encore  plus  remarquable.  Ce  physicien  a trouvé  qu’une 
compression  exercée  sur  le  verre  pesant,  et  sur  le  flint  soumis 
à l'influence  magnétique,  modifie  leur  pouvoir  rotatoire,  et 
qu'elle  le  fait  disparaître  entièrement  dans  le  crown.  Les  pièces 
soumises  à la  compression  étaient  cubiques,  et  elles  étaient 
comprimées  dans  le  sens  normal  à la  direction  du  rayon  pola- 
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risé,  et  par  conséquent  de  la  force  magnétique.  Pour  faire 
l’expérience,  on  commence  par  comprimer  le  verre  jusqu’à  un 
certain  point;  on  voit  alors  paraître  les  couleurs,  et  on  tourne 
l’analyseur  pour  revenir  au  zéro;  on  fait  alors  passer  le  courant 
autour  de  l'électro-aimant  : on  a immédiatement  encore  une 
rotation  ; mais  elle  n’est  plus  égale  dans  les  deux  sens  comme 
elle  l’était  avant  que  le  verre  fût  comprimé.  Ce  qu’il  y a de 
curieux,  c'est  qu’elle  est  plus  forte  dans  le  même  sens  dans  le- 
quel il  a fallu  déjà  tourner  l’analyseur  pour  retrouver  le  zéro 
sous  l’elfet  de  la  simple  compression  sans  aimantation.  La  difft- 
rence  est  très-sensible  : ainsi,  avec  le  verre  pesant  comprimé, 
M.  Matleucci  a trouvé  une  rotation  qui  était  de  5,  6 et  même  S* 
dans  un  sens,  et  seulement  de  3 ou  4 dans  le  sens  contraire. 
Aussitôt  que  la  compression  cessait,  les  deux  rotations  deve- 
naient exactement  égales.  Le  flint  donna  des  résultats  sembla- 
bles , mais  un  peu  moins  prononcés.  Le  même  physicien  i 
trouvé  encore  que  l’élévation  de  la  température  augmentait, 
dans  le  verre  pesant  ou  dans  le  flint,  leur  aptitude  à manifester 
la  propriété  rotatoire  sous  l’influence  magnétique.  Employant 
toujours  le  même  courant  pour  l’aimantation,  il  a presque  dou- 
blé la  rotation,  en  donnant  au  verre  pesant  sur  lequel  il  opérait 
la  température  de  l’huile  bouillante.  La  rotation  redevenait 
ce  qu’elle  était  avant  qu’on  eût  chauffé,  quand  le  verre  était 
refroidi. 

Ces  divers  faits  prouvent  donc  la  relation  des  phénomènes 
découverts  par  Faraday,  avec  la  condition  moléculaire  des  corps 
soumis  à l’expérience.  Mais  il  y a loin  de  là  à admettre  que  cette 
condition  en  soit  la  cause.  En  effet,  sauf  quelques  traces  encore 
assez  douteuses  de  trempe  observées  par  M.Mathiesseu,  rien  jus- 
qu’ici n’a  montré  directement  que  les  forces  électriques  et  magné- 
tiques puisscntinfluer  par  leur  action  extérieure  sur  la  constitu- 
tion moléculaire  des  corps  solides  non  magnétiques.  11  y a plus: 
les  liquides  qui  manifestent  tous,  quoiqu’à  des  degrés  divers,  il 
est  vrai,  la  propriété  rotatoire  sous  l’aclion  magnétique,  ne  iz 
doivent  pas  à une  modification  imprimée  par  cette  action  à leur 
constitution  moléculaire  ; car  on  peut  les  agiter,  les  faire  tra- 
verser par  des  courants  électriques  dans  tous  les  seus,  sans  que 
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la  propriété  en  soit  le  moins  du  monde  altérée.  D’ailleurs,  des 
observations  directes,  faites  avec  beaucoup  de  soin,  ne  semblent 
pas  indiquer  que  l’influence  extérieure  du  magnétisme  ou  de 
l’électricité  exerce  aucun  effet  sur  la  constitution  physique  des 
Liquides,  sur  leur  volume,  leur  fluidité,  etc. 

Si  ce  n’est  pas  à une  altération  dans  l’arrangement  de  leurs 
particules  que  les  corps  doivent  le  pouvoir  rotatoire  qu’ils  ac- 
quièrent sous  l’influence  du  magnétisme,  il  faut  en  chercher 
l'origine  dans  quelque  autre  modification  qu'ils  éprouvent  sous 
cette  influence.  En  effet,  ce  phénomène  ne  provient  pas  d’une 
action  directe  exercée  par  le  magnétisme  sur  la  lumière;  le 
corps  est  un  intermédiaire  nécessaire,  car  un  rayon  polarisé, 
cheminant  dans  le  vide  ou  même  dans  un  gaz,  n’éprouve  au- 
cune action  de  la  part  d’un  puissant  électro-aimant  ; c’est  ce 
qu’ont  constaté  M.  Faraday  et  plusieurs  autres  physiciens  ; la 
présence  de  molécules  matérielles  et  de  molécules  assez  rappro- 
chées, telles  que  celles  qui  constituent  un  solide  ou  un  liquide, 
est  donc  une  condition  nécessaire.  D’un  autre  côté,  l’action  ne 
s’exerçant  pas  sur  les  particules , de  manière  à modiiier  en  rien 
leur  position  relative,  il  est  nécessaire  d’admettre  que  c’est  sur 
l’éther  qui  les  enveloppe  qu’elle  a lieu  ; mais  pour  que  l’éther 
en  éprouve  les  effets,  il  ne  faut  pas  qu’il  soit  isolé  comme  dans 
le  vide,  ou  trop  éloigné  de  particules  matérielles  comme  dans 
les  gaz  ; il  faut  qu’il  soit  dans  l’état  particulier  qui  résulte  pour 
lui  de  la  présence  do  molécules  rapprochées.  Or,  cet  état  parti- 
culier consiste  en  ce  qu’il  est  plus  dense  et  plus  élastique  dans 
les  milieux  solides  et  liquides  que  dans  les  gaz,  et  surtout  que 
dans  le  vide;  ce  qui,  comme  on  le  sait,  est  la  cause  du  pouvoir 
réfringent  considérable  des  deux  premières  classes  de  corps. 

Ainsi,  la  force  magnétique  n’agirait  sur  l’éther  que  par  l’in- 
termédiaire des  particules  et  que  lorsqu'il  est  lui-même  à 
un  certain  état  de  densité,  provenant  de  l'action  qu’exercent 
sur  lui  les  particules  entre  lesquelles  il  est  logé;  et  elle  agirait 
d’autant  plus  fortement  que  cette  densité  serait  plus  considéra- 
ble. Comme  elle  ne  dépend  pas  seulement  de  celle  du  corps, 
c'est-à-dire  du  rapprochement  des  particules  qui  le  constituent, 
mais  surtout  de  la  nature  de  ces  particules,  ce  ne  sont  pas  tou- 
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jours  les  corps  les  plus  denses  qui  sont  les  plus  réfringents,  et 
par  conséquent  qui  doivent  éprouver  la  polarisation  circulaire 
magnétique  la  plus  considérable.  L'expérience  confirme  tout  à 
fait  cette  manière  de  voir;  et  si  l’on  jette  les  yeux  sur  le  tableau, 
encore  très-limité,  il  est  vrai,  et  très-imparfait  des  coefficients 
de  polarisation  magnétique,  on  est  frappé  du  fait  que  les  sub- 
stances se  suivent  dans  ce  tableau , à peu  près  dans  le  même 
ordre  que  dans  le  tableau  de  leurs  pouvoirs  réfringents.  De 
nouvelles  recherches  sont  nécessaires  pour  établir  sur  des 
bases  plus  solides  l’analogie  que  je  viens  d'indiquer,  cl  sur- 
tout pour  déterminer  la  nature  de  la  modification  qu’éprouve 
l’éther  sons  l’influence  magnétique;  modification  dont  l'es- 
sence est  de  rompre  l’uniformité  de  son  mode  d’action  autour 
de  la  particule  qu'il  enveloppe , pour  lui  en  substituer  une 
autre,  n’ayant  lieu  que  suivant  une  certaine  direction,  et  de 
plus  en  sens  contraire  aux  deux  extrémités  opposées  de  celte 
direction;  mode  d'action  que  le  mot  de  polarité  caractérise  très- 
bien.  Nous  verrons  dans  le  paragraphe  suivant  l'idée  qu'oo 
peut  s’en  former. 

Tout  en  n'attribuant  pas  la  production  du  pouvoir  rotatoire 
par  le  magnétisme  à un  dérangement  moléculaire  produit  par 
cet  agent,  nous  ne  nions  point  que  l'arrangement  des  particules 
d’un  corps  n'influe  sur  ses  propriétés  optiques,  et  par  consé- 
quent sur  celle  que  nous  avons  désignée  sous  le  nom  de  polari- 
sation circulaire  magnétique.  Ainsi  tout  arrangement  qui 
trouble  l'uniformité  de  structure,  tel  que  la  nature  en  déter- 
mine dans  les  cristaux,  et  qu'on  en  produit  artificiellement  dans 
le  verre,  par  compression,  par  exemple,  donne  naissance  à des 
phénomènes  de  double  réfraction  et  de  polarisation,  qu'on  ne 
peut  expliquer  qu’en  admettant  que  cette  altération  de  consti- 
tution moléculaire  a pour  conséquence  que , dans  le  même 
corps,  l’éther  n’a  pas  la  même  élasticité  dans  toutes  les  direc- 
tions également;  il  n'est  pas  étonnant,  par  conséquent,  qu'il 
modifie  aussi  le  pouvoir  rotatoire  magnétique. 

Kn  résumé,  dans  les  idées  reçues  aujourd’hui  sur  la  constitu- 
tion de  la  matière,  nous  estimons  que  les  phénomènes  décou- 
verts par  Faraday  doivent  être  attribués  à une  action  des 
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aimants  ou  des  courants  électriques,  s’exerçant  ni  sur  les  par- 
ticules seulement,  ni  sur  l’éther  seul,  mais  sur  la  manière 
d’étre  des  particules  à l’égard  de  l’éther. 

Nous  ne  terminerons  pas  ce  paragraphe  sans  ajouter  que  la 
chaleur  rayonnante  se  polarise  comme  la  lumière,  ainsi  que 
plusieurs  physiciens  ont  réussi  à le  démontrer.  C'est  l’électricité 
qui  fournit,  comme  nous  le  verrons  plus  tard , les  instruments 
les  plus  propres  à constater  cette  propriété,  qu’on  a pu  cepen- 
dant reconnaître  aussi  au  moyen  du  thermomètre  ordinaire. 

M.  Wartmann,  peu  de  temps  après  la  découverte  de  M.  Fa- 
raday, annonça  qu’un  morceau  de  sel  gemme  placé  sur  la  route 
des  rayons  de  'chaleur  polarisés  détermine  la  rotation  du  plan 
de  polarisation,  si  l’on  fait  agir  sur  lui  un  puissant  électro- 
aimant.  Le  sel  gemme,  dans  cette  expérience,  joue  pour  la 
chaleur  rayonnante  le  même  rôle  que  joue  le  verre  pour  la 
lumière,  c’est-à-dire  qu’il  la  transmet  sansqu’elleenéprouve  une 
diminution  très-sensible  d’intensité;  comme  le  verre,  quand  il 
est  sous  l’action  du  magnétisme,  le  sel  gemme  fait  de  même  dé- 
vier le  plan  de  polarisation  des  rayons  qui  le  traversent,  rayons 
qui  sont  ici  des  rayons  calorifiques.  MM.  de  la  Prévostaye  et  lie- 
sains  ont  confirmé  les  résultats  que  M.  Wartmann  avait  obtenus 
le  premier,  en  employant  des  moyens  un  peu  différents,  et  en  se 
servant  en  particulier  de  la  chaleur  solaire.  Ils  sont  même 
parvenus  à mesurer  la  déviation  du  plan  de  polarisation,  déter- 
mination très-difficile,  et  qui  exige  l'emploi  de  procédés  et  d’ap- 
pareils fort  délicats.  Nous  reviendrons  sur  ce  sujet  quand  nous 
aurons  fait  connaître  ces  procédés  et  ces  appareils. 

$ 6.  Rapprochement  entre  les  cliver»  phénomène»  du  an  pon* 
voir  magnétique,  et  théorie  générale  de  ce*  phénomènr*. 


Longtemps  réduite  à n’étre  qu'une  action  spéciale,  ne  s’exer- 
çant que  sur  un  très-petit  nombre  de  corps,  l'action  de  l’aimant 
est  maintenant  universelle,  c’est-à-dire  que  tous  les  corps  sont 
susceptibles  de  l’éprouver.  Il  est  vrai  qu'elle  se  manifeste  sous 
diverses  formes , mais  ces  formes  elles-mêmes  sont  liées  entre 
elles  et  se  rattachent  à un  principe  général  ; c’est  ce  que  nous 
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allons  chercher  à établir.  Mais  auparavant,  nous  devons  rappeler 
que  l'action  del'aimant  est  identique  à l’action  qu’exercent  exté- 
rieurement au  circuit  qu’ils  parcourent  des  courants  électriques 
fermés  ; c’est  ce  qui  est  maintenant  généralement  admis  par 
tous  les  physiciens,  car  cette  identité  repose  à la  fois  sur  des 
preuves  mathématiques  et  sur  des  preuves  expérimentales , et 
en  particulier  sur  ce  que  les  deux  genres  d’action  peuvent,  dans 
tous  les  cas,  se  substituer  l'une  à l'autre,  pour  produire  dan? 
les  mêmes  circonstances  les  mêmes  effets  '. 

Les  formes  diverses  sous  lesquelles  se  manifeste  l’action  de 
l’aimant  ou  celle  des  courants  électriques  fermés  peuvent  ètnr 
ramenées  à quatre  principales  : 

1°  Action  sur  les  corps  magnétiques,  qui  consiste  dans  une 
attraction,  une  force  directrice,  conséquence  de  cette  attraction, 
avec  une  polarité  magnétique  ; 

2°  Action  sur  les  corps  diamagnétiques,  qui  consiste  dans  une 
répulsion  et  une  force  directrice,  conséquence  de  cette  répulsion, 
mais  sans  polarité  magnétique  sensible; 

3°  Action  sur  les  corps  transparents,  solides  et  liquides , qui 
consiste  dans  la  propriété  qu’ils  acquièrent  sous  l'influence  de 
cette  action,  de  faire  tourner,  d’un  angle  plus  ou  moins  grand, 
le  plan  de  polarisation  d’un  rayon  polarisé  qui  les  traverse; 

4°  Action  sur  tous  les  corps  très-bons  conducteurs,  qui  con- 
siste dans  le  développement  do  courants  instantanés  chez  ces 
corps,  dits  courants  d’induction. 

Si  nous  cherchons  à découvrir  les  propriétés  communes  et 
caractéristiques  d'une  part  des  corps  magnétiques,  d’autre  part 
des  corps  diamagnétiques,  nous  trouvons  que  les  premiers  sont 
ceux  qui,  sous  le  même  volume,  reuferment  le  plus  grand 
nombre  d’atomes  chimiques,  et  les  seconds  ceux  qui  en  ren- 
ferment le  moins.  Cette  loi  déjà  signalée  pour  les  coqs 
magnétiques  quand  on  ne  comptait  que  le  fer,  le  nickel  et  if 
cobalt  parmi  les  métaux  magnétiques,  s’est  trouvée  acquérir  une 
confirmation  et  une  généralisation  remarquables , depuis  qw 
Faraday  a ajouté  à la  liste  de  ces  métaux  le  manganèat,  k 


1 Vovei  lo  cliap.  il  de  la  111°  partie,  p.  î JG  et  soirantcs. 
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chrome , le  titane , le  cérium , le  palladium,  le  platine  et  l' os- 
mium. En  effet,  tandis  que  les  trois  premiers  métaux  renferment 
sous  le  même  volume  230  atomes,  les  sept  suivants  170,  les 
métaux  diamagnétiques,  tels  que  l’or  et  l 'argent,  n’en  renfer- 
ment que  150,  l 'antimoine  et  le  plomb,  85,  et  le  bismuth  seule- 
ment 74  *.  Deux  métaux  font  seuls  exception,  le  cuivre,  qui 
renferme  230  atomes,  et  le  zinc  170;  mais  ces  deux  métaux 
sont, comme  nous  le  verrons  dans  le  chap.  Ier  de  la  4'  partie, 
d’excellents  conducteurs  de  l’électricité,  tandis  que  tous  les 
autres  métaux  des  deux  mêmes  catégories , qui  sont  magné- 
tiques, sont  de  très-mauvais  conducteurs.  11  paraîtrait  donc 
que  le  pouvoir  magnétique  serait  une  fonction  directe  du  nom- 
bre des  atomes  renfermés  sous  le  même  volume,  et  inverse  de 
la  conductibilité  électrique;  c’est  pourquoi  l’or  et  Y argent  se- 
raient également  diamagnétiques,  et  non  magnétiques;  ils  sont 
en  effet,  avec  le  cuivre  et  le  zinc,  les  meilleurs  conducteurs  de 
l’électricité,  et  ils  ne  renferment  d’ailleurs  que  150  atomes  sous 
le  même  volume,  au  lieu  de  230  et  de  1 70. 

Les  corps  diamagnétiques  seraient  donc  ceux  qui  renfer- 
ment, sous  le  même  volume , le  plus  petit  nombre  d’atomes, 
ou  qui,  s’ils  en  renferment  beaucoup,  sont  très-conducteurs  de 
l’électricité.  11  est  à remarquer  que  ces  derniers  sont  très-peu 
diamagnétiques,  par  conséquent  très-près  de  la  limite  *,  et  que 
même,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  ils  peuvent,  dans  cer- 
taines circonstances,  devenir  magnétiques.  Mais  un  point  im- 
portant à signaler,  c’est  le  rapport  qui  existe  entre  le  diama- 
gnétisme des  corps  et  leur  pouvoir  rotatoire  magnétique.  C’est 
par  erreur  que  les  divers  physiciens  qui  se  sont  occupés  de  ce 
sujet  ont  regardé  ces  deux  propriétés  comme  indépendantes 
l’une  de  l’autre;  M.  Faraday  avait  bien,  dès  l’origine  de  ses 
recherches,  saisi  cette  dépendance,  et  ce  n’est  pas  sans  raison 
qu’après  avoir  découvert  que  iinlluence  du  magnétisme  faisait 


1 On  a pris  pour  calculer  ces  nombres  les  poids  atomiques  déduits  des  cha- 
leurs spécifiques. 

* Vovcs,  pour  le  ilnc,  le  tableau  dressé  par  Faraday,  p.  495,  et  celui  de  E. 
Becquerel,  p.  488. 
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tourner  le  plan  de  polarisation  dans  un  prisme  de  verre  pesant, 
il  trouva  que  ce  prisme  se  dirigeait  équalorialement  entre  les 
pôles  de  l’électro-aimant. 

Voici  donc  les  rapports  qui  lient  l’une  avec  l'autre  ces  déni 
propriétés.  Le  premier,  c’est  que  la  position  que  prend  le  corps 
diamagnétique  pour  se  soustraire  à l'action  de  l'aimant, 
c’est-à-dire  la  position  équatoriale,  est  celle  où  ce  corps  ne 
possède  plus  de  pouvoir  rotatoire  magnétique,  en  supposant 
que  le  rayon  polarisé  le  traverse  toujours  dans  le  sens  de  sa 
longueur.  Le  second,  c'est  que  toutes  les  circonstances  qui  au- 
gmentent dans  le  même  corps  le  pouvoir  rotatoire  magné- 
tique, augmentent  également  son  pouvoir  diamagnétique. 
Ainsi,  M.  Wiedemann  a démontré  que  la  rotation  du  plan  depola- 
risation est  proportionnelle  à l'intensité  du  courant  ou  de  l'ai- 
mant qui  agit  sur  la  substance,  et  nous  avons  vud'un  autre  côte 
que  le  diamagnétisme  est  également  proportionnel  à cette  inten- 
sité. On  sait  que  les  cristaux  ont  un  pouvoir  rotatoire  magnétique 
très-faible;  or,  leur  diamagnétisme  l'est  également  par  l'effet 
de  leur  constitution  moléculaire,  qui  les  fait  diriger  quelque 
fois  axialement  au  lieu  d'équatorialement.  Le  troisième  rap- 
port, c’est  que  les  substances  qui,  par  leur  nature,  ont  le  plu» 
de  diamagnétisme,  sont  aussi  celles  qui  exercent  l'action  rota- 
toire la  plus  forte  sur  le  plan  de  polarisation;  et  réciproque- 
ment, plus  une  substance  est  magnétique,  moins  cette  acli-ai 
est  prononcée.  Ce  fait  ressort  déjà  des  expériences  de  M.  E.  Bec- 
querel et  de  celles  de  M.  Berlin.  Ainsi,  le  pouvoir  rotatoire  et 
le  diamagnétisme  de  l’eau  étant  l’un  et  l’autre  10,  le  chlorure 
de  magnésium  a 16  pour  pouvoir  rotatoire,  et  12  pour  diama- 
gnétisme; le  sulfure  de  carbone  29,3  et  13,3;  le  chlorure  de 
calcium  16  et  11,6.  Quant  aux  corps  magnétiques,  le  sulfatede 
nickel  a 13,55  pour  pouvoir  rotatoire,  et  21,60  pour  magné- 
tisme, le  protochlorure  de  fer  étendu  9,45  et  92,  et  le  proto- 
chlorure de  fer  concentré  3 et  658.  Le  fait  observé  par  M.  Ma- 
thiessen,  que,  lorsqu’un  verre  contient  un  métal  magnétique, 
mais  en  assez  petite  quantité  pour  que  sa  transparence  n’en 
soit  pas  trop  altérée,  la  rotation  augmente  avec  son  épaisseur, 
n’est  point  en  opposition  avec  la  règle  que  nous  venons  de  poser, 
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car  ici  le  corps  qui  agit  sur  la  lumière  n’est  point  le  cristal  ma- 
gnétique, mais  le  verre  ; et  le  métal  ne  sert  qu’à  transmettre 
dans  l intérieur  du  verre  la  puissance  magnétique  émanée  des 
pôles  par  lesquels  il  est  lui-mèmc  aimauté.  J'ai  soumis  moi- 
même  un  très-grand  nombre  de  substances  liquides  à l’action 
de  l’électro-aimant  pour  déterminer  leur  diamagnétisme  rela- 
tif, au  moyen  d’une  balance  de  torsion,  au  lil  de  laquelle  étaient 
suspendus  des  tubes  d’un  verre  très-mince  et  très-blanc,  rempli 
successivement  des  divers  liquides , et  j’ai  constamment  trouvé 
que  l’ordre  de  leur  pouvoir  diamagnélique  était  le  même  que 
celui  de  leur  pouvoir  rotatoire  magnétique.  Les  nombres  ex- 
primant les  deux  pouvoirs  ne  sont  pas,  il  est  vrai,  proportion- 
nels, mais  cela  n’est  point  étonnant,  car,  vu  la  forme  si  diffé- 
rente des  deux  phénomènes  qui  manifestent  l’action  de  l’aimant 
sur  la  substance,  il  est  impossible  d’admettre  que  les  deux  ré- 
sultats soient  la  même  fonction  des  forces  mises  en  jeu  dans 
cette  double  action. 

Nous  n’avons  rien  à ajouter  à ce  que  nous  avons  dit  précé- 
demment sur  l’induction;  nous  nous  bornons  à rappeler  que 
son  intensité  est  une  fonction  de  la  conductibilité  des  corps 
pour  l’électricité,  et  qu  elle  dépend,  par  conséquent,  à la  fois 
de  leurs  dimensions  et  du  pouvoir  plus  ou  moins  conducteurde 
leurs  particules. 

Après  avoir  ainsi  analysé  les  phénomènes  qui  sont  dus  à l’ac- 
tion de  l’aimant  et  avoir  cherché  à établir  les-  rapports  et  les 
ditférences  qui  existent  entre  eux,  il  nous  reste  à chercher  une 
théorie  qui  les  fasse  rentrer  dans  un  même  principe  général. 

Le  premier  point  que  je  tiens  à constater,  c’est  que  le  dia- 
magnétisme n’est  point  un  magnétisme  relativement  plus 
faible.  J’ai  déjà  combattu  cette  opinion  qui  assimile  le  diama- 
gnétisme au  magnétisme,  opinion  qui  avait  conduit  forcément 
M.  K.  Becquerel  à admettre  que  le  vide  est  magnétique,  et  qu’il 
l’est  plus  qu'un  très-grand  nombre  de  corps;  je  n’y  reviendrai 
donc  pas  ; seulement  j'ajouterai  que  jamais  on  n'a  trouvé  dans 
les  corps  diamagnétiques,  quand  ilssontsous  l'influence  de  forts 
aimants,  de  traces  de  pôles  tels  qu’ils  devraient  eu  prendre  si 
ces  corps  sont  réellement  doués  de  magnétisme. 

i.  36 
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11  est  vrai,  d’un  autre  côté,  qu’on  a cru  leur  avoir  trouvé  de» 
pôles  contraires  à ceux  qu’ils  devraient  avoir  d'après  la  théorie 
de  M.  E.  Becquerel,  c’est-à-dire  des  pôles  de  même  nom  que  les 
pôles  magnétiques  les  plus  rapprochés  d’eux,  ce  qui  ferait  que 
le  diamagnétisme  semblerait  être  l’antagonisme  du  magné- 
tisme. Nous  avons  déjà  exposé  (p.  473  et  suiv.)  les  expériences 
par  lesquelles  Poggendorff,  Reich  et  Weber  croyaient  avoir  dé- 
montré que  les  aimants  déterminent  dans  les  corps  diamagné- 
tiques  une  polarité  homonyme  à la  leur.  Nous  avons  vu  queoes 
expériences  pouvaient  recevoir  une  autre  interprétation , et 
qu’en  particulier,  leurs  effets  étaient  essentiellement  dus  à la 
production  de  courants  d’induction  autour  de  la  surface  des 
métaux  soumis  à l’influence  des  électro-aimants  ou  simple- 
ment à celle  des  courants  fermés.  Mais  Weber  a repris  de  nou- 
veau le  sujet  et  est  parvenu  à des  résultats  qui  semblent  effec- 
tivement favorables  à l’idée  de  la  polarité  diamagnétique.  Dan- 
ce travail  où  il  discute  avec  un  soin  remarquable  tous  les 
phénomènes  magnétiques  et  diamagnéliques,  il  est  amené, 
en  attribuant  les  premiers  à des  courants  moléculaires  préexi- 
tants  autour  des  particules  et  mobiles  seulement  avec  elles, 
selon  la  théorie  d’ Ampère,  à faire  dépendre  les  seconds  de 
l'existence,  dans  l’intérieur  des  corps,  de  fluides  électriques  mis 
à l’état  de  courant  par  une  cause  extérieure  puissante,  telle 
que  les  pôles  d'un  électro-aimant.  Dans  ce  cas,  les  courants 
ne  préexisteraient  pas  et  ne  seraient  pas  liés  d’une  manière  in- 
dissoluble aux  particules,  comme  dans  le  cas  des  corps  ma- 
gnétiques. Mais  il  est  toujours  conduit,  par  sa  théorie,  à ad- 
mettre une  polarité  diamagnétique  inverse  de  la  polarité  - 
magnétique.  Deux  séries  d’expériences  lui  semblent  prouver 
l'existence  de  cette  polarité.  Dans  la  première,  une  longue  hé- 
lice est  placée  verticalement  entre  les  deux  pôles  d'un  aimant 
en  fer  à cheval  très-léger,  et  suspendu  délicatement  à un  fil  df 
soie  vertical,  fixé  par  son  extrémité  inférieure,  au  milieu  d’une 
traverse  qui  unit  près  de  la  partie  coudée,  les  deux  branche- 
parallèles  de  l’aimant,  lequel  se  trouve  dans  un  plan  horizontal. 
Quand  l’hélice  est  traversée  par  le  courant,  tout  est  symétrique 
de  part  et  d’autre;  l'aimant  ne  bouge  pas,  les  deux  pôles  étant 
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également  ou  attirés  ou  repoussés  par  l’hélice,  suivant  le  sens 
du  courant  qui  la  traverse  ; mais  si  l’on  fait  mouvoir  un  cylindre 
de  bismuth  dans  l’intérieur  de  l'hélice,  on  observe,  en  partant 
de  la  position  où  le  milieu  du  cylindre  est  dans  le  plan  de  l’ai- 
raant,  que,  si  on  l’élève,  l’aimant  se  meut  dans  un  sens,  et  que, 
si  on  l’abaisse,  il  se  meut  dans  l'autre,  ce  qui  semble  indiquer 
deux  pôles  opposés  aux  extrémités  du  cylindre.  Avec  un  fil  de 
fer  substitué  au  bismuth,  on  observe  le  même  mouvement,  mais 
dans  un  sens  contraire.  Mais  ce  qu’il  y a de  singulier,  c’est 
qu'un  mouvement  semblable,  presque  aussi  fort,  a lieu  quand 
on  fait  mouvoir  le  bismuth  dans  l’hélice,  sans  que  celle-ci  soit 
traversée  par  un  courant  électrique  ; seulement  le  mouvement 
a une  direction  opposée;  il  est  plus  fort  quand  on  élève  le 
bismuth  que  quand  on  l’abaisse,  ce  qui  est  l'inverse  quand  l’hé- 
lice est  traversée  par  le  courant  électrique.  Il  est  évident  que, 
dans  ces  expériences,  le  bismuth  éprouve  une  modification 
dans  ses  rapports  magnétiques  ou  électro-dynamiques,  par  le 
fait  qu’il  est  entouré  de  courants  électriques  ; cela  n’est  point 
étonnant,  puisque,  s’il  était  transparent,  cette  modification 
serait  accusée  par  la  rotation  du  plan  de  polarisation.  Cet 
ensemble  d'expériences  semble  prouver,  en  effet,  que  cette  mo- 
dification consiste  dans  la  production  d’une  polarité  telle 
que  la  conçoit  Weber.  Cependant , comment  expliquer  l'ac- 
tion du  bismuth  quand  il  n'est  pas  entouré  de  courants  élec- 
triques? Dans  ce  cas,  il  devrait  repousser  également  les  deux 
pôles  de  l’aimant  mobile,  et  celui-ci  ne  devrait,  par  conséquent, 
avoir  aucun  mouvement.  Enfin , pour  être  bien  certain  que  les 
courants  d’induction  ne  jouent  aucun  rôle  dans  cette  nouvelle 
forme  donnée  à ses  expériences,  Weber  aurait  dù  employer 
d’autres  métaux  que  le  bismuth,  et  montrer  que  les  effets 
obtenus  sont  moindres  avec]  des  métaux  moins  diamagné- 
liques. 

La  même  observation  s’applique , et  avec  plus  de  raison  en- 
core, à la  seconde  série  des  expériences  de  Weber.  Dans  cette 
série,  on  a deux  hélices  concentriques  et  bien  isolées  l’une  de 
l’autre;  l’extérieure  est  traversée  par  un  courant  électrique, 
l’intérieure  est  mise,  par  ses  deux^extrémités , en  communica- 
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lion  avec  un  galvanomètre,  et  un  cylindre  de  bismuth  s’y  meut 
intérieurement.  On  a eu  soin  de  tourner  la  moitié  des  spires  de 
cette  hélice  intérieure  dans  un  sens  contraire  à celui  de  l'autre 
moitié,  de  façon  que  les  etfets  d’induction  produits  par  l’in- 
troduction successive  de  deux  pôles  magnétiques  différents  puis- 
sent s’ajouter.  L’expérience  est  conduite  de  manière  qu’un  com- 
mutateur mette  le  bismuth  en  mouvement  en  même  temps 
qu’il  change  les  communications  de  l'hélice  avec  le  galvano- 
mètre, de  façon  que  les  courants  d’induction  cheminent  tous 
dans  celui-ci,  suivant  la  même  direction,  et  que  leurs  effets 
s'ajoutent  par  conséquent.  On  obtient  ainsi  une  série  de  courants 
induits,  accusés  par  leur  action  sur  le  galvanomètre,  et  en  rem- 
plaçant la  tige  de  bismuth  par  un  fil  de  fer,  on  en  obtient  éga- 
lement, mais  dirigés,  dans  les  mêmes  circonstances,  en  sens 
contraire.  On  pourrait  peut-être  faire  à M.  Weber  l’objection 
que  la  présence  du  cylindre  de  bismuth  doit  modifier  l'action 
de  l’hélice  extérieure  sur  l’intérieure,  et,  par  conséquent,  ex- 
pliquer le  développement  des  courants  accusés  par  le  galvano- 
mètre. Il  aurait  fallu,  soit  dans  celte  série  d’expériences,  soit 
dans  la  première,  que  M.  Weber  employât  non-seulement  des 
métaux  différents  du  bismuth,  mais  aussi  des  métaux  tirés  en 
fils  fins  et  formant  des  faisceaux,  pour  comparer  leurs  effets  à 
ceux  de  métaux  semblables  formant  des  cylindres  pleins;  seule 
manière  de  bien  distinguer  les  effets  dus  à la  polarité  de  ceux 
qui  proviennent  de  courants  d’induction  développés  à la  sur- 
face des  masses  introduites  dans  l’hélice. 

Le  fait  de  la  polarité  diamagnétique  nous  parait  toutefois 
assez  bien  établi  par  les  nouvelles  recherches  de  M.  Weber, 
quoiqu'il  ait  encore  contre  lui  quelques  faits  négatifs  tels  en 
particulier  que  ceux  récemment  signalés  par  M.  Matteucci.  Ce 
physicien  a construit  quatre  hélices  parfaitement  semblables, 
qu’il  a disposées  verticalement  aux  quatre  angles  d’un  plateau 
de  bois  carré;  une  aiguille  asiatique  était  délicatement  suspen- 
due au  milieu  des  quatre  hélices,  et  l’appareil  était  construit  de 
façon  qu'aucun  mouvement  n'était  produit  sur  l’aiguille  quand 
une  décharge  ou  une  série  de  décharges  passaient  dans  les  hé- 
lices. I)  suffisait  de  remplir  l'intérieur  des  deux  hélices,  placées  à 
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l'extrémité  de  l’une  des  diagonales,  d'un  mélange  de  cire  et  de 
très-petites  quantités  de  colcotar  (oxyde  de  fer),  pour  obtenir  des 
effets  très-marqués  au  moment  où  la  décharge  passait.  En  rem- 
plaçant les  cylindres  magnétiques  par  des  cylindres  de  bismuth, 
on  n’a  jamais  obtenu  le  moindre  mouvement  de  l’aiguille  asta- 
lique.  Cependant  le  pouvoir  diamagnétique  du  bismuth  était 
très-supérieur  au  pouvoir  magnétique  des  mélanges  de  cire  et 
de  colcotar;  ce  qui  semble  prouver  que  le  diamagnétisme  n’est 
pas  le  résultat  d’une  polarité  de  même  genre  que  la  polarité 
magnétique.  M.  Matteucci  a également  constaté  qu’en  em- 
ployant des  corps  diamagnétiques  non  conducteurs  tels  que  le 
phosphore,  le  soufre,  l’acide  stéarique,  au  lieu  de  métaux,  on 
ne  produit  aucun  effet  d’induction  ni  dans  un  sens,  ni  dans  un 
autre.  Nous  verrons  plus  loin  que  les  faits  intéressants  observés 
par  M.  Matteucci  ne  sont  pas  en  opposition  avec  l’existence  dans 
les  corps  diamagnétiques  d’une  espèce  particulière  de  polarité. 

M.  Faraday  n’admet  point  la  polarité  diamagnétique;  nous 
avons  déjà  dit  qu’il  regarde  l’action  exercée  par  l’aimant  sur  les 
corps  magnétiques  et  diamagnétiques  comme  les  résultats  de 
forces  émanées  des  pôles  des  aimants,  selon  certaines  direc- 
tions qu’il  appelle  lignes  de  force , et  dont  l’ensemble  con- 
stitue le  champ  magnétique.  La  présence  d’un  corps  dans 
ce  champ  magnétique  modifie  les  directions  des  lignes  de 
force;  si  le  corps  est  magnétique,  il  concentre  les  lignes  de 
force;  s'il  est  diamagnétique,  il  les  fait  diverger.  Cette  modi- 
fication, apportée  dans  la  distribution  auparavant  uniforme  de 
ces  lignes  de  force,  donne  naissance  aux  mouvements  attractifs 
pour  les  corps  magnétiques,  et  répulsifs  pour  les  diamagné- 
tiques. M.  Faraday  a fait  une  étude  détaillée  du  champ  magné- 
tique et  de  la  direction  des  lignes  de  force,  dont  la  distribution 
de  la  limaille  de  fer,  autour  et  entre  les  pôles  des  aimants,  donne 
une  idée  assez  exacte.  Nous  avons  déjà  vu  qu’il  a réussi  à em- 
ployer l’induction 1 pour  démontrer  l’égalité  et  la  distribution 
de  ces  lignes  de  force  dans  le  champ  magnétique.  11  résulte  en 
effet  des  expériences  que  nous  avons  rapportées  dans  le  chapitre 
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de  l’induction 1 que,  à quelque  distance  de  l'aimant  qu'on  coupe 
ces  lignes,  le  courant  d’induction  perçu  par  le  fil  en  mouve- 
ment qui  les  coupe,  a la  même  intensité;  ce  qui  prouve  que  la 
force  magnétique  a une  valeur  définie,  et  que,  pour  les  mêmes 
lignes  de  force,  cette  valeur  demeure  la  même  à toutes  le»  dis- 
tances de  l’aimant;  la  convergence  ou  la  divergence  des  lignes, 
non  plus  que  l’obliquité  plus  ou  moins  grande  de  l'intersection, 
n’amenant  aucune  différence  dans  le  montant  de  leur  puissance. 
L’étude  de  la  partie  interne  de  l’aimant  conduit  à reconnaître 
que  les  lignes  de  force  y ont  aussi  une  puissance  définie  et  par- 
faitement égale  à celle  des  ligues  extérieures,  qui  n’en  sont  que 
la  continuation,  et  cela,  quelle  que  soit  la  distance,  qui  peut  être 
infinie,  à laquelle  elles  sont  prolongées. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  M.  Faraday  exprime,  par  les 
termes  de  lignes  de  force  magnétique,  la  puissance  de  la  force 
de  polarité  magnétique,  et  la  direction  suivant  laquelle  elle 
s'exerce.  Si  le  champ  magnétique  est  composé  de  forces  égales 
et  également  distribuées,  comme  on  l’obtient  facilement  avec  un 
électro-aimant  en  fer  à cheval,  il  suffit  de  placer  une  sphère  Je 
fer  ou  de  nickel  dans  ce  champ  pour  occasionner  immédiate- 
ment une  perturbation  dans  la  direction  des  lignes  de  force. 
Les  forces  ne  sont  pas  seulement  concentrées,  mais  contournée» 
ou  modifiées  dans  leur  direction  par  les  sphères  métalliques  in- 
troduites ; elles  éprouvent  une  convergence  sur  les  faces  oppo- 
sées d’une  sphère  magnétique,  et  une  divergence  correspon- 
dantesurlescMés  opposésd’ une  sphère  diamagnétique.  C’est  celte 
propriété  que  M.  Faraday  exprime  parles  mots  de  conductibilité 
de  polarité  ( conduction  polarity).  La  température  diminue  le 
pouvoir  que  les  corps  possèdent  d’affecter  la  direction  des  ligne» 
de  force,  et  même  le  leur  fait  perdre  complètement  à un  cer- 
tain point.  C’est  ce  qu’on  peut  constater  en  remarquant  qu’un- 
petite  aiguille  aimantée,  longue  de  trois  millimètres,  qui  * 
plaçait  toujours  parallèlement  aux  lignes  de  force  dans  les  dif- 
férents points  du  champ  magnétique,  change  d’abord  de  direc- 
tion près  des  sphères  de  fer  ou  de  nickel,  puis  reprend  son  parak 

1 Voyeichap.  V,  p.  44î, 
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lélisme,  quand  on  chauffe  à une  température,  suffisante  ces  deux 
sphères.  L'oxygène  de  l'air,  qui,  en  vertu  de  ses  propriétés  ma- 
gnétiques, doit  modifier  la  direction  des  lignes  de  force  du  ma- 
gnétisme terrestre,  perd  en  grande  partie  aussi  cette  propriété 
par  l’élévation  de  la  température,  ce  qui  fournil  à M.  Faraday, 
comme  nous  le  verrons,  une  explication  ingénieuse  des  varia- 
tions diurnes  de  l'aiguille  aimantée. 

Le  peu  de  mots  que  nous  venons  de  consacrer  aux  idées  théo- 
riques de  Faraday  suffisent  pour  les  faire  comprendre  ; l'idée 
fondamentale  de  l'illustre  physicien  est,  au  fond,  la  négation  de 
toute  action  à distance,  et  l'explication  des  phénomènes  par  des 
forces  continues,  formant  ce  qu’il  appelle  des  lignes  de  force. 
Les  corps,  par  leur  présence,  modifient  ces  lignes  de  force,  et  il 
en  résulte  des  mouvements  de  direction  qui  se  manifestent  par 
la  disposition  de  ces  corps  à se  placer,  suivant  leur  nature , 
axialement  ou  équalorinlement,  c'est-à-dire  dans  les  places  où 
la  force  est  à son  maximum,  ou  dans  celles  où  elle  est  à son  mi- 
nimum. Un  savant  physicien  anglais,  M.  Thomson,  en  appli- 
quant le  calcul  et  les  notions  de  mécanique  aux  idées  de  Faraday, 
a trouvé  qu  elles  représentaient,  d’une  manière  remarquable- 
ment exacte,  ce  qui  se  passe  dans  cet  ordre  de  phénomènes, 
pourvu  qu’on  tienne  compte  de  l’action  mutuelle  des  parties 
dont  se  composent  les  corps  soumis  à l'influence  magnétique. 
M.  Thomson  a même  fait  uu  assez  grand  nombre  d’expériences 
sur  de  petits  fils  et  sur  des  cubes  de  fer  disposés  de  manières 
différentes,  en  les  suspendant  près  et  au  dedans  d’un  anneau 
traversé  par  un  courant  électrique,  et  il  a toujours  vu  que  ces 
corps  se  plaçaient  parallèlement  aux  lignes  de  force. 

Nous  ne  saurions  nous  ranger  complètement  aux  idées  de 
M.  Faraday,  quelque  ingénieuses  qu  elles  soient.  Le  champ 
magnétique  existe-t-il  réellement  tel  que  le  conçoit  le  savant 
physicien , c’est-à-dire  indépendamment  de  la  présence  des 
corps  qui  en  manifestent  l'existence?  Voilà  le  point  sur  lequel 
j’ai  du  doute.  Je  suis  plutôt  disposé  à admettre  que  les  forces 
magnétiques  ne  s'exercent  qu'autant  qu’il  y a un  corps  qui  dé- 
termine leur  manifestation.  M.  K.  Becquerel  a déjà  démontré 
que  l'action  de  l’aimant  sur  les  corps  magnétiques  et  diama- 
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gnétiques  est  proportionnelle  au  carré  de  l'intensité  de  l'aimant 
ou  du  courant,  et  non  pas  à la  simple  intensité,  ce  qui  montre 
que  ces  corps  entrent  pour  leur  part  dans  la  production  de 
l’effet , et  qu’ils  ne  jouent  pas  un  rôle  simplement  passif. 
M.  Tyndall  arrive  à la  même  conclusion , à la  suite  de  nom- 
breuses expériences  faites  également  sur  des  corps  diamagné- 
tiques  et  magnétiques.  11  croit  même  avoir  trouvé  que  le  bis- 
muth prend  une  polarité  magnétique  analogue  à celle  que  prend 
le  fer,  mais  seulement  transversale  et  non  longitudinale;  il  tin 
cette  dernière  conséquence  des  résultats  qu’il  a obtenus  en  en- 
tourant un  morceau  de  bismuth  soit  ordinaire,  soit  cristallL-é, 
quand  il  est  suspendu  dans  le  champ  magnétique,  d'une  hélice 
traversée  par  un  courant  électrique;  il  a trouvé,  en  plaçant 
l’hélice  tantôt  parallèlement,  tantôt  perpendiculairement  a la 
ligne  axiale,  des  déviations  considérables  à la  direction  que  don 
prendre  le  bismuth  quand  il  n’est  pas  entouré  d’une  hélice 
électrique,  et  il  estime  que  ces  déviations  s'expliquent  par 
un  magnétisme  transversal  qui  lui  est  imprimé  par  l’aimant. 
Mais,  d’un  autre  côté,  comment  expliquer  la  répulsion?  O 
qu’on  peut  dire  de  plus  vrai,  c’est,  comme  le  remarque  M.  Tyn- 
dall  lui-même,  que  la  présence  de  l’hélice  traversée  par  un  cou- 
rant électrique  apporte  dans  le  champ  magnétique  des  modiü- 
cations  qui  font  changer  de  place  aux  lignes  de  plus  grandes  et 
de  plus  petites  forces  qui  deviennent  inclinées  à la  direction 
axiale  ou  équatoriale.  Enfin,  remarquons  encore  que  si  le? 
lignes  de  force  suffisent,  comme  l’admet  Faraday,  pour  expli- 
quer tous  les  phénomènes,  pourquoi  ces  lignes  ont-elles  besoin 
de  l’intermédiaire  d’un  corps  pour  agir  sur  le  rayon  polarisé, 
et  ne  peuvent-elles  pas  agir  sur  ce  rayon  directement  dans  le 
vide?  résultat  qu'on  n'a  pas  pu  réussir  à obtenir  en  employant 
même  une  puissance  magnétique  très-considérable. 

Il  résulte  donc  pour  nous  de  cette  longue  discussion  : 

1°  Que  les  corps  soumis  à l’action  de  la  force  magnétique 
éprouvent  des  modifications  qui  déterminent  les  mouvement? 
qu’ils  exécutent  sous  l'action  de  cette  force,  ainsi  que  les  autre- 
effets  qu'ils  deviennent  capables  de  produire,  tels  que  la  rota- 
tion du  plan  de  polarisation  ; 
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2”  Que  ccs  modifications  ne  sont  pas  du  même  ordre  dans  les 
corps  magnétiques  et  dans  les  diamagnétiques , en  d'autres 
termes,  que  ces  derniers  ne  prennent  pas  une  polarité  semblable 
à celle  que  prennent  les  corps  magnétiques; 

3*Qu'en  conséquence,  ni  la  théorie  de  E.  Becquerel,  qui  as- 
simile les  corps  diamagnétiques  aux  magnétiques,  ni  celle  de 
Faraday,  qui  ne  fait  jouer  aux  corps  qu’un  rôle  passif,  ne  nous 
paraissent  rendre  compte  d’une  manière  satisfaisante  des  diffé- 
rentes formes  sous  lesquelles  se  manifeste  le  pouvoir  magné- 
tique, tandis  que  celle  de  Weber  semblerait  mieux  représenter 
cet  ordre  de  phénomènes. 

Cherchons  donc  s’il  n’y  aurait  pas  moyen  de  rattacher  cette 
dernière,  théorie  à un  principe  général,  en  nous  laissant  guider 
uniquement  par  les  résultats  de  l'expérience. 

Quand  on  étudie  les  phénomènes  électro-chimiques,  on  est 
forcément  conduit,  comme  nous  le  verrons,  à admettre  une  re- 
lation simple  entre  l’atome  et  l'électricité.  Ampère  avait  sup- 
posé que  chaque  atome  de  la  matière  possède  une  électricité  qui 
lui  est  propre,  positive  ou  négative,  et  que,  dans  l’état  d'équi- 
libre, il  est  entouré  d'une  atmosphère  d’électricité  de  nature 
contraire  à la  sienne,  qui  dissimule  celle-ci.  Cette  hypothèse, 
qui  rend  compte  assez  élégamment  d’un  certain  nombre  de 
faits,  est  sujette  à de  grandes  objections:  en  particulier,  elle 
n'explique  nullement  comment  le  même  atome  doit  tantôt  cire 
positif,  tantôt  négatif,  suivant  l'atome  avec  lequel  on  le  met  en 
rapport,  ce  qu’il  faut  pourtant  admettre,  si  l'on  veut  expliquer 
un  grand  nombre  de  faits  chimiques.  Berzelius  avait  admis  que 
chaque  atome  a deux  pôles  électriques,  l’un  positif,  l'autre  né- 
gatif; il  avait  fondé  son  hypothèse  sur  l’existence  de  ces  deux 
pôles  dans  les  molécules  de  la  tourmaline  et  de  certains  cristaux  ; 
mais  à cette  hypothèse  simple,  il  en  avait  ajouté  une  autre  très- 
peu  probable,  fondée  sur  le  fait  qu’il  y a des  conducteurs  qui 
transmettent  mieux  l’une  des  électricités  que  l’autre,  fait  dé- 
montré dès  lors  inexact  ; cette  hypothèse  était  que  les  atomes  sont 
unipolaires,  c'est-à-dire  qu’ils  ne  gardent  qu’une  de  leurs  élec- 
tricités eu  se  combinant,  et  qu’ils  abandonnent  l'autre.  Nous 
verrons  plus  tard  que  cette  dernière  hypothèse  n’est  point  néces- 
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saire  pour  expliquer  les  phénomènes  chimiques  et  électro-chi- 
miques, qui  peuvent  se  concilier  tres-bien  avec  l'idée  de  la 
polarité,  telle  que  l'a  conçue  Ilerzelius,  sans  avoir  besoiu  d'y 
ajouter  l'unipolarité.  Je  suis  iIodc  disposé  à admettre  dans  l a- 
tome  une  polarité  naturelle;  tous  les  faits  relatifs  au  dévMup- 
pement  de  l’électricité,  en  particulier  par  la  chaleur,  semblent 
y conduire,  et  quant  à l'objection  tirée  de  ce  que  l'atome  étam 
naturellement  sphérique,  on  ne  voit  pas  de  raison  pour  qu’il  ait 
une  polarité  dans  une  direction  plutôt  que  dans  une  autre,  on 
n'a  qu’à  supposer,  ce  qui  est  loin  d’étre  improbable,  que  chaque 
atome  de  la  matière  a reçu  primitivement  un  mouvement  de 
rotation  sur  lui-même;  et  dès  lors  on  a pour  l'atome  un  axe  et 
un  sens  de  rotation,  et,  par  conséquent,  un  pôle  différent  à 
chaque  extrémité  de  l’axe. 

Parlant  de  cette  polarité  primitive  de  l’atome,  il  nous  est  fa- 
cile d'en  déduire,  d’après  les  lois  connues  de  l’électricité,  les 
propriétés  que  manifestent  les  corps  sous  l’action  de  l’aimant 
ou  des  courants  électriques  fermés.  Remarquons  d’abord  que 
quand  un  atome  est  isolé , c’est-à-dire  à une  distance  trop 
grande  pour  être  influencé  par  les  atomes  voisins,  les  deux 
électricités  accumulées  aux  extrémités  de  sou  axe  doivent  con- 


stamment se  réunir  par  sa  surface  même,  et  cela  avec  d'autant 
plus  de  facilité  qu’il  est  lui-même  d’une  nature  plus  conduc- 
trice. Soit  en  effet,  fig.  172,  a l’atome,  b et  c les  extrémités  de 
„ son  axe  ou  ses  deux  pôles  ; l'électricite 


portée  constamment  en  b tcud  à 
s’unir  par  la  surface  de  l’atome  avec 
l’électricité  négative  portée  en  c;  il  eu 
résulte  donc  un  courant  allant  de  c eu 
b à travers  l’axe,  et  de  A en  c sur  toute 
la  surface  de  l’atome.  Ainsi,  on  peut 


Fi«.  172.  considérer  l’atome  comme  traversé  par 


un  courant  qui  revient  à son  poiut  de  départ  par  lasurfacede  1 a- 
tome  lui-même.  Celui-ci  est  donc  dans  un  état  d'équilibre 


électrique,  puisque  les  deux  courants,  dont  l’un  le  traverse 
et  dont  l’autre  l’entoure,  sont  égaux  et  de  sens  contraire. 
Muis  si  l’on  rapproche  un  certain  nombre  d'atomes  à une  dis- 


Digitized  by  Google 


ACTION  DU  MAGNÉTISME  SUR  TOUS  LES  CORPS.  571 

lance  assez  petite  les  uns  des  autres  pour  que  leur  influence 
mutuelle  puisse  s’exercer , alors  ils  se  disposent  de  façon , 
fig.  173,  que  le  pôle  -4-  de  l’atome  a soit  en  contact  avec  lo 
pôle  — de  l’atome  b , le  + de  b avec  le  — de  c et  ainsi  de  suite, 


Fig.  <73. 

jusqu'à  ce  qu’ils  forment  une  chaîne  dont  le  dernier  atome, 
par  exemple,  ait  son  pôle  + en  contact  avec  le  pôle  — de  a. 
On  a ainsi  une  molécule  intégrante,  entourée  d’un  courant 
électrique  circulant  autour  d’elle  ; le  nombre  des  atomes  qui 
entrent  dans  sa  formation  dépend  de  la  constitution  molécu- 
laire du  corps  qui  11’est  point  régie  non  plus  que  la  cohésion  par 
la  polarité  électrique,  mais  qui  dépend  probablement  de  la 
masse  de  l'atome  '.  Pour  que  ce  courant  électrique  dont  nous 
venons  de  décrire  la  formation  s’établisse  autour  de  la  molé- 
cule intégrante,  il  faut  que  celle-ci  soit  composée  d’atomes  très- 
rapprochés;  or,  quels  sont  les  corps  qui  sont  dans  ce  cas?  Nous 
l’avons  vu  au  commencement  de  ce  paragraphe,  ce  sont  les 
corps  magnétiques.  Ainsi  donc,  les  corps  magnétiques  sont,  par 
l’effet  même  du  rapprochement  des  leurs  atomes,  des  corps  dont 
chaque  particule  intégrante  composée  d'un  plus  ou  moins 
grand  nombre  d’atomes,  est  entourée  d’un  courant  électrique. 
Dans  l’état  naturel,  les  particules  livrées  à elles-mêmes  s'ar- 

1 Nous  admettons  Ici  avec  tous  les  physiciens,  que  la  différence  qui  ciistc 
entre  l'atome  chimique  et  la  molécule  intégrante  ou  physique  est  que  la  molé- 
cule n'est  qu'une  agglomération  d’un  plus  ou  moins  grand  nombre  d’atomes. 
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rangent  de  façon  que  ces  courants  électriques  se  neutrali- 
sent tous  mutuellement;  mais  si  l’on  vient  à exercer  sur  le 
corps  magnétique  une  action  extérieure  en  lui  présentant  ou 
un  aimant  ou  un  courant  électrique , on  oblige  les  parti- 
cules à se  disposer  de  façon  que  leurs  courants  soient  parallèles 
à ceux  de  l’aimant  ou  au  courant  qu’on  leur  présente.  Voilà 
l'aimantation  produite  ; elle  est  temporaire  si  les  particules  ne 
conservent  pas  la  position  que  la  force  extérieure  leur  a impri- 
mée après  que  cette  force  a cessé  ; elle  est  permanente  si  elles 
la  conservent;  c'est  encore  la  constitution  moléculaire  des  corps 
qui  détermine  le  degré  plus  ou  moins  prononcé  de  cette  pro- 
priété que  nous  avons  appelée  la  force  coercitive.  Nous  sommes 
donc  ainsi  conduits  à priori  à la  théorie  d’ Ampère  sur  la  consti- 
tution des  aimants  et  à admettre  que  les  courants  électriques 
préexistent  autour  des  particules  et  que  l'aimantation  consiste 
simplement  à les  disposer  dans  une  direction  commune  ; consé- 
quence déjà  tirée  des  effets  moléculaires  qui  l'accompagnent. 
Itemarquons  que  ce  sont  essentiellement  les  particules  de  la  sur- 
face qui  éprouvent  cet  effet  de  direction  que  tend  au  contraire 
à détruire  l’influence  des  intérieures;  ce  qui  explique  le  pouvoir 
de  la  trempe  et  pourquoi  un  aimant  creux  est  plus  fort  qu'un 
aimant  plein  de  même  volume. 

Deux  métaux  font  seuls  exception  à la  loi  que  nous  venons 
d'établir  : ce  sont  le  cuivre  et  le  zinc;  ils  devraient  être  magné- 
tiques d’après  leur  volume  atomique,  et  ils  De  le  sont  pas  ; il 
est  vrai  qu'ils  ne  sont  que  très-faiblement  diamagnétiques,  mais 
ils  le  sont.  Nous  avons  déjà  remarqué  que  ces  deux  mêmes  mé- 
taux sont  de  beaucoup  les  meilleurs  conducteurs  de  tous  ceux 
qui  ont  le  même  volume  atomique;  or  cela  nous  explique  pour- 
quoi ils  ne  sont  pas  magnétiques  comme  les  autres.  En  effet, 
pour  que  le  courant  électrique  se  forme  autour  de  la  molécule 
intégrante  (ce  qui  caractérise  le  corps  magnétique),  il  faut  non- 
seulement  que  les  atomes  soient  très-rapproebés,  mais  aussi 
qu’ils  ne  soient  pas  d'une  nature  assez  conductrice  pour  que 
les  électricités  accumulées  à leurs  deux  pèles  puissent  se  rcuuir 
facilement  par  leur  surface  même  comme  lorsqu’ils  sout  isoles, 
plutôt  que  de  s'unir  avec  les  électricités  contraires  des  deux 
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atomes  entre  lesquels  chacun  d’eux  est  interposé.  Or,  c'est  ce 
qui  arrive  aux  atomes  de  cuivre  et  de  zinc  à cause  de  leur  grande 
conductibilité  électrique.  Aussi  on  peut  rendre  le  cuivre  magné- 
tique en  le  combinant  avec  de  l’oxygène  ou  du  chlore  qui 
diminuent  son  pouvoir  conducteur. 

Le  magnétisme  si  prononcé  de  l’oxygène  s’explique  en  ad- 
mettant que  chaque  molécule  d’oxygène  est  formée  d’un 
groupe  très-dense  d’atomes  élémentaires,  hypothèse  que  con- 
firme, comme  nous  le  verrons,  l’état  ozoné  de  l’oxygène,  qu’on 
obtient  en  désagrégeant  ses  particules.  11  est  assez  remarquable, 
que  l'oxygène  qui  est  le  seul  gaz  magnétique  soit  le  seul  aussi 
dont  les  particules  puissent  être  désagrégées. 

Remarquons  enfin  que  la  chaleur  diminue  et  même  fait  dis- 
paraître le  magnétisme,  parce  qu’en  éloignant  les  atomes  les 
uns  des  autres,  elle  rompt  les  chaînes  électriques  que  ces  ato- 
mes formaient,  ou  tout  au  moins  diminue  l’intensité  du  courant 
qui  les  traverse  ’. 

Passons  maintenant  au  diamagnétisme.  Ce  qui  distingue  les 
corps  diamagnétiquesde  ceux  qui  ne  le  sont  pas,  c’est  que  leurs 
atomes  étant  plus  distauts,  il  ne  peut  s’établir  chez  eux  de  chaîne 
électro- atomique  naturelle;  les  atomes  sont  donc  indépen- 
dants les  uns  des  autres  au  point  de  vue  électrique,  et  par  consé- 
quent dans  cet  état  d'équilibre  où  leurs  courants  extérieurs 
neutralisent  le  courant  intérieur  dirigé  le  long  de  leur  axe. 
Mais  si  l’on  présente  aux  molécules  intégrantes,  composées  d’un 
plus  ou  moins  grand  nombre  de  ces  atomes,  un  courant  exté- 
rieur fermé1 2,  ce  courant  ne  pourra  pas  leur  imprimer  une  di- 
rection particulière,  puisqu'elles  ne  sont  pas  entourées  d'un 
courant  électro-atomique  comme  les  particules  magnétiques; 


1 Les  expériences  récentes  faites  sur  la  dilatation  des  corps  et  en  particulier 
celles  de  Magnus  et  de  Régnault  sur  la  dilation  des  gai  ont  démontré  en  eiTel , 
que  la  dilatation  par  la  chaleur  ne  consiste  pas  seulement  dans  l'éloignement  des 
particules  intégrantes  les  unes  des  autres,  mais  aussi  dans  une  dilatation  propre 
de  ces  particules  et  par  conséquent  dans  un  éloignement  des  atomes  mêmes  dont 
elles  sont  formées. 

* J'entends  par  action  d'un  courant  extérieur  fermé,  l'action  soit  d’un  courant 
voltaïque  fermé,  soit  d'un  électro-aimant,  soit  d'un  aimant  ordinaire. 


Digitized  by  Google 


874  MAGNÉTISME  ET  ÉLECTRO-DYNAMIQUE . 

mais  s’il  est  suffisamment  énergique,  il  déterminera  chez  rem 
de  ces  atomes  qui  sont  le  plus  rapprochés  de  lui,  une  direction 
telle  que  leur  axe  soit  parallèle  à sa  propre  direction,  et  qu'en 
même  temps  leurs  pôles  soient  tournés  en  sens  contraire  de  ce- 
lui des  particules  polarisées  du  conducteur  du  courant,  d'une 
manière  analogue  à ce  qui  a lieu  dans  l’induction  électro-dyna- 
mique (p.  440).  Ces  atomes  ainsi  dirigés  sous  cette  puissante 
iniluence,  obligeront  à leur  tour  les  autres  atomes  de  la  molécule 
dont  ils  font  partie  à se  diriger  de  façon  à se  correspondre  par 
leurs  pôles  opposés,  et  à former  ainsi  une  chaîne  électrique  dont 
le  courant  aura  nécessairement  un  sens  contraire  à celui  do 
courant  extérieur,  puisque  ce  sens  est  déterminé  par  les  pre- 
miers atomes  qui  sont  soumis  directement  à l'action  de  ce  cou- 
rant. Les  choses  se  passeront  de  même  pour  les  autres  particules 
du  corps  diamagnétique,  de  sorte  qu’elles  se  trouveront  entou- 
rées, du  moins  toutes  celles  qui  seront  sous  l’influence  extérieure, 
de  courants  électriques  ayant  une  direction  contraire  à celle  des 
courants  qui  agissent  sur  elles,  ce  qui  produira  nécessairement 
une  répulsion. 

La  différence  entre  un  corps  magnétique  et  un  corps  diama- 
gnétique consisterait  donc  en  ce  que,  dans  lepremier,  les  courants 
préexistants  autour  des  particules,  l’action  extérieure  d’un  cou- 
rant fermé  n’a  d’autre  effet  que  d'imprimer  à ces  particules  une 
direction  commune,  et  telle  que  leurs  courants  soient  parallèles 
à ceux  qui  agissent  sur  elles  et  dirigées  dans  le  même  sens;  c'est 
ce  qui  constitue  l'aimantation  ; tandis  que,  dans  le  second,  les 
particules  n’étant  point  entourées  d’un  courant  électro-atomique 
naturel,  elles  ne  changent  point  elles-mêmes  de  place,  mais 
elles  se  trouvent,  par  la  disposition  que  l'action  extérieure  im- 
prime à leurs  atomes,  entourées  d'un  courant  électrique  dirige 
daus  uu  sens  contraire  à celui  des  courants  qui  agissent  sur 
elles.  On  voit  que  nous  arrivons  ainsi  aux  mêmes  conclusion? 
que  Weber,  quant  à la  différence  entre  le  magnétisme  et  le  âis- 
magnélisme. 

Au  fond,  c'est  un  véritable  phénomène  d’induction  qui  « 
passe  dans  l'action  exercée  sur  la  molécule  diamagnétique,  avec 
celte  différence  que  l’induction  a lieu  seulement  dans  la  moié- 
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cule  et  non  dans  tout  le  conducteur,  et  qu'elle  dure  autant  que 
la  cause  inductrice,  au  lieu  d’être  instantanée.  Une  autre  diffé- 
rence, c’est  que  l’induction  moléculaire  a lieu  aussi  bien  dans 
les  corps  non  conducteurs  que  dans  les  conducteurs,  tandis  que 
celle  qui  donne  naissance  à des  courants  d’une  grandeur  iinie 
ne  peut  être  produite  que  dans  des  corps  conducteurs. 

Les  causes  de  ces  différences  sont  faciles  à saisir  quand  on 
compare  la  nature  même  des  deux  phénomènes.  L'induction 
électro-dynamique  est  le  résultat,  comme  nous  l'avons  vu,  de 
la  polarisation  des  molécules  intégrantes  successives  et  des  dé- 
charges des  électricités  contraires  de  ces  molécules  consécutives; 
c’est  un  phénomène  purement  physique  dans  lequel  la  nature 
même  des  particules  ne  joue  aucun  rôle,  sauf  en  ce  qui  concerne 
leur  degré  plus  ou  moins  grand  de  conductibilité  électrique  ; il 
est  tout  à fait  analogue  aux  effets  d’influence  de  l'électricité  sta- 
tique et  à ceux  des  électricités  dissimulées.  Aussi  l’induction  se 
manifeste  de  la  même  manière  dans  les  corps  magnétiques  dont 
les  molécules  intégrantes  sont  entourées  d’un  courant  électrique 
naturel,  et  dans  les  corps  diamagnétiques  dans  lesquels  ce  cou- 
rant moléculaire  est  induit  ; il  faut  seulement  que  le  corps  soit 
conducteur,  et  l’intensité  de  l’effet  dépend  du  degré  plus  ou  moins 
grand  de  conductibilité  du  corps.  Il  n’en  est  point  de  même  de 
l’induction  moléculaire,  qui  est  la  cause  du  diamagnétisme. 
Due  à un  arrangement  particulier  des  atomes  de  la  molécule, 
elle  dure  autant  que  l’action  qui  produit  cet  arrangement.  On 
conçoit  que  cette  action  doive  être  très-énergique  pour  pouvoir 
troubler  l’arrangement  naturel  des  atomes,  et  pour  déterminer 
ensuite  la  neutralisation  continue  des  électricités  contraires  des 
atomes  consécutifs,  lors  même  qu’ils  sont  peu  rapprochés  et 
souvent  mauvais  conducteurs  de  l’électricité.  Tous  les  faits 
sont  d’accord  avec  cette  manière  d'envisager  cet  ordre  de  phé- 
nomènes. Ainsi  non-seulement  l’induction  électro-dynamique 
se  manifeste  dans  les  corps  magnétiques  et  même  aimantés, 
comme  s’ils  ne  l’étaient  pas,  mais  elle  est  également  simultanée 
avec  le  diamagnétisme  et  en  trouble  les  effets  quand  les  cir- 
constances favorables  à sa  production  se  trouvent  réunies. 

Nous  voyons  donc  que,  par  des  causes  d’un  ordre  tout  diffé- 
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rent,  les  corps  diamagnétiques  ont,  tant  qu'ils  sont  sous  l'in- 
fluence de  courants  fermés,  leurs  particules  entourées  de  cou- 
rants ayant  une  direction  contraire  àcelle  deces  courants  fermés, 
tandis  que  les  particules  des  corps  magnétiques  ont  sous  cette 
influence  leurs  courants  dirigés  dans  le  même  sens.  Cette  oppo- 
sition explique  très-naturellement  tous  les  effets  différentiels 
qu'on  observe  en  mélangeant  ensemble  des  substances  magné- 
tiques et  diamagnétiques,  et  comment  on  peut  parvenir  à un 
mélange  qui  soit  indilférent  à l'action  de  l'aimant.  Elle  rend 
compte  également  des  effets  opposés  observés  par  Weber,  quami 
il  introduit  dans  l’hélice  traversée  par  les  courants  électriques, 
tantôt  une  tige  de  fer,  tantôt  un  cylindre  de  bismuth;  seule- 
ment, dans  toute  cette  classe  de  phénomènes,  il  faut  se  mettre 
à l'abri  de  l’influence  des  courants  d'induction  superficiels,  et 
pour  cela  n’agir  qu'avec  des  masses  très-di visées  et  non  conti- 
nues. Les  expériences,  dans  lesquelles  Matteucci  n'a  jamais  pu 
obtenir  le  moindre  effet  sur  l'aiguille  aimantée  en  faisant  pa~ 
ser  une  forte  décharge  dans  une  hélice,  au  centre  de  laquelle  était 
un  morceau  de  bismuth,  taudis  qu'il  suffisait  que  le  bismuth 
fût  remplacé  par  un  corps  renfermant  une  quantité  de  fer 
presque  imperceptible  pour  obtenir  une  action,  tiennent  à ce 
que  le  diamagnétisme  exigeant  pour  se  développer  d'abord  uu 
certain  arrangement  des  atomes,  et  cusuite  la  production  du 
courant  qui  est  la  conséquence  de  cet  arrangement,  il  ne  peut 
être  produit  sous  l’influence  d’une  décharge  instantanée  tan- 
dis que  l’aimantation,  n'étant  que  le  résultat  d’une  direction 
imprimée  à des  particules  déjà  entourées  d'un  courant  électri- 
que, peut  être  déterminée  instantanément.  Enfin,  il  est  facile 
de  voir  que  tous  les  phénomènes  magnétiques  et  diatnagm- 
liques  propres  aux  cristaux,  pouvant  être  ramenés,  d’apres 
les  travaux  de  MM.  Tyudall  et  knoblauch,  à ceux  que  présente- 
rait une  agglomération  de  lames  magnétiques  ou  diamagné- 
liques  indépendantes,  se  concilient  parfaitement  bien  avec  U 
théorie  qui  explique  les  effets  qui  sont  produits  sur  ces  lames. 

’ M.  Faraday  et  M.  E.  Becquerel  ont  tous  les  deux  remarqué  qu'it  faut  « 
effet  un  certain  temps  (quelques  secondes)  pour  qu'un  corps  diamaçnétique  ac- 
quière tout  te  pouvoir  rotatoire  dont  il  est  susceptible. 
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Quant  à la  rotation  du  plan  de  polarisation  exercée  par  les 
substances  transparentes  diamagnétiques,  elle  tient  évidem- 
ment non  pas  aux  courants  électriques  moléculaires  qui  résul- 
tent de  l’action  de  courants  extérieurs  sur  ces  substances,  mais 
à l'arrangement  des  atomes  que  cette  action  détermine.  Aiusi, 
les  deux  phénomènes,  rotation  du  plan  de  polarisation  et  dia- 
magnétisme, n’ont  point  entre  eux  la  dépendance  de  cause  à 
effet,  mais  celle  d’être  dus  à la  même  cause,  savoir,  une  dispo- 
sition particulière  des  atomes  dans  les  molécules  intégrantes, 
ce  qui  s’accorde  très-bien  avec  l’observation  de  M.  Biot  généra- 
lement admise,  savoir,  que  la  rotation  du  plan  de  polarisation 
est  un  phénomène  tout  moléculaire.  On  conçoit  également  com- 
ment le  sens  de  la  rotation  doit  dépendre  du  sens  du  courant 
qui  la  produit,  puisque  ce  sens  détermine  l’arrangement  des 
atomes  des  particules  dans  une  certaine  direction,  et  dans 
une  direction  précisément  opposée  quand  lui-même  il  change. 
La  preuve  que  ce  n’est  pas  aux  courants  moléculaires  qu’est  due 
la  rotation  du  plan  de  polarisation,  se  trouve  dans  le  fait  que 
les  liquides  magnétiques,  dans  lesquels  ces  courants  existent  na- 
turellement, ne  produisent  pas  le  phénomène  quand  une  action 
extérieure  donne  une  même  direction  à tous  les  courants,  ou  le 
produisent  à un  si  faible  degré  qu’on  peut  en  conclure  que 
l’etfet  ne  provient  que  du  liquide  diamagnétique  (l’eau  ordinai- 
rement) dans  lequel  le  corps  magnétique  est  dissous.  Il  parait 
également  que  dans  les  substances  magnétiques  les  atomes  qui 
constituent  la  molécule  intégrante  sont  trop  rapprochés  pour 
que,  lors  même  que  leur  action  polaire  mutuelle  leur  imprime 
un  arrangement  régulier,  ils  puissent  agir  sur  le  rayon  polarisé. 
Il  en  est  autrement  pour  les  corps  diamagnétiques  dans  lesquels 
l’action  extérieure,  tout  en  donnant  aux  atomes  de  la  molécule 
une  disposition  analogue  à celle  qu’ont  naturellement  les  atomes 
de  la  molécule  magnétique,  ne  peut  déterminer  entre  eux  un 
rapprochement  semblable,  ce  qui  fait  que  le  courant  qui  résulte 
de  la  direction  commune  qui  leur  est  imprimée  est  toujours 
très-faible,  mais  ce  qui  permet  en  même  temps  à ces  atomes 
d’agir  individuellement  sur  la  lumière  polarisée  et  de  produire 
la  rotation  du  plan  de  polarisation  avec  une  intensité  dépen- 
i.  37 
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dantc  à la  fois  de  leur  nature  propre,  et  de  l'énergie  de  l'action 

qui  les  dirige. 

Telle  est  la  théorie  qui,  dans  l'état  actuel  de  la  scienc  ,nons 
semble  représenter  le  mieux  tous  les  phénomènes  relatifs  au 
magnétisme  et  àl'action  extérieure  des  courants  électriques.  F.lle 
nous  parait  se  concilier  très-bien  avec  les  diverses  observations 
que  nous  avons  exposées,  soit  dans  ce  chapitre,  soit  dans  les  pré- 
cédents. 11  ost  vrai  qu'elle  n’explique  pas  la  nature  particulière 
de  l’action  de  l'atome  sur  la  lumière  polarisée,  mais  elle  montre 
seulement  que,  quelle  que  soit  cette  action,  l’influence  magné- 
tique doit  donner  aux  atomes  une  direction  commune  qui  fait 
que  toutes  leurs  actions  concourent,  et  que  la  molécule,  par  con- 
séquent, doit  agir  d’une  certaine  manière  sur  l'éther  interposé. 

Remarquons  encore  que  nous  avons  été  amenés,  pour  expli- 
quer les  phénomènes  magnétiques  et  diamagnétiques,  à nous 
occuper  des  différences  spécifiques  entre  les  corps,  autres  que 
celles  tenant  à leur  conductibilité  pour  l’électricité,  quoique 
nous  eussions  annoncé  dans  notre  préface'que  les  phénomènes 
généraux  de  l’électricité  dynamique  en  étaient  indépendants 
aussi  bien  que  ceux  de  l’électricité  statique.  Cette  déviation  au 
principe  que  nous  avions  posé  tient  à ce  que,  au  lieu  de  nous 
borner  à l’exposition  des  lois  générales  de  l’action  des  courants, 
nous  avons  été  conduits  forcément  à étudier  les  modifications 
que  ces  lois  éprouvent  dans  certains  cas,  modifications  tenant 
à la  nature  même  des  corps  au  moyen  desquels  ces  lois  sont 
manifestées.  Mais  c’est  surtout  dans  la  quatrième  et  dans  la 
cinquième  partie  que  la  nature  des  substances  jouera  un  rèlc 
important  dans  ses  rapports  avec  l’électricité,  et  que  nous  pour- 
rons suivre,  dans  ses  conséquences,  l’hypothèse  qui  a servi  de 
base  à la  théorie  que  nous  venons  d’exposer 
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NOTES 


RELATIVES 

AUX  DÉVELOPPEMENTS  MATHÉMATIQUES 

DE  QUELQUES  POINTS  PARTICULIERS. 


NOTE  A (p.  CO). 

CALC.LT  relatif  aux  lois  des  attractions  et  des  répulsions  électriques. 

Dans  l'expérience  qui  sort  à établir  la  loi  dp  l'inverse  du  carre  «le  la 
distance  pour  les  attractions  et  les  répulsions  électriques,  on  prend  pour 
mesure  de  la  distance  «pii  sépare  les  deux  lioules  électrisées,  l’arc  qui  le- 
sépare  et  non  la  corde  qui  est  la  véritable  distance;  de  plus  on  ne  tient 
pas  compte  du  fait  que  la  force  répulsive  ou  attractive  agit  obliquement 
sur  l'aiguille,  et  que  par  conséquent  elle  ne  'contribue  pas  tout  entière» 
la  faire  tourner.  Quoique  l'obliquité  soit  très-petite  vu  le  peu  d'étendue 
des  airs,  circonstance  qui  rend  aussi  très-peu  sensible  l’erreur  qu'on  com- 
met en  prenant  l’arc  pour  la  corde,  il  est  cependant  nécessaire,  vu  l'im- 
portance de  la  loi  que  cette  expérience  tend  à établir,  de  montrer  quelle 
eu  est  bien  une  conséquence  rigoureuse  et  non  pas  seulement  approxima- 
tive. Dans  ce  but,  désignons  par  F l'intensité  de  la  force  totale,  quand  li 
distance  entre  les  deux  boules  électrisées  est  l'unité;  cette  foire  à la  dis- 

f 

tance  D deviendra  — , si  l’on  part  de  la  supposition  que  la  loi  qu’on  veut 
démontrer  existe. 

Soit  a 6 (fig.  174)  la  corde  de  l’arc  qui  sépare  les  deux  boules  et  ci  le  rayon 
de  cet  arc.  Décomposant  la  force  qui  agit  suivant  a b,  en  «leux,  l'une  dine«V 

suivant  c b qui  est  détruite  par  la  résistance 
de  l’axe  de  rotation,  l’autre  suivant  bt  per- 
pendiculaire à c b,  et  par  conséquent  tan- 
gente à l’arc,  celte  dernière  seule  contribuera 
au  mouvement.  Mais  elle  sera  égale  à la 

. F 

force  dirigée  suivant  a b,  c’est-à-dire  a — 

multipliée  par  le  cosinus  de  l'angle  a b /.le- 
quel est  complément  den  6 c;  mais  le  triangle 
abc  étant  isoscèle,  l'angle  abc  = 90—  '.ad' 
donc,  cos.  abt  — sin.  a 6e  = eu»,  i atb 
= cos.J  a,  en  appelants  l’angle  a c*.  Aima 

la  force  sera  exprimée  par  — cos.  1 a.  D’un  autre  ailé,  la  distance  d |,u  ,J 
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corde  a b = 2 r sin.  £ a,  ce  qu’on  trouve,  immédiatement  en  menant  la 
perpendiculaire  cp,  et  en  appelant  r le  rayon  que  décrit  la  boule  mobile, 
c'est-à-dire  c b ; on  a en  effet  ap—r  sin.  i a et  p b = r sin.  ï a ; donc  a p 
■j-p  b ou  n ft  = 2 r sin.  î a.  Ainsi  on  trouve  finalement  pour  expression  de 

la  force  : * » 1 n ~ ^ en  aPlie'an^  T l’angle  de  torsion  qui  fait  équi- 

libre à la  force  et  qui  lui  est  parconséquent  proportionnel,  et  n le  coefficient 
dépendant  de  la  balance  de  torsion  qui  indique  ce  rapport.  On  tire  de 

cette  équation  : T— . = T sin.  i a X -'‘‘-r”  — T sin.  i a tang.  i a — \. 

1 4 n r 1 eus  i u 

Cette  dernière  expression,  que  nousfaisons  égale  à A,  doit  être  constante, 

si  rhyjiotlièse  dont  nous  sommes  partis,  c’est-à-dire  la  loi  de  l’inverse  du 

K 

carre,  est  juste;  car  — | -,  est  une  quantité  constante,  taut  que  la  force  F, 

c’est-à-dire  la  charge  éleetrif|uc  des  deux  boules  ne  change  pas,  puisque 
n et  r sont  elles-mêmes  des  constantes  qui  ne  dépendent  que  de  l’appareil 
dont  on  fait  usage. 

Hans  les  expériences  de  Coulomb,  où  a = 30°,  et  T = 36°  également, 
on  a : A = 3,014;  ce  qui  donne  pour  T et  « les  valeurs  suivantes  : 

Tortiuii  donnée  (T).  Angle  de  répuliion  calculé.  Angle  de  répulsion  observé. 

:t0*  30“  30“ 

120“  18“  6’  18“ 

307“  9“  4 8“  30 . 

D’après  des  expériences  de  M.  Riess  faites  suivant  la  même  méthode,  on 
a en  commençant  : T = 42",  o = 42’,  d’où  A = 3,778,  ce  qui  donne  pour  T 
et  a les  valeurs  suivantes  : 


1 union  donnée  (T) 

42“ 

112“ 

132“ 


Répultion  calculée. 

42“ 

27“  4 F 
23“  42 


Répulsion  observée. 

42» 

28“ 

2.3“. 


Dans  les  deux  séries  d'expériences,  il  y a un  léger  écart  entre  le  résultat 
du  calcul  et  celui  de  l’observation,  surtout  pour  l'expérience  où  les  deux 
lialles  électrisées  sont  le  plus  rapprochées  l’une  de  l’autre;  mais  la  diffé- 
rence est  moins  marquée  dans  celles  de  M.  Riess,  re  qui  tient  à ce  que 
les  balles  sont  plus  éloignées.  Cet  écart  tient  au  changement  dans  l’état 
électrique  des  balles  qui  résulte  de  leur  rapprochement,  surtout  lorsque 
re  rapprochement  est  considérable,  changement  dù  à la  décomposition 
par  influence  de  leurs  électricités  naturelles. 

La  méthode  suivie  pour  déterminer  la  loi  de  la  répulsion  des  corps 
électrisés  avec  la  distance  ne  s'applique  que  difficilement  au  cas  de  l’al- 
traetiun,  parce  que  la  force  de  torsion  et  i’attraetiun  étant  toutes  les  deux 
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croissantes  avec  le  déplacement  de  l'aiguille  mobile,  rien  n’indique  qu'il 
puisse  exister  une  position  d’équilibre,  tandis  que  dans  le  cas  de  la  répulsion, 
quand  l’aiguille  se  déplace,  la  torsion  augmente  à mesure  que  la  répulsion 
diminue  par  l'effet  de  ce  déplacement,  par  conséquent  on  arrive  néces- 
sairement à une  position  d’équilibre.  Il  vaut  donc  mieux  pour  la  lui  dei 
attractions  employer  la  méthode  des  oscillations  que  nous  avons  indiquée 
à la  noie  (2)  de  la  page  00.  Coulomb  faisait  usage  d’une  boule  isolée  d'un 
pied  de  diamètre,  d'un  petit  disque  de  7 lignes  de  diamètre  placé  à l'ex- 
trémité d’une  tige  mince  de  gomme  laque  suspendue  horizontalement  au 
moyen  d'un  (il  de  colon  de  8 pouces  de  longueur.  11  électrisait  la  Imuk 
positivement  et  le  disque  négativement;  le  dernier  était  placé  successiio- 
luent  à des  distances  de  9,  IX  et  21  pouces  du  centre  de  la  boule,  et  claque 
fois,  après  qu'il  avait  été  mis  en  oscillation, on  observait  le  temps  de  15 
oscillations.  Ce  lenqis  avait  été  respectivement  de  20,  de  il  et  de  CO  se- 
condes ; en  tenant  compte  de  la  déperdition  de  l'électricité  qui  avait  eu 
lieu  entre  la  première  et  la  troisième  expérience,  il  fallait  réduire  à 57 
les  00  secondes.  — Maintenant,  le  temps  T,  qui  exprime  la  durée  d'un  cer- 
tain nombre  d'oscillations,  est  real  à -7=, «étant  lu  force  motrice  et  u ladu- 

v V 

\ 

rée  de  ce  nombre  d'oscillations.  Mais  9 , rf  étant  la  distance  du  centre 

de  la  boule  au  disque  mobile,  en  supposant  la  loi  de  l’inverse  du  carré  d'où 
on  a T — u ri.  Maintenants!  on  détermine  u par  expérience  à la  distance  d'un 
pouce,  on  trouve  par  la  moyenne  de  trois  observations  u = 2", 28,  et  eu 
calculant  d’après  cela  u pour  différentes  distances,  on  trouve  : 


Distança  du  disque. 

Duree  de  13  oscillations. 

Durée  de  13  oscillatiooa 

Calculée. 

Obier»  ce. 

9 

20,15 

20 

18 

41,  0 

41 

24 

54,  7 

57. 

Cette  concordance  montre  l'exactitude  de  la  loi  aussi  bien  pour  les  attrac- 
tions que  pour  les  répulsions. 

NOTE  B (p.  11)0) 

ÏIKLATIYE  AC  POUVOIR  CONDENSANT. 

J’ai  appelé  électricités  condensées  et  non  électricités  dissimulées  les  élec- 
tricités telles  qu’elles  se  trouvent  dans  les  deux  disques  d'un  condensateur 
ou  dans  les  deux  armures  d'une  bouteille  de  Leyde  ; car.  au  fond,  ce  qu't* 
a appelé  principe  des  électricités  dissimulées  n'est  [Miint  un  principe,  mat 
seulement  un  cas  particulier  du  principe  général  qui  détermine  la  répar- 
tition des  deux  électricités  à la  surface  de  plusieurs  conducteurs  en 
présence;  ce  cas  particulier  est  celui  de  deux  conducteurs  très-rapprv- 
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chés  i’un  de  l'autre.  L'action  mutuelle  de»  électricités  des  deux  disques 
dans  le  condensateur  ne  dilTère  pas  par  su  nature,  mais  seulement  par 
son  intensité  de  celle  qu'exercent  les  mêmes  disques  à de  grandes  dis- 
tances. Le  terme  d'électricité  dissimulée  n’indique  donc  pas  un  mode  par- 
ticulier d'action,  mais  seulement  une  proportion  d’électricité  beaucoup 
plus  forte  qui  se  répartit  sur  les  surfaces  très-rapprochées  de  deux  con- 
ducteurs en  présence,  ce  qui  lait  qu’un  ne  peut  les  mesurer  par  le  plan 
d'épreuve  d'une  manière  directe. 

Dans  le  cas  du  condensateur,  le  disque  A est  mis  en  communication 
avec  la  source  d’électricité  que  nous  supposons  être  positive,  le  disque  B 
est  mis  en  communication  avec  le  sol  ; par  leur  rapprochement  on  dé- 
compose  l'électricité  naturelle  de  B ; son  électricité  négative  se  porte  à la 
surface  voisine  de  A et  réagit  de  même  sur  ce  dernier  disque.  Lorsque 
l’équilibre  s'est  établi  et  que  le  disque  A ne  communique  plus  avec  la  source, 
on  cherche  à évaluer  les  quantités  d’électricité  condensées  sur  les  surfaces 
de  l'appareil.  Supposons  qu'il  ait  a d’électricité  positive  et  b de  négative 
réparties  respectivement  sur  A et  sur  B,  et  qu’elles  se  fassent  équilibre, 
si  nous  remplaçons  a et  b par  des  quantités  d’électricité  a et  b qui  leur 
soient  proportionnelles,  l’équilibre  s’établira  de  même  ; de  sorte  que  si  on 
donne  à A la  quantité  a au  lieu  de  a,  il  se  développera  spontanément  sur  B 

une  quantité  d’électricité  négative  b , telle  qu’on  aura  Maintenant 

si  on  fait  communiquer  le  disque  A avec  le  sol  et  non  plus  le  disque  B,  et 
qu’il  n'y  reste  plus  qu'une  quantité  a'  d'électricité  positive,  les  deux  cas 
d'équilibre  seront  semblables,  mais  les  deux  disques  auront  changé  de  rôle. 

de  sorte  qu’on  aura  — = ~ , car  il  devra  exister  entre  a et  b le  même 

rapport  qu’entre  b et  a.  Si  l’on  fait  b-  = m,  on  aura  2 = *»,  d’où  o'  = b m; 

b=am,  et  a =am*.  — L'électricité  qui  a quitté  A quand  on  l’a  fait 
communiquer  avec  le  sol  est  o — à — e.  — On  a donc  e — a — a «*,  d’où 


L'électricité  e est  ce  que  nous  avons  nommé  l'électricité  libre  ; c’est 
celle  que  prendrait  lu  disque  A s'il  était  isolé  et  non  sous  l'influence  de  B , 
a étant  la  quantité  totale  d’électricité  que  prend  ce  disque  quand  il  est 
sous  l'influence  de  B;  cette  influence  est  exprimée  pur  le  rapport  4c 

^ — - — — qu’on  nomme  le  pouvoir  condensant  de  l’appareil.  — Pour  le 

déterminer  expérimentalement  on  n'a  qu’à  observer  directement  au 
moyen  du  plan  d'épreuve  les  intensités  totales  a et  b après  avoir  séparé 

les  disques;  on  obtient  ainsi  ^ ou  m et  par  conséquent 

La  valeur  de  m dépend  du  degré  de  rapprochement  des  deux  disques  ; 
s’ils  |iouvuicnl  être  en  contact  immédiat,  tout  en  restant  isolés  l’un  de 
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l'autre  sous  le  rapport  électrique  de  manière  que  leur  deux  électricité* 
ne  se  neutralisent  pas,  on  aurait  m = 1,  et  alors  le  pouvoir  condensinl 

serait  i,  c'est-à-dire  l’inlini.  Mais  il  est  facile  de  voir  que  ce  cas  ne  peut 

se  réaliser  ; il  faut  toujours  entre  les  deux  disques  une  couche  isolante  ; et 
quelque  mince  qu’elle  soit,  son  épaisseur  n’est  jamais  nulle;  mais  plus 
cette  épaisseur  est  faible,  plus  le  pouvoir  condensant  est  grand.  — Si,  par 


exemple , elle  est  telle  qu’on  ait  m = on  a 

mu 


i toooo  „„  , . . , . 

ll~KHWt '.KtUl  = lôT  = ^ CI)  remP,aïantJ  Ce  <lu  on  F01  faire  M» 

1U0U0 

erreur  sensible,  199  par  200.  Le  pouvoir  condensant  serait  donc  égal  à 30. 
c’est-à-dire  que  le  disque  en  communication  avec  la  source  deviendrait,  par 
le  fait  de  l'influence  exercée  sur  lui  par  le  second,  capable  de  se  charger 
de  50  fois  plus  d’électricité  qu’il  n’en  aurait  pris  s'il  avait  été  en  commu- 
nication avec  la  même  source,  mais  sans  être  sous  l’influence  du  second 
disque. 

Pour  déterminer  m expérimentalement  avec  un  condensateur  donné,  en 
le  charge  d’électricité,  puis  on  sépare  les  deux  disques,  en  avant  soin 
qu’ils  ne  perdent  pas  leur  charge  électrique.  On  touche  le  premier  avec 
le  plan  d’épreuve  de  la  balance  de  torsion,  et  on  obtient,  en  portant  le 
plan  à la  balance,  un  angle  t de  torsion  qui  est  proportionnel,  d’après  ce 
que  nous  savons,  à la  charge  totale  du  disque,  c’est-à-dire  à o;  on  a donr 
t — na,  n étant  une  fraction  plus  petite  que  l’unité.  On  en  fait  autant  a vit 
le  second  disque,  chargé  de  l’électricité  contraire  b - on  a un  angle  t'  = *<> 
pourvu  qu’on  prenne  la  précaution  de  toucher  ce  disque  dans  un  point 
placé  d’une  manière  sernhiahic  à celle  dont  était  placé  le  point  qu'on  avait 
touché  sur  le  premier  disque;  il  est  essentiel  de  remarquer  que  les  deuv 
disques  sont,  du  reste,  parfaitement  semblables,  de  même  grandeur,  de 

même  forme,  etc.  On  a donc  t'  = n b et  t = n n,  d’où  l-  — ~ = m. 

Quand  il  s’agit  d’une  bouteille  de  lÆvde,  pour  laquelle  la  couche  isolante 
est  très-épaisse,  puisque  c’est  une  lame  de  verre,  la  quantité  >n  s’éloigne 
beaucoup  de  l’unité,  et  b est  bien  plus  petit  que  n.  Aussi,  quand  on  réunit 
les  deux  armures  de  la  bouteille  pour  opérer  la  décharge  ou  la  neutrali- 
sation des  deux  éleetriciiés,  il  reste,  après  que  celte  décharge  a eu  heu. 
une  quantité  d’électricité  considérable  dans  l’armure  qui  a été  en  commu- 
nication avec  la  source.  On  peut  facilement  calculer  cette  quantité,  en  « 

rappelant  que  a --  r— - ^ et  a—mb=  Après  la  décbarg**,  il 

reste  donc  sur  l’armure  qui  était  chargée  de  la  quantité  n la  quautit- 


• m ) t 

m*  i -j-  m' 
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NOTE  C (p.  175) 

RELATIVE  A LA  MESURE  DES  FORCES  MAGNÉTIQUES. 

Nous  avons  dit  qu'il  y avait  deux  méthodes  pour  mesurer  les  forces  ma- 
gnétiques, la  première  basée  sur  l’emploi  de  la  balance  de  torsion,  la  se- 
conde sur  le  principe  des  oscillations.  Dans  l’une  et  l’autre  méthode,  il 
tant  tenir  compte  de  l’action  du  globe  terrestre,  qui  contribue,  indépen- 
damment de  la  force  dont  on  veut  mesurer  l’intensité,  à l’effet  total  que 
donne  l’observation  directe.  Cette  action  «lu  globe  terrestre  s’exerce  en 
effet  sur  l’aiguille  aimantée  suivant  des  lois  susceptibles  d’étre  soumises  à 
des  calculs  rigoureux,  que  la  présente  note  est  destinée  à exposer  som- 
mairement, et  dont  les  résultats  non-seulement  nous  serviront  à la  dé- 
monstration des  principes  que  nous  avons  déjà  implicitement  admis,  mais 
nous  seront  indispensables,  plus  tard,  dans  l’étude  que  nous  serons  appelés 
à faire  du  magnétisme  terrestre.  Nous  diviserons  cette  note  en  trois  par- 
ties : 1“  expression  générale  de  l’effet  du  magnétisme  terrestre  sur  une 
aiguille  en  équilibre;  2°  loi  du  mouvement  de  l’aiguille  quand  elle  est 
dérangée  de'  sa  position  d’équilibic,  mais  assujettie  à tourner  autour  de 
son  centre  de  gravité  en  restant  dans  le  plan  du  méridien  magnétique; 
3*  loi  de  ce  mouvement  quand  l’aiguille  sort  du  plan  du  méridien  magné- 
tique. 

g I . Ixjircssion  générale  de  l'effet  du  magnétisme  terrestre  sur  l’ aiguille  en 
équilibre  dans  le  méridien  magnétique. 

Nous  supposons  (fig.  175)  une  aiguille  aimantée  a 6,  de  figure  quelconque, 
suspendue  par  son  centre  de  gravité.  Soit 
y.  la  densité  du  magnétisme  libre  en  un  ^ 
de  ses  points,  par  exemple  en  M , ce  point 
sera  attiré  par  les  forces  provenant  du 
pôle  nord  de  la  terre  et  repoussé  parcelles 
qui  proviennent  du  pôle  sud;  les  premiè- 
res agiront  suivant  M A,  les  secondes  sui- 
vant MB;  ces  deux  forces  auront  elles- 
mèm<  s une  résultante  MH,  située  dans  le 

plan  formé  par  leurs  directions.  Nous  appellerons  celte  résultante  g',  pour 
ne  pas  la  confondre  avec  g,  qui  exprime  la  force  de  la  pesanteur;  l’effet 
total  sur  le  point  M sera  donc  exprimé  par  le  produit  u g'  ■ chacun  des  autres 
points  de  l’aiguille  sera  donc  sollicité  par  une  même  force  g , puisque  la 
résultante  des  forces  magnétiques  du  globe  ne  doit  pas  varier  dans  la  pe- 
tite étendue  qu’occupe  la  longueur  de  l’aiguille  : g seulement,  c’est-à-dire 


NOTES. 


386 

la  quantité  de  magnétisme  libre  variera  d’un  point  à l’autre.  L'expression 
générale  de  l'effet  sera  donc  sur  chaque  point  g'g.dm,  dm  représentant 
l’élément  de  masse,  pour  lequel  u ne  varie  pas. 

Remarquons  que  toutes  les  résultantes  des  forres  magnétiques  du  globe 
représentées  par  g'  sont  parallèles,  par  conséquent  toute  les  forces  g*  dm 
sont  parallèles  entre  elles,  et  leur  résultante  générale  est  égale  à leur 
somme.  En  désignant  cette  somme  par  S,  on  aura  la  résultante  général*’ 
égale  à S g'g-dm.  Mais  Su. dm  représente  dans  cette  expression  la  somme 
des  magnétismes  libres  dans  chacun  des  points  de  l’aiguille.  Or,  comme 
il  y a autant  de  magnétismes  sud  que  de  magnétismes  nord,  la  somme 
S « dm  doit  être  égale  à 0,  et  par  conséquent  la  résultante  générale  g'Sp-dm 
doit  être  nulle.  Ce  résultat  indique  que,  lorsqu’une  aiguille  a pris  la  di- 
rection que  tend  à lui  imprimer  l'ensemble  des  forces  provenant  du  ma- 
gnétisme terrestre,  ces  forces  ne  peuvent  lui  imprimer  aucun  mouvement 
de  translation  dans  l’espace.  C'est  ce  que  l’expérience  confirme,  car  un? 
aiguille  d'acier  n’augmente  pas  de  poids  par  l’effet  de  l'aimantation,  et, 
si  (“Ile  est  disposée  comme  l’indique  la  lig.  7."i,  p.  ItiO,  elle  ue  s'en  dirige 
pas  moins  comme  si  elle  était  suspendue  immédiatement  par  son  centrr, 
sans  être  portée  ui  en  avaut,  ni  eu  arrière. 

§ 2.  Lois  du  mouvement  de  l’aiguille  assujettie  à se  mouvoir  autour  de  sot 
centre  de  gravité  dans  le  plan  du  méridien  magnétique. 

(.'aiguille  dont  le  mouvement  va  nous  occuper  est  celle  que  nous  avons 
appelée  aiguille  d’inclinaison  (lig.  74,  p.  l.‘>7 ).  Nous  la  représentons  par 
une  simple  ligne  droite,  quoiqu'en  réalité  elle  soit  composée  de  plusieurs 

lignes  droites  parallèles;  mais  il  est  facile  de 
voir  que  le  cas  réel  |ieut  être  ramené  au  cas 
élémentaire  hypothétique.  Soit  a b ( fig.  176 . 
cette  aiguille,  soit  MH  la  résultante  g des 
forces  du  magnétisme  terrestre,  compris 
nécessairement  dans  le  plan  du  méridien 
magnétique,  et  dont  la  direction  forme  an* 
la  verticale  un  angle  t constant  pour  le  leu 
où  l’on  est  et  à une  époque  donnée.  En  sup- 
posant l’aiguille  suspeudue  par  sou  centre  Ae 
gravité,  la  résultante  g'  tend  à détruire  son  horizontalité  et  à lui -donner 
une  inclinaison  qui , dans  notre  hémisphère,  fait  pencher  vers  la  terre  U 
branche  dirigée  vers  le  nord,  qui  est  celle  où  nous  supposons  situé  le 
point  M.  Dans  la  fig.  .’!,  on  représente  l'aiguille  a b comme  n’étant  déjà 
plus  horizontale,  et,  pour  savoir  la  direction  qu'elle  prendra,  on  dénm- 
pose  la  résultante  g’  ou  M H en  deux  composantes,  l'une,  M P,  diri- 
gée perpendiculairement  à la  longueur  de  l'aiguille,  l’autre  dirigé*  dm? 
le  sens  même  de  la  longueur  de  l'aiguille;  la  première  est  évidemment  U 


Fig.  476. 
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seule  qui  contribue  à faire  tourner  l’aiguille,  et  elle  est  égale  à j cos.  PM  R; 
et  en  appelant  : l’angle  variable  que  forme  la  direction  de  l’aiguille  avec 
la  verticale,  on  a P M V = 90°  — s et  P M II  = SMP  — s -|-  i ; or  cos.  P M R 
ou  cos.  (SMP  — ; -f-  i)  = gin.  (s — i ) , en  sorte  que  la  composante  perpen- 
diculaire devient  égale  à g' sin.  (s — i),  et  l’action  exercée  sur  le  point 
M est  y-i/  sin.  (;  — i),  en  supposant  qu’il  y ait  à ce  point  g.  de  magnétisme 
libre.  Pour  avoir  l'effet  réel  de  la  force  ou  son  moment  autour  du 
centre  G de  suspension,  il  faut  multiplier  son  expression  par  la  distance 
rde  M à G,  ce  qui  donne  g r g sin.  (; — »).  Or  s — i est  l’angle  formé  par 
la  direction  de  la  résultante  avec  celle  de  l’aiguille,  ce  qui  montre  que  la 
force  qui  fuit  tourner  le  point  M est  analogue  à celle  qui  ramène  chacun 
des  |K)ints  d'un  pendule  à la  verticale,  laquelle,  quand  ce  pendule  est 
écarté  ih*  la  verticale  d’un  angle  a , est  égale  à g sin.  a,  g étant  la  force 
de  la  pesanteur;  et  son  moment  est  g r sin.  a,  r étant  la  distance  de  l'ex- 
trémité du  pendule  au  rentre  de  suspension. 

Pour  avoir  l’effet  non  pas  seulement  sur  le  point  M,  mais  sur  toute  l'é- 
tendue de  l’aiguille,  il  faut  considérer  chacune  de  ses  moitiés,  en  parti- 
culier, ou  chacun  des  deux  bras  de  levier  C a et  C b,  la  somme  des  moments 
pour  chacun  sera  S u.  r g'  dm  sin.  (s  — i)  ; mais  g’  sin.  (;  — i)  est  une  quan- 
tité qui  ne  change  pas  en  passant  d'un  point  à l’autre,  on  peut  donc  la 
regarder  comme  constante,  et  l’expression  devient  g'  sin.  (s — f)  Sg.crf«i. 

Sgrrf  m doit  être  obtenu  séparément  pour  chacune  des  moitiés  de  l’ai- 
guille, car  les  magnétismes  y sont  contraires  et  égaux;  et  si  l’un  tend  à 
faire  descendre  l'aiguille,  l'autre  tend  à la  faire  monter,  de  sorte  que  les 
effets  s’ajoutent  pour  la  faire  tourner.  Appelons  S’  et  S”  les  deux  sommes; 
on  a,  pour  le  moment  total  qui  sollicite  l’aiguille  g'  (S' -J-  S")  sin.  (s  — t), 
expression  qui  ne  devient  nulle  que  quand  s = i,  c’est-à-dire  quand  la  di- 
rection de  l’aiguille  coïncide  avec  la  résultante  des  forces  magnétiques  de 
la  terre.  Aussi,  tant  que  l’aiguille  est  hors  de  cette  position,  elle  est  sol- 
licitée à y revenir,  et  elle  y revient  en  oscillant  de  part  et  d’autre  autour 
de  la  direction  de  son  inclinaison  fixe,  jusqu  a ce  que  son  mouvement  soit 
détruit  par  la  résistance  de  l’air  et  l’inertie  de  la  suspension.  Ces  oscilla- 
tions de  l’aiguille  sont  parfaitement  analogues  et  soumises  aux  mêmes  lois 
que  celles  qu’exécute  un  pendule  écarté  de  la  verticale  pour  y revenir  en 
vertu  de  son  poids.  Kn  effet,  les  forces  magnétiques  terrestres  qui  sollici- 
tent les  divers  points  d’une  aiguille  ont  des  directions  parallèles  entre  elles 
comme  les  forces  de  la  pesanteur,  et  de  même  que  celles-ci  ont  une  ré- 
sultante appliquée  à un  point  qui  est  le  rentre  de  gravité  du  corps,  il 
existe  sur  chaque  partie  de  l’aiguille  où  règne  une  même  espèce  de  ma- 
gnétisme un  centre  magnétique  où  l’on  peut  supposer  appliquée  toute  la 
force  magnétique  de  la  terre.  Il  est  vrai  qu’ici  les  forces  magnétiques  ne 
sont  pas  égales  entre  elles,  puisque  g,  qui  entre  comme  facteur  dans  l’ex- 
pression ttg  dm  varie  d’un  point  de  l’aiguille  à l’autre;  mais  cette  circon- 
stance ne  change  rien  à l’analogie  que  nous  avons  établie,  car  l’existence 
des  centres  de  gravité  ne  dépend  (mls  de  l’égalité,  mais  uniquement  du 
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parallélisme  des  forces  de  la  pesanteur.  O11  pourra  donc  calculer  1a  posi- 
tion du  |*oint  d’application  de  la  résultante  des  forces  magnétiques,  comme 
00  calcule  le  lieu  du  rentre  de  gravité  dans  un  corps  pesant.  La  il  l~  lance 
de  ces  points  au  centre  de  suspension  sera . pour  chacune  des  moitiés  de 
l'aiguille,  égale  à la  somme  des  moments  divisés  par  la  somme  des  forces. 


c’est  à-dire 


Su  r il  m 
su  dm 


; Su  dm  n’est  pas  nulle  ici,  puisqu’elle  n’est  relac 


tive  qu’à  chacune  des  moitié-s  de  l’aiguille. 

il  résulte  de  ce  qui  précède  que,  de  même  que  les  intensités  de  la  pe- 
santeur se  mesurent  d’après  la  durée  des  oscillations  très-petites  faites  par 
un  pendule  autour  de  la  verticale,  relies  des  forces  magnétiques  du  globe 
terrestre  pourront  se  mesurer  par  lu  durée  des  oscillations  faites  autour 
de  sa  direction  normale  par  une  aiguille  d 'inclinaison  placée  dans  le  mé- 
ridien magnétique;  et  si,  pour  la  même  aiguille,  celte  durée  varie  d'un 
lieu  à l’autre,  ou  en  pourra  conclure  que  les  intensités  du  magnétisme  ter- 
restre varient  proportionnellement  au  carré  du  nombre  des  oscillations 
faites  par  l'aiguille  dans  un  temps  donné,  ou  inversement  au  carré  da 
temps  des  oscillations.  En  effet,  dans  la  formule  du  pcudule  composé 


T!  = il  faut  mettre  à la  place  du  dénominateur  la  quantité 

gSrdm ’ 1 ^ 

g’  (s'  -{—  s ’),  qui  exprime  la  somme  des  forces  magnétiques  du  globe  agis- 


sant sur  toute  la  longueur  de  l'aiguille,  et  l’on  a T*  = 


*'  S r*  rf  m 

J'lS'  + S") 


. Pour 


un  autre  lieu  de  la  terre,  on  aurait  avec  la  même  aiguille  T’*  = 


S » 

g"  S'-f-S  : 


S’  et  S"  ne  changeront  pas,  car  elles  représentent  pour  chacune  des  bran- 
ches l'aiguille  la  somme  Surdia,  qui  est  constante  pour  une  même  ai- 
guille dont  le  magnétisme  est  invariable. 

T*  g" 

On  tire  des  deux  équations  ci-dessus  : =qj=  -, , ou  en  appelant  Net  N'  les 

N»  g 

nombres  des  oscillations  faites  le  même  temps,—,  = — . 


Il  serait  facile  maintenant,  en  faisant  osciller  une  aiguille  d'inclinaisoa 
sous  l’action  d’une  force  qui  n’est  pas  le  magnétisme  terrestre,  puis  ensuite 
sous  l'influence  seule  du  magnétisme  terrestre,  de  tenir  compte  de  cette 
dernière  influence,  et  par  conséquent  d’apprécier  celle  de  la  force  donnée. 
Mais  l’emploi  de  l'aiguille  d'inclinaison  présente  plusieurs  inconvénient* 
dont  les  principaux  sont  la  difficulté  de  placer  l'aiguille  exactement  dam 
Je  méridien  magnétique,  et  surtout  l’impossibilité  d’avoir  un  mode  <k 
suspension  assez  délicat  pour  que  l'appareil  soit  bien  sensible  ; en  effet, 
l’aiguille  est  obligée  de  si-  mouvoir  autour  d'un  axe  horizontal  passant 
par  son  centre  de  gravité,  dont  les  deux  extrémités  reposent  sur  dcui 
coussinets;  système  qui,  quelque  précaution  qu’on  prenne,  présente  un 
frottement  considérable.  Il  ) a donc  avantage  à se  servir  autant  que  pos- 
sible, pour  l'appréciation  et  la  mesure  des  forces  magnétiques,  de  l aiguiik 
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horizontale  de  déclinaison,  dont  le  mode  de  suspension  peut  être  aussi  dé- 
licat que  possible,  plutôt  que  de  l'aiguille  d'inclinaison;  et  quoique  dans 
la  plupart  des  cas,  le  résultat  de  l'observation  donne  moins  directement 
la  mesure  de  l’effet  qu'on  désire  évaluer,  cependant,  comme  nous  le  ver- 
rons, on  peut  à l'aide  d’une  légère  transformation  dans  les  formules  l’ob- 
tenir également. 

§ 3.  Lois  du  mouvement  de  l'aiguille  quand  elle  est  mise  en  mouvement  hors 
du  méridien  magnétique. 

Soit  l’aiguille  a b (tig.  177)  et  M R la  résultante  des  forces  magnétiques  au 
point  M ; comme  cette  résultante  est  parallèle  au  plan  du  méridien  ma- 
gnétique et  que  a b n’est  plus  dans  ce  plan,  M H n’est  pas  dans  le  même 
plan  vertical  que  a b.  On  décompose  la  force  M R ou  g en  deux,  l’une  M T 
oh  s,  verticale,  l'autre  M H ou  II,  horizontale  et  parallèle  au  plan  du  mé- 
ridien magnétique;  la  première  sera  égale  à g sin.  i,  en  appelant  toujours  i 
l’angle  R M /.'  que  forme  la  résultante  M R avec  la  verticale.  Décomposons 
maintenant  la  force  II  qui  est  actuellement  comme  R M hors  du  plan  ver- 
tical qui  contient  l'aiguille  a b,  en  deux  autres,  l'une  H I'  ou  Y,  pcr|>ciidi- 


culairc  à ce  plan,  l'autre  M P ou  X dirigée  horizontalement  dans  ce  plan; 
en  appelant  n l’angle  quc_  forme  le  plan  vertical  où  se  trouve  l’aiguille 
avec  le  plan  du  méridien,  nous  aurons  : Y=  Il  sin.  a et  X = Il  cos.  a;  ou. 
en  mettant  pour  H sa  valeur,  nous  aurons  : X = g sin.  icos.  a,  et 
Y — g'  sin.  i sin.  a;  et  nous  avons  déjà  Z = cos.  t.Tel  est  le  système 
des  trois  forces  qui  agissent  sur  l’aiguille. 

Examinons  successivement  ce  qu’il  devient  dans  le  cas  où  l’aiguille  ai- 
mantée est  une  aiguille  d’inclinaison  dont  la  suspension  est  telle  qu’elle 
ne  lui  permet  pas  de  sortir  de  son  aziinuth,  et  dans  le  cas  où  cette  aiguille 
est  une  aiguille  de  déclinaison  libre  de  se  placer  dans  un  azimnth  quel- 
conque, mais  maintenue  toujours  par  un  contre-poids  fixé  à sa  branche  sud 
dans  une  direction  horizontale. 

a.  Aiguille  d'inclinaison. 

Dans  l’aiguille  d'inclinaison  suspendue  de  manière  à ne  pouvoir  sortir 
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de  son  azimuth,  la  force  Y qui  agit  perpendiculairement  à cet  atimutb 
pour  la  ramener  dans  le  plan  du  méridien  magnétique,  quand  on  l'en  a 
sortie,  est  détruite  par  la  résistance  de  l'axe.  Il  ne  reste  donc  que  les  deux 
autres  forces  qui  ont  une  résultante  R telle  que  R*  = Y’-f-Z*,  puisque  les 


deux  composantes  sont  pcr[>rndiculaires  l’une  à l’autre,  mais 


Y , , 

» — Uiw,. , 


»’  étant  l’angle  que  leur  résultante  (qui  naturellement  n’est  pas  la  même 
que  celle  des  trois  forces  Y,  Z et  Y,  c’est-à-dire  que  M R)  forme  avec  la 
verticale;  ou  en  mettant  à la  place  de  Y et  de  Z leur  valeur  on  a : 

R'  = g'  • sin.’  i cos.*  a -f  g’  * cos.*  I , 
ce  qui  donne  : 

R = g vécus.*  i-f-  fin.*  icos.’ a,  = g' cos.  I 1 -j-  tang. 1 i cos. * a. 

X 

on  a aussi  : tang.  ‘ —:ÿ  — 9 Rang-  *•  cos.  0 • 

Il  résulte  de  ces  formules  que  l’intensité  de  la  force  qui  sollicite  chacun 
des  points  de  l’aiguille  d’inclinaison,  sortie  du  plan  du  méridien  magné- 
tique, diminue  à mesure  qu’on  l’écarte  de  ce  méridien,  car  elle  diminue  à 
mesure  qu’augmente  l’angle  a que  forme  avec  ce  méridien  l’aziniutli  où 
on  la  place;  en  elïet,  plus  a est  grand,  plus  cos.  a est  petit.  I>a  plus 
grande  valeur  de  la  force  a lieu  quand  a =o,  et  par  conséquent  cos.  « = 1, 
ce  qui  donne  R = g’,  cos.  i >é  1 -j-tang.*  i = g’  vécus.’ i -|-  sin.**,  c'est-à-dire 
K=g',  ce  qui  doit  être,  puisque  lorsque  a = o,  l’aiguille  est  dates  le  plan  du 
méridien.  La  plus  petite  valeur  a lieu  quand  » = 00°,  alors  cos.  a = o,  et 
r = g'  cos.  i;  c’est  ce  qui  a lieu  quand  l’aziinulh  de  l’aiguille  d'inclinaison 
est  perpendiculaire  au  plan  du  méridien  magnétique. 

Ce  n’est  pas  seulement  la  valeur,  mais  aussi  la  direction  de  la  force  R. 
qui  varie  avec  la  valeur  de  l’angle  a;  en  d'autres  termes,  l'aiguille  d'iuclt- 
naison  change  de  direction,  quand  on  la  change  d'azimuth.  D’abord,  dans 
le  plan  du  méridien  magnétique  où  a est  nul  et  cos.  o = I,  ou  a tang. i’ 
= tang.  i,  d'où  i'  = i,  ce  qui  doit  être,  puisque  la  résultante  de  Y et  de  R 
est  la  même  que  ccllede  Y, de  Z et  de  Y, c'est-à-dire  la  résultante  ll  M desforrrs 
magnétiques  du  globe.  Ou  peut  remarquer  aussi  que  c'est  dans  le  plan 
du  méridien  magnétique  que  l'aiguille  d’inclinaison  forme  le  plus  grand 
angle  avec  la  verticale,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  s’incline  le  moins  au- 
dessous  de  l’horizontale,  car  la  plus  grande  valeur  de  i’  correspondante  à 
cos.  o = l,  c’est  d’être  égale  à i.  Quand  l’aiguille  d’inclinaison  est  plané 
dafls  un  plan  perpendiculaire  à celui  du  méridien  magnétique,  on  a : a = W 
et  cos.  o—o,  d'où  tang.  i = o, c’est-à-dire  que  la  direction  de  la  résul- 
tante fait  un  angle  nul  avec  la  verticale,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
coïncide  avec  elle.  Ce  dernier  résultat  fournit  un  moven  très-simple  peut 
déterminer  le  plan  du  méridien  magnétique  avec  l’aiguille  d'inclinaison 
seule,  sans  avoir  Itesoin  de  recourir  à celle  de  déclinaison.  En  effet,  on  n'a 
qu’à  trouver  l'azimulh  dans  lequel  l’aiguille  se  tient  exactement  verticale, 
puis  en  s’en  éloignant  de  !H)",  on  a le  plan  méridien,  et  par  conséquent 
on  |ieut  déterminer  l’inclinaison  en  plaçant  l’aiguille  dans  ce  plan. 
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On  peut  également,  au  moyen  de  la  valeur  de  tang.  *,  déterminer  l'in- 
clinaison méridienne  l'  d’une  manière  indirecte,  méthode  dont  on  se  sert 
constamment  |Hiur  vérifier  le  résultat  de  l’observation  directe.  Il  n’y  a 
pour  cela  qu  a observer  i'  dans  deux  aziinuths  quelconques  formant  entre 
ru\  un  angle  droit;  en  effet,  désignons  par  »'  et  i"  les  deux  angles  observés, 
on  aura  t 

tang.  i'  = tang.  icos.a, 

et  par  conséquent  tang.  «"=  tang.  < cos.  (90 — n)  = tang.  i sin.  a; 
d’où  tang.* i (cos.  * a -f- sin.*  a)  = tang.’  <’  + tang.* i" ; 

d’où  tang.  I = </  tang.*  tang.*  i". 

On  peut,  par  ce  procédé,  multiplier  les  obser  vations  dans  différents  plans, 
et  en  prenant  une  moyenne  entre  elles,  affaiblir  les  erreurs  d’observations 
partielles. 

(.tuant  aux  oscillations,  tout  ce  que  nous  avons  dit  sur  celles  qui  sont 
produites  pur  la  résultante  g'  dans  le  méridien  magnétique,  s'applique 
également  aux  oscillations  produites  par  la  résultante  II  de*  deux  forces  X 
et  Z,  dans  le  plan  quelconque  où  l’aiguille  est  forcément  dirigée.  Seule- 
ment la  force  g’  devient  g’  cos.  i >/  1 -f-  tang.*  i eus.*  a,  facteur  qui  ne  ren- 
ferme que  des  termes  constants,  tant  que  l’aiguille  reste  dans  le  même 
aximutb. 


6.  Aiguille  de  déclinaison. 

Nous  avons  dit  que  toutes  les  fois  que  cela  était  possible,  il  y avait 
avantage,  surtout  dans  la  méthode  ries  oscillations,  à employer  l’aiguille 
horizontale  dont  la  suspension  plus  directe  rend  les  observations  suscepti- 
bles d'une  beaucoup  plus  grande  précision.  Quand  on  écarte  l'aiguille  de 
déclinaison  du  méridien  magnétique,  il  n’y  a pas  roinruc  pour  celle  d’in- 
clinaison un  obstacle  qui  l’empêche  d’y  revenir.  Aussi  la  couqiosantc  Y, 
qui  agit  jierpcndiculairemcnt  au  plan  vertical  dans  lequel  l’aiguille  se 
trouve,  pour  la  ramener  au  méridien  magnétique,  n'est  point  détruite. 
Mais  comme  on  a soin  au  moyen  d'on  petit  rontre-poidsde  rendre  l’aiguille 
horizontale,  l'effet  de  la  force  verticale  Z qui  tcudait  à la  faire  tourner  dans 
le  plan  vertical  devient  nul.  Quant  aux  forces  horizontales  X,  qui  sont  tou- 
jours dirigées  dans  le  sens  de  lu  longueur  de  l'aiguille,  elles  n’ont  aucune 
influence  pour  la  faire  changer  d'aziinuth,  et  la  force  directrice  est  doue 
uniquement  exprimée  par  Y.  Pour  avoir  son  effet  total  sur  l’aiguille,  il 
faut  la  multiplier  par  g.,  quantité  de  magnétisme  libre  au  |Hiint  où  elle  agit, 
par  d m l’élément  de  masse,  et  par  r la  longueur  du  bras  de  levier  au 
ln>ut  duquel  elle  agit  perpendiculairement, ce  qui  donne  pour  le  moment  : 
g’  si n.  i sin.  ogrdw,  en  mettant  à la  place  de  Y sa  valeur  trouvée  [dus 
haut;  mais  eotte  expression  n’est  relative  qu’au  moment  d’un  seul  |H>iu(; 
Taisant  «loue  la  somme  de  tous  ces  moments  pour  tous  les  points  de  l'ai- 
guille, on  a : g sin.i  sin. a S u.rdm;  et  en  prenant  la  somme  séparément 
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pour  chacune  des  moitiés,  on  obtient  pour  l’expression  du  moment  total 
qui  agit  sur  l’aiguille,  g'  (S'-|-S")sin.l  sin.n. 

Il  n'y  a dans  cette  expression  que  sin.n  qui  varie  quand  on  change  l'azi- 
muth  dans  lequel  est  l’aiguille.  Aussi  nous  retrouvons  la  loi  que  nous 
avons  déjà  déterminée  directement  par  l'expérience,  savoir  : Que  la  force 
qui  tend  à ramener  l'aiguille  dans  le  méridien  magnétique,  quand  on  l'en  a 
écartée,  est  proportionnelle  au  sinus  de  l'angle  que  le  nouveau  plan  rert’cal 
dans  lequel  elle  est  située  fait  avec  le  plan  du  méridien  magnétique. 

11  ne  nous  reste  plus  à examiner  que  ce  qui  concerne  la  méthode  des 
oscillations  appliquée  à l’aiguille  horizontale.  Pour  les  observer  avec  pré- 
cision, il  faut  suspendre  l’aiguille  horizontalement  à un  ou  plusieurs  til- 
de cocon  disposés  parallèlement,  de  manière  que  leur  torsion  soit  insen- 
sible ; puis,  écartant  l’aiguille  tant  soit  peu  du  méridien,  on  l’nltandouiK 
à l’action  des  forces  horizontales  qui  agissent  sur  elle.  La  force  verticale  Z 
est  détruite  ici  comme  dans  le  cas  précédent,  mais  l’aiguille  n’étant  plus 
assujettie  par  son  mode  de  suspension  à tourner  uniquement  autour  de 
son  centre,  la  force  X,  qui  agit  dans  le  sens  de  sa  longueur,  contribue  i 
son  mouvement  aussi  bien  que  Y,  qui  agit  perpendiculairement  au  plan 
dans  lequel  elle  se  trouve.  Or,  la  résultante  des  deux  forces  horizontales 
est,  comme  nous  l’avons  vu,  H = g'  sin.i.  Il  n’y  a donc  qu’à  remplacer 
g par  g'  sin.  i dans  la  formule  tirée  de  celle  du  pendule,  qui  exprime 
le  nombre  et  le  temps  des  oscillations  pour  l’aiguille  d’inclinaison  située 
dans  le  plan  du  méridien  magnétique.  Or,  sin.  i est  pour  un  même  lieu, 
à une  même  éjioquc  tout  aussi  constant  que  g',  ce  qui  revient  à dire  que 
l’inclinaison  de  l’aiguille  aimantée  peut  être  regardée  comme  constante 
dans  un  même  lieu  aussi  bien  que  l’azimuth  du  magnétisme  terrestre,  du 
moins  entre  certaines  limites  de  temps  plus  que  suffisantes  pour  le^ 
observations;  il  résulte  de  là  que  la  substitution  de  la  constante  g'  sin.  > à 
la  constante  g'  ne  change  rien  aux  conclusions  que  l’on  peut  déduire  des 
expériences,  et  que  l’on  peut  tirer  les  mêmes  conséquences  de  l’obsena- 
tion  du  nombre  des  oscillations,  en  employant  l’aiguille  horizontale  au 
lieu  de  l’aiguille  d’inclinaison,  puisqu’il  s’agit  uniquement  de  rapport- 
dans  lesquels  l’intensité  absolue  et  constante  de  la  force  provenant  du  ma- 
gnétisme terrestre  disparait.  Voyez  à cet  égard  (p.  177  et  lui  l’application 
que  nous  avons  faite  de  la  méthode  des  oscillations  de  l’aiguille  horizon- 
tale à la  détermination  des  lois  de  la  distance  et  de  la  distribution  des 
forces  magnétiques  dans  un  barreau  aimanté. 

NOTE  I)  (p.  181). 

DÉMONSTRATION  PAR  LF.  CALCUL  DLS  COURBES  MAGNÉTIQUES  DE  LA  LOI  I* 
L’INVERSE  DU  CARRÉ  DF.  LA  DISTANCE  ’. 

Nous  allons  faire  voir,  en  partant  de  la  forme  des  courbes  magnétique* 

’ Cette  note  m’a  été  fournie  par  M.  Cettcrier  ; elle  est  publiée  mainte»»!, 
pour  lu  première  fols. 
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observées  par  le  doclcur  Roget,  que  l’action  de  chacun  des  pôles  d’un 
barreau  aimanté  sur  ceux  qu’ils  déterminent  par  influence  dans  une  parti- 
cule de  limaille  de  fer,  varie  en  raison  inverse  du  carré  de  leur  distance. 

Résignons  par  A et  B deux  pôles  magnétiques,  de  nom  contraire  ou  de 
même  nom,  entre  lesquels  se  forint!  la  courbe  magnétique,  et  cherchons 
d’abord  l'équation  de  celte  dernière  par  rapport  à deux  axes  rectangulai- 
res menés  dans  son  plan.  Nommons  M un  quelconque  de  ses  points,  dont 
les  coordonnées  seront  x et  y,  prenons  pour  axe  des  x la  ligue  AB,  l’ori- 
gine étant  en  son  milieu  O,  les  x positives  étant  comptées  du  côté  O A,  et 
et  les  y positives  du  côté  de  la  courbe. 

Résignons  par  A la  longueur  U A = O B ; par  r et  r'  les  distances  A M,  I!  M , 
et  par  i,  i'  les  angles  M A B,  M B A ; abaissons  enlin  de  M sur  A B la  perpen- 
diculaire M P.  On  a évidemment  A P = AM  cos.  MA  B = rcos.  i;  d’autre 

part  AP  = AO  — OP  = A — x;  par  conséquent  cos.  i = ~ : on  trouvera 


de  même  cos.  r = D’après  la  première  loi  de  M.Roget,  on  a dans  toute 


l’étendue  de  la  courbe  cos.i  rt  cos.i’  — ronst. , en  prenant  le  signe  supé- 
rieur ou  l’inférieur  suivant  que  les  (Hiles  A et  B sont  de  nom  contraire  ou 
de  même  nom.  En  remplaçant  cos.  i,  cos.  i par  leurs  valeurs  ci-dessus,  on 
trouvera  l'équation  de  la  courbe  : 


A — x A + x 

— — dt  — V—  = const. 

r i 


Ici  r,  r sont  mis  à la  place  de  leurs  valeurs, 


r=\  AP*+ MP*  - y (A— Jt)*+y«,  r = V (A+*)*+y\ 
Maintenant,  soient  A’B’  les  (Miles  d'une  particule  de  limaille  située 
en  M ; A’  étant  de  même  nom  que  A.  La  résultante  des  actions  de  A et  B 
sur  A’,  et  celle  de  leurs  actions  sur  le  point  très-voisin  B’,  seront  évidem- 
ment deux  forces  égales,  mais  de  sens  contraire;  leur  direction  commune 
est  celle  que  prendra  d’elle-même  la  particule  A B’,  si  elle  est  libre  de  se 
mouvoir.  Elle  sera  donc  tangente  à la  courbe  que  forment  plusieurs  par- 
ticules, en  adhérant  les  unes  aux  autres  par  leurs  pôles  de  nom  contraire, 
car  la  petite  droite  A B’  est  alors  un  élément  de  cette  courlie. 

Nommons  g l’angle  compris  entre  l’axe  des  x et  la  tangente  à la  courbe 

au  point  M ; on  aura  comme  ou  sait  : tang.  g — , et  la  dérivée  ~ s’ob- 

tiendra en  différenciant  l’équation  de  la  courlie,  en  faisaut  variera  la  fois 
x et  y.  On  trouve  ainsi,  par  les  règles  connues 

— rdx  — (A  — x)dr  r'dx  — (A-f-x)rfr'  n 
“ r*  -U; 
en  différenciant  les  valeurs  de  r,  »•',  on  a d’ailleurs 

— fA — J;  dx-\-ydy  df,_  [h+x)dx-\-ydy 


38 
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En  faisant  les  substitutions  dans  l’équation  précédente,  et  en  la  multipliant 

fî  j*'S 

par — — - — on  trouve:r',(yda:-|-(A — x)dy)  ±r5(  (A+*djr — ydx}= O; 

.1  . dy 

el  la  valeur  qu  on  en  tire  pour  — ou  tang.  g , est 


tang.  g — 


— r ay: 


r's  (A — j ) rt  r*  (A-f%r)* 


I.a  tangente  à la  rourbe  coïncidant  avec  la  direction  de  la  résultante  de» 
actions  de  A et  B sur  A , si  on  nomme  F cette  dernière,  et  X,Y,  ses  com- 
posantes  suivant  les  axes,  on  aura 

X = F cos.  g , Y = F sin.  g,  d’où  tang.  9=  D’- 


Soit Ft  l’intensité  de  l’action  répulsive  exercée  entre  les  | tôles  de  même 
nom  A et  A’;  R' celle  de  l’action  répulsive  ou  attractive  exercée  entre  B 
et  A'.  F.a  première,  faisant  avec  l’axe  des  x positives  un  angle  de  1 ko" — i. 
aura  suivant  les  axes  des  x et  des  y des  composantes  R cos.  (1K08— ij,  un 

— R cos.  i.  et  R sin.  i,  ou,  enfin  — R - — - et  R * , eu  remarquait  qur 


* = sin.  i.  Les  composantes  de  R , agissant  comme  les  précédentes  du  côté 


des  coordonnées  positives,  se  trouveront  de  même  et  seront  x:  R 


-*±£ 


et±  R'-p,en  prenant,  comme  on  l’a  fait  jusqu’ici,  les  signes  supérieur? 

ou  inférieurs  suivant  que  B est  de  nom  contraire  à A ou  de  même  nom. 
ou  suivant  que  IV  représente  une  attraction  ou  nue  répulsion.  Les  (onip.- 
santes  de  l’action  totale  exercée  sur  A'  seront  donc  : 

d’où  l’on  tire. 


tang.  9=^  = • 


y fR  r'  y R’  r) 


Rr’(A — x)  =t  l{  r A-f-x*' 
En  égalant  cette  valeur  à celle  qu’on  avait  trouvée. 


tang.  g—— 


y r’,-f-r)) 

ri’  (A — x)  -±.  r 3 (A  -f-x); 


il  en  résulte  la  relation  : 

Rr  3=R  r)  vr’*(A— x)±r»(A+x) }— Rr'(A— x)±R’r(A ±x)  (r *+r>,=*) 
en  développant  les  calculs  et  séparant  les  termes  qui  contiennent  A—-» 
etA-f-x,  il  vient 

(^R'rr»  =S  RrJr')(A — x)  =fc  (Rr r*  — R'rr'  •)  (A-t-x)  = 0: 
ou,  réduisant  et  divisant  par  ± 2Arr', 

Rr*=RV«. 

Celle  équation,  où  H et  IV  représentent  des  fondions  île  retr  resjer- 
tiveinent,  a lieu  en  tous  les[K>ints  de  chaque  courbe  magnétique,  el  rumine 
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on  on  peut  faire  passer  une  par  tout  point  de  l’espace,  elle  a lieu  pour  un 
point  quelconque,  r et  r'  désignant  ses  distances  à A et  B ; on  pourra  donc 
j faire  varier  r arbitrairement  en  laissant  à r une  valeur  constante;  dési- 
gnant par  H la  valeur  indépendante  de  r que  prend  alors  R’*  r'*,  oli  aura, 
quelque  soitr,Rr>  = H;  d’où 

«-S- 

Bar  conséquent  l’intensité  R de  l’action  mutuelle  des  pôles  A,  A’,  varie 
en  raison  inverse  du  carré  de  leur  distance  r. 


NOTE  E (p.  212) 

RELATIVE  A LA  LOI  DE  L’ACTION  d’in  ÉLÉMENT  D’l.N  COURANT 
ÉLECTRIQUE  SUR  L’AIGUILLE  AIMANTÉE. 

L’expérience  démontre  que  l’intensité  de  l’action  exercée  par  un  cou- 
rant rectiligne  indéfini  sur  une  aiguille  aimantée  est  en  raison  inverse  de 
la  distance  de  l’aiguille  au  courant.  Nous  avons  dit  que  la  conséquence  de 
celte  loi  expérimentale  est  que  l’action  élémentaire  d’un  simple  élément, 
soit  d’une  section  du  courant,  est  en  raison  inverse,  non  pas  de  la  simple 
distance,  mais  du  carré  de  la  distance. 

Soit  en  effet  (lig.  178.)  M N le  courant  indéfini  ; soit  A le  centre  d’oscillation, 
c’est-à-dire  le  milieu  de  l’aiguille  aimantée,  point  sur  lequel  on  peut  regarder 
l’action  du  courant  comme  étant  concentrée  ; soit  A B, 
oue  la  plus  courte  distance  de  l’aiguille  au  courant;  " 
soit  enfin  A C,  la  distance  d’un  élément  quelconque 
du  courant  à l’aiguille.  I/mtion  de  l’élément  C,  en 
supposant  la  loi  de  l'inverse  du  carré,  sera  exprimée  c 

jL  J. 

par  — -,  en  appelant  h une  constante  dépendante  b 

AC.  A 

de  la  force  mutuelle  du  courant  et  de  l’aiguille,  et  d» 
l’élément  rectiligne  du  courant  dont  on  envisage 
l’action.  Mais  ACt=CB,-f-BA,  = f*-(-  c’,  en  appe- 
lant s la  distance  CB  du  point  C quelconque  au  point  B 
fixe;  la  quantité  s est  une  variable,  puisque  la  forme 
de  l’expression  qui  donne  la  valeur  de  l’action  est  la 
même,  quelque  soit  le  point  du  courant  qu'on  prenne.  1 '*■ 

Il  n’y  a donc  qu’à  intégrer  cette  expression  , entre  ^ et — 1 pour 

avoir  la  valeur  de  l’action  totale  du  courant  indéfini  MN,  puisque  nous 
supposons  qu’il  s’étend  indéfiniment  en  partant  de  B dans  les  deux  sens. 

Or,  l’intégrale  de  l’expression  h ( - est  - arc  tang.  = - + consi.; 

J & c c 

prenant  l’intégrale  définie  entre  les  limites  j^et  — jj,  on  trouveque  l’expres 
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sion  devient  quantité  dans  laquelle  A et  c sont  constantes  et  où  c seul, 

c’est-à-dire  la  distance  de  l’aiguille  au  courant,  peut  varier.  L’action  d'un 
courant  rectiligne  indéfini  sur  une  aiguille  aimantée  se  trouve  donc  bien 
être  inverse  de  la  simple  distance  de  ce  courant  à l’aiguille,  quand  on 
suppose  que  l’action  d’un  simple  élément  du  courant  est  en  raison  inverse 
du  carré  de  cette  distance 

Le  calcul  démontre  également  que  si  le  courant,  au  lieu  d’être  recti- 
ligne, est  angulaire,  et  qu’on  admette  que  l’action  exercée  par  un  élément 
de  ce  courant  sur  une  particule  magnétique,  varie  non-seulement  en  raison 
inverse  du  carré  de  la  distance,  mais  aussi  proportionnellement  au  sinus 
de  l’angle  que  fait  avec  la  direction  du  courant  la  ligne  qui  joint  les  cen- 
tres de  l’élément  et  de  la  particule,  on  parvient  à trouver  que  l’action  to- 
tale du  courant  est  non-seulement,  comme  nous  venons  de  le  voir,  inverse 
de  la  simple  distance,  mais  aussi  proportionnelle  à la  tangente  de  la  moitié 
de  l’angle  que  forme  le  courant  devenu  indéfini.  Cette  seconde  conséquence 
du  calcul  a été  vérifiée  comme  la  première  par  une  expérience  de  M.  BioL 
Nous  ne  reproduirons  pas  ici  ce  dernier  calcul,  dans  lequel  on  suit  du 
reste  la  même  marche  que  pour  le  premier. 

NOTE  F (p.  266) 

RELATIVE  AU  CALCUL  DF.  L’ACTION  MUTUELLE  DE  DEUX  COURANTS 
ÉLECTRIQUES. 

Le  développement  assez  considérable  que  j’ai  donné  à cette  note  tient 
au  désir  que  j’ai  de  faire  connaître  d’une  manière  un  peu  complète,  en 
essayant  de  la  mettre  à la  portée  de  la  généralité  des  lecteurs,  l'admirable 
théorie  mathématique  sur  laquelle  Ampère  a fondé  l’explication  de  tous 
les  phénomènes  électro-dynamiques;  théorie  tellement  parfaite,  que  le 
célèbre  physicien  à qui  on  la  doit  pouvait  prédire  par  son  moyen,  jus- 
que dans  leurs  moindres  détails,  les  phénomènes  divers  qui  s'y  rappor- 
tent, sans  que  jamais  l’expérience  vînt  plus  tard  lui  douner  un  démenti. 

Dès  l’origine  des  phénomènes  électro-dynamiques,  on  mit  en  avant  trou 
hypothèses  pour  les  expliquer. 

La  première  consistait  à admettre  que  le  courant  électrique  imprime 
aux  conducteurs  qu’il  traverse  une  [Hilarité  maguélique  transversale, 
de  sorte  qu’on  peut  assimiler  l’ellet  du  courant  à celui  d'une  multitude 
de  petits  aimants  très-courts,  perpendiculaires  à sa  direction,  et  par  con- 
séquent parallèles  entre  eux  ; cette  hypothèse  rendait  compte  des  premiers 
effets  observés,  et  notamment  de  la  loi  découverte  par  MM.  Biot  et  Savart 
relativement  à l'action  mutuelle  d'un  élément  de  courant  et  d’une  iik  s- 
rule  magnétique;  loi  que  nous  avons  vu,  dans  la  note  E,  découler  de  l'ei- 
périencc  faite  avec  un  courant  d’une  très-grande  longueur,  et  un  aimant 
très-court  qu’on  en  rapproche  plus  ou  moins.  L’action  mutuelle  desé*r- 
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menls  magnétiques  aurait  été  dans  cette  hypothèse  l’action  élémentaire. 

La  seconde  hypothèse,  proposée  par  M.  Ampère,  consiste  à regarder 
comme  élémentaire  l’action  mutuelle  de  deux  courants,  et  à rendre  compte 
de  l'action  mutuelle  des  courants  et  des  aimants,  et  des  aimants  les  uns 
sur  les  autres,  en  considérant  un  aimant  comme  un  assemblage  de  cou- 
rants électriques  tournant  autour  de  ses  particules,  et  agissant  soit  sur 
les  courants  électriques  d'un  autre  aimant,  soit  sur  ceux  d’un  fil  conduc- 
teur, précisément  comme  l’expérience  a prouvé  que  les  courants  des  fds 
conducteurs  agissent  les  uns  sur  les  autres. 

Lutin,  la  troisième  hypothèse  consiste  à supposer  qu’il  existe  entre  un 
élément  de  lil  conducteur  traversé  par  un  courant  et  une  molécule  magné- 
tique, une  action  élémentaire  primitive,  tendant  à faire  tourner  à la  fois 
la  molécule  autour  de  l'élément,  et  l’élément  autour  de  la  molécule.  Cette 
dernière  hypothèse  diffère  des  deux  autres  en  ce  qu’au  lieu  de  n’admettre, 
entre  les  points  matériels  qui  agissent  les  uns  sur  les  autres,  que  des 
forces  dirigées  suivant  les  droites  qui  les  joignent,  elle  suppose  entre  l’élé- 
ment du  courant  et  la  molécule  magnétique  une  action  représentée  par 
deux  forces  égales  et  opposées,  mais  toutes  deux  peqiendieulaires  au  plan 
qui  |>assc  par  l’élément  et  par  la  molécule  magnétique,  appliquées  l’une 
au  milieu  de  l’élément,  l’autre  à la  molécule,  et  formant  ainsi  ce  que 
M.  l’oinsot  a appelé  un  couple;  en  sorte  que,  lors  même  que  l’élément 
et  la  molécule  seraient  liés  ensemble  invariablement,  l’assemblage  solide 
qu’ils  formeraient  prendrait  par  leur  seule  action  mutuelle  un  mouvement 
de  rotation.  L’expérience  n’a  point  vérifié  cette  conséquence  qui  était 
décisive,  car  die  était  inconciliable  avec  les  deux  premières  hypothèses; 
on  devait  s’y  attendre,  car  regarder  comme  action  primitive  une  action 
(évolutive,  paraissait  contraire  aux  premiers  principes  de  la  dynamique, 
d'après  lesquels  l'action  mutuelle  des  diverses  parties  d’un  système  solide 
ne  fient  jamais  lui  imprimer  aucun  mouvement.  Remarquons,  toutefois, 
que  lu  première  expérience  d’OErsted,  jointe  aux  phénomènes  de  rotation 
continue  découverts  par  Faraday,  semblaient  indiquer  en  effet  comme 
action  primitive  une  action  révolutive  dont  l'attraction  et  la  répulsion, 
qui  alors  auraient  été  seulement  apparentes,  n’étaient  plus  qu’une  transfor- 
mation occasionnée  par  le  mode  de  disposition  des  appareils.  Cette  idée  fut 
dans  l’origine  émise  par  les  deux  physiciensque  je  viens  de  nommer,  mais 
abandonnée  plus  tard  à la  suite  des  nouvelles  recherches  de  M.  Ampère. 

On  ne  doit  fias  s’étonner  de  la  diversité  de  vues  qui  régna  entre  les  sa- 
vants, à la  naissance  de  l’électro-dynamique,  sur  la  nature  de  la  nouvelle 
force  dont  les  découvertes  successives  d'OKrsted,  d’Arago,  d’Ampère  et 
de  Faraday  avaient  enrichi  In  physique.  En  effet,  l'action  mutuelle  des 
courants  découverte  par  Ampère  était  le  premier  exemple  que  la  nature 
nous  off  rit  de  forces  dont  l’action  s’exerce  dans  un  sens  perpendiculaire  à 
leur  direction,  et  non  dans  le  sens  même  de  cette  direction  et  pour  les- 
quelles, par  conséquent,  l’intensité  de  Faction  n’était  pas  simplement  une 
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fonction  de  la  distance  mutuelle  des  particules  agissantes,  mais  <K'l*Tnlait 
aussi  de  cet  élément  variable  que  nous  avons  appelé  tens  du  courant. 

Aussi,  beaucoup  de  physiciens  s’élaient-ils  attachés  d’abord  de  préfé- 
rence à la  première  hypothèse,  dans  laquelle  les  courants  n 'étaient  plus 
la  force  primitive,  mais  étaient  la  cause  qui,  en  déterminant  dans  les  con- 
ducteurs un  magnétisme  transversal,  développaient  la  force  dout  le  sens 
SC  trouvait  bien  ainsi  le  même  que  celui  de  l'action  à laquelle  elles  don- 
naient naissance.  Toutefois,  la  supposition  de  cette  polarité  transversale 
ne  put  pas  longtemps  soutenir  l’examen;  elle  devenait  très-compliquée 
dès  qu’on  la  serrait  de  près  pour  expliquer  l’action  mutuelle  des  courants 
électriques,  et  elle  était  inconciliable  avec  les  phénomènes  de  rotation 
continue.  Force  dune  fut  de  revenir  à la  seconde,  celle  de  M.  Ampère, 
qui  est  maintenant  généralement  adoptée,  et  que  les  nouvelles  décou- 
vertes semblent  toujours  plus  confirmer. 

M.  Ampère  n’avait  pas  tardé  à appliquer  ses  hautes  connaissances  ma- 
thématiques au  calcul  des  forces  dont  il  avait  trouvé  par  la  voie  de  l'ev- 
périenre  les  curieux  effets.  Il  commença  par  exprimer  au  moyeu  d’une 
formule  la  valeur  de  la  force  attractive  ou  répulsive  vie.  deux  éléments 
ou  portions  infiniment  petites  de  courants,  afin  de  pouvoir  eu  déduire, 
par  les  iqélhodes  connues  d'intégration,  l'action  qui  a lieu  entre  deux 
portions  de  conducteurs  données  de  forme  et  de  situation.  Comme  il  exl 
impossible  de  soumettre  directement  à l’expérience  des  portions  infiniment 
petites  découlant,  il  faut  nécessairement  partir  d'observations  faites  sur 
des  courants  de  grandeur  finie  et  satisfaisant  à deux  conditions,  savoir: 
que  les  observations  soieut  susceptibles  d'une  grande  précision,  cl  de  plu.-, 
quelles  soient  propres  à déterminer  la  valeur  de  l'action  mutuelle,  dr 
deux  portions  inünimcut  petites  de  ces  courants.  On  peut  obtenir  ce  ré- 
sultat de  deux  manières. 

l.a  première  consiste  à mesurer  avec  la  plus  grande  exactitude  les  va- 
leurs de  l’action  mutuelle  de  deux  partions  du  courant  d’une  grandeur 
finie,  en  les  plaçaut  successivement  l’une  par  rapport  à l'autre  à différentes 
distances  et  en  différentes  partions,  car  il  est  évident  que  Faction  ne  dé- 
pend pas  seulement  de  la  distance;  puis,  laisaut  une  hypothèse  sur  h 
valeuç  de  l’action  mutuelle  de  deux  portions  infiniment  | alite#,  on  eu 
conclut  celle  de  l'action  qui  doilen  résulter  pour  les  conducteurs  de  gran- 
deur finie  sur  lesquels  on  a opéré,  et  l'on  modifie  l'hypothèse  jusqu'à 
ce  que  les  résultats  du  calcul  s’accordent  avec  ceux  de  l'observation.  C'est 
ainsi  que  nous  avons  fait  dans  la  note  F pour  déterminer  la  loi  qui  régi: 
Faction  mutuelle  d'un  élément  de  courant  et  d’une  molécule  magnétiip  . 
.Mais  celle  méthode,  bonne  dans  ce  cas,  ne  pouvait  convenir  dans  celui  <•  ; 
il  s’agit  de  l’action  mutuelle  de  deux  courants,  vu  les  difficultés  de  vas 
lion  et  de  calcul  qu'il  présente. 

La  seconde  manière,  qui  est  celle  dont  M.  Ampère  a fait  usage,  ixui-W-' 
à constater  divers  cas  d'équilibre  dans  l'action  mutuelle  des  courant»  k; 
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uns  sur  les  autres;  ces  divers  cas  d'équilibre  donnent  immédiatement  au- 
tant de  lois  qui  conduisent  directement  à l’expression  mathématique  de 
la  force  que  deux  éléments  de  courants  électriques  exercent  l'un  sur 
l'autre,  d'abord  en  faisant  connaître  la  forme  de  celte  expression,  ensuite 
en  déterminant  les  nombres  constants,  mais  d'abord  inconnus  quelle  ren- 
ferme, précisément  comme  les  lois  de  Kepler  démontrent  d’alrord  que  la 
force  qui  retient  les  planètes  dans  leurs  orbites  tend  constamment  au  ceu- 
tre  du  soleil,  puisqu'elle  change  pour  une  même  planète  en  raison  inverse 
du  carré  de  sa  distance  à ce  centre,  enfin,  que  le  coefficient  constant  qui 
en  représente  l’intensité  a la  même  valeur  pour  toutes  les  planètes. 

Nous  avons  vu  (pie  ces  cas  d'équilibre  sont  au  nombre  de  quatre  (p.  2til , 
itü,  2fi3,  2*4  et  2*>o).  Les  deux  premiers  furent  constatés  |iar  M.  Ampère 
dès  l’époque  de  ses  premières  recherches,  c’est-à-dire  déjà  eu  1820;  ce 
sont  eux  qui  lui  permirent  de  trouver  la  forme  de  l’expression  mathé- 
matique; il  fut  conduit  à établir  plus  tard  successivement  les  deux  autres 
tas,  afin  de  pouvoir  déterminer  les  coefficients  constants  qui  entraient 
dans  sa  formule,  sans  avoir  recours,  comme  il  l'avait  déjà  l'ait,  aux  ex- 
périences dans  lesquelles,  au  lieu  de  deux  courants,  ce  sont  un  aimant 
et  un  courant  qui  agissent  l’un  sur  l’autre.  11  se  contenta  longtemps  du 
troisième  cas  qui  lui  donnait  une  relation  entre  les  deux  constantes  qui 
entraient  dans  sa  furmulc,  et  il  établissait  leur  valeur  absolue  par  l’ana- 
logie de  ce  qui  a lieu  dans  la  nature.  M.  Savary,  voulant  se  passer  de  cette 
hypothèse,  était  parvenu,  en  182.'»,  à la  même  valeur  pour  ces  deux 
constantes  au  moyen  d'une  observaliou  faite  sur  des  aimants,  combinée 
avec  le  troisième  cas  d’équilibre,  (/est  alors  que  M.  Ampère,  voulant  (pie 
sa  théorie  re|Kisât  sur  des  bases  plus  solides  encore,  chercha  et  réussit  à 
déterminer  directement  celte  valeur  des  deux  constantes,  en  ajoutant  le 
quatrième  cas  d'équilibre  au  troisième  qu’il  avait  déjà  trouvé. — Voyons 
maintenant  comment  il  établit  sa  formule. 

Soit  i et  1rs  rap|tor!s  d'intensités  des  deux  courants  donnés  à l'inten- 
sité du  courant  pris  pour  unité,  dteidi  les  longueurs  des  éléments  qu’on 
considère  dans  chacun  deux;  ids  et  i'ds'  exprimeront  les  intensités  res- 
pectivea  de  ces  éléments,  et  ids  X i'd %'  un  a dsds'  leur  action  mutuelle, 
quand  ils  seront  perpendiculaires  à la  ligne  qui  joint  leurs  milieux,  par 
conséquent  parallèles  eutre  eux  et  situés  à l’unité  de  distance  l'un  de 
l'autre  ; on  aura  soin  de  prendre  ce  produit  avec  le  signe  -f-  quand  les  deux 
courants,  allant  dans  le  même  sens,  s'attireront,  avec  le  signe—,  dans  le 
cas  contraire. 

Maintenant,  considérant  deux  éléments  de  courants  placés  d’une  ma- 
nière quelconque  et  par  conséquent  nun  dans  le  même  plan,  leur  action 
mutuelle  dépendra  évidemment  de  leurs  longueurs,  des  intensités  des 
courants  dont  ils  font  partie  et  de  leur  position  respective.  Cette  position 
>e  détermine  au  moyen  de  la  longueur  r de  la  droite  qui  joint  leurs  mi- 
lieux des  angles  9 et  V que  font  avec  un  même  prolongement  de  cette 
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droite  les  directions  de  deux  éléments,  pris  dans  le  sens  de  leurs  courants 
respectifs,  et  enfin  de  l’angle  «,  que  font  entre  eux  les  plans  menés  par  cha- 
cune de  ses  directions  et  par  la  droite  qui  joint  les  milieux  des  éléments. 
On  peut,  par  analogie  avec  ce  qui  se  passe  dans  la  nature,  dans  tous  les 
phénomènes  d'attraction  et  de  répulsion,  admettre  que  la  force  dont  on 
cherche  l’expression  agit  aussi  en  raison  inverse  d’une  certaine  puissante 
de  la  distance  que  nous  appellerons  la  nmr,  n étant  une  constante  à dé- 
terminer. Alors,  en  représentant  par? la  fonction  inconnue  des  angles 
et  »,  dans  la  valeur  de  l’action,  on  obtient  pii'dids’  pour  l'expression 
générale  de  l'action  de  deux  éléments  ds  et  ds'  de  deux  courants  avant 
|>our  intensité  i et  i’,  à l’unité  de  distance. 

II  faut  maintenant  déterminer  la  fonction  p.  On  considère  d'abord  pour 

a—rl cela  deux  éléments  (lig.  I7!t.)arf  et  ad,  parallèle; 

entre  eux,  situés  à une  distance  r l’un  de  l’autre; 

leur  action  est  exprimée  par  ainsi  que 

nous  l’avons  vu.  Supposons  que  ad  restant  fixe, 
a d'  soit  transporté  parallèlement  à lui-même,  de 
manière  que  son  milieu  soit  toujours  à la  même 
distance  de  celui  de  ad;  comme  l’angle  «.est 
nul,  puisque  les  directions  des  deux  courants  sont  dans  le  même  plan, 
la  valeur  de  l’action  mutuelle  de  leurs  deux  éléments  est  une  fonction 
particulière  des  angles  * et  V,  que  nous  désignons  par  o,  et  doit  être  expriné-e 


Fig.  179. 


par  la  formule  " dsdS.n^  '*  • Appelons  k la  quantité  constante  à laquelle 

se  réduit  9 (J,8  ) quand  ad  est  en  a"  d"'  dans  le  prolongement  de  ad  et  di- 
rigé dans  le  même  sens,  nous  voyons  que  k exprime  le  rapport  qui  existe 

....  1 kiidsds'  „ 

entre  1 action  de  ad  sur  a d"',  qui  est  donc  — — — ; et  celle  de  ad  sur 


a d'  qui  est 


iidsd.% 


; ce  rapport  est  indépendant  de  la  distance  r,  des  in- 


tensités i et f et  de  la  longueur  ds  et  ds  des  éléments  qu’on  considère. 
I,es  deux  cas  particuliers  dont  il  s’agit  sont  relatifs,  l’un,  celui  de  l’action 
de  ad  sur  a’d',  à l’action  de  deux  courants  parallèles  qui  s’attirent  ou  se 
repoussent  suivant  qu’ils  vont  dans  le  même  sens  ou  dans  des  sens  con- 
traires, et  celui  de  l’action  de  ad  sur  a"  et  d",  à la  répulsion  de  dm 
courants  dirigés  dans  le  même  sens  suivant  une  meme  ligne  droite,  ou.  ce 
qui  revient  au  même,  de  deux  parties  consécutives  d'un  même  courant 
rectiligne. 

Servons-nous  maintenant,  pour  trouver  la  forme  générale  de  la  fonction 
de  nos  deux  premiers  cas  d'équilibre,  et  en  particulier  du  second,  qui  nous 
montre  que  l'attraction  d'un  élément  rectiligne  infiniment  petit  est  la  même 
que  celle  d’un  autre  élément  sinueux  quelconque  terminé  aux  deux  rvtré- 
mités  du  premier,  ce  qui  nous  permet  d'appliquer  au  nouveau  genre  de 


Digitized  by  Google 


NOTES. 


601 

forces,  du  moins  quand  on  les  considère  dans  leurs  éléments,  les  lois  de 
la  décomposition  des  forces  démontrées  en  mécanique  pour  celles  qui  agis- 
sent dans  le  sens  même  de  leur  direction,  mais  qu'on  n'aurait  pas  pu  appli- 
quer aux  autres  sans  une  démonstration  expérimentale  de  cette  possibilité. 
Nous  axons  encore  besoin  du  principe  évident  de  lui-même,  qu'une  portion 
infiniment  petite  de  courant  électrique  n'exerce  aucune  action  sur  une 
autre  portion  infiniment  petite  d'un  courant  situé  dans  un  plan  qui  passe 
par  son  milieu,  et  qui  est  perpendiculaire  à sa  direction. 

Soient  maintenant  (flg.  180.)  Mm  = da,  et  Mm'  = ds',  deux  éléments  de 


Fig.  <80. 


courants  électriques  dont  les  milieux  sont  en  A et  en  A ; faisons  passer  un 
plan  M A'  m par  la  droite  A A qui  les  joint  et  par  l'élément  M m ; de  même 
faisons  passer  un  plan  M'A  m'  par  l’élément  M'm'  et  par  la  droite  AA  . Le 
courant  dirigé  suivant  Mm,  soit  ids,  pourra  être  remplacé  par  ses  deux 
composantes  .N  n ou  ids  cos.  0,  suivant  la  droite  A A , et  I’/»  ou  ids  sin.  », 
suivant  une  |>erpcndiculairc  élevée  en  A à AA  dans  le  plan  MA  'm.  Le 
courant  M'm'  ou  i ds'  pourra  être  remplacé  de  même  par  ses  deux  com- 
posantes N'»'  ou  i'dt'  cos.»',  suivant  AA',  et  P'/>  ou  i’d  i sin.  »',  suivant 
une  perpendiculaire  en  A à AA  dans  le  plan  M'A»'.  Eiitin,  la  composante 
ids  sin.  »’  pourra  elle-même  être  remplacée  par  ids'  sin.»  ros»,  dirigée 
dans  le  même  plan  MA  m,  suivant  T't'  et  parirfs  sin.  •'  sin.  »,  dirigée 
suivant  une  droite  U'u’  menée  en  A perpendiculairement  au  plan  MA'  m. 
Toutes  ces  déconqiositions  peuvent  s'effectuer  en  vertu  du  second  cas  d’é- 
quilibre, qui  permet  d'appliquer  aux  forces  qui  nous  occupent  les  lois 
générales  de  la  décomposition.  L'action  mutuelle  des  deux  éléments  ids 
et  i ds  de  courant,  représentés  par  M m et  M m , peut  donc  être  remplacée 
par  celle  des  ring  éléments  de  courant  que  nous  venons  de  trouver. 

Voyons  maintenant  à quoi  peut  être  ramenée  l'action  mutuelle  de  ces 
cinq  éléments  : 

Commençons  par  les  énumérer  en  les  rapportant  à la  lig.  180. 

Nu  ou  i ds  cos.  8 dirigée  suivant  AA’; 

l>  ou  i ds  sin.  8 perpendiculaire  en  A à A A',  dans  le  [dan  M A m ; 

N a ou  ids  cos.  3,  dans  le  plan  M’A»',  suivant  AA'; 

T'  /'  ou  ids  sin.  »'  cos.  »,  dans  le  plan  M A'm  passant  en  A'  perpendicu- 
laire à A A ; 

L'  W ou  i'ds'  cos.  6'  cos.  »,  perpendiculaire  au  plan  M A m en  A . 

Ces  courants,  situés  les  uns  |>ar  rapport  aux  autres,  soit  dans  les  même  g 
plans,  soit  dans  des  plans  différents,  ont  tous  leurs  milieux  les  uns  en  A, 


Digitized  by  Google 


NOTES. 


602 


les  autres  en  A . Pour  calculer  l’action  mutuelle  de  ces  cinq  élément»,  il 
faut  se  rappeler  quelle  se  réduit  à celle  de  Na  et  de  \*p.  qui  remplacent 
l'action  de  Mm  sur  Vf  et  tJVqui  remplace  M'ia'.  Il  est  clair  que  Nn  etl’j», 
composantes  du  meme  courant,  n’agissent  pas  l’une  sur  l’autre  ; il  en 
de  même  de  NV,T'C  et  U'  qui  sont  les  trois  composantes  de  M «*'.  L'ac- 
tion de  UV,  soit  i'ds’  cos.  6'  cos.  « sur  N n et  sur  I*/»  est  nulle,  parce  que 
U h'  a son  milieu  en  A'  dans  le  plan  MA  m auquel  il  est  perpendiculaire, 
etqueNnetPp  sont  dans  ce  plan,  le  premier  dans  la  direction  AA  de 
la  ligne  qui  joint  son  milieu  avec  celui  de  U’u’,  l'autre  dans  une  direc- 
tion per|>endiculaire  à cette  même  droite;  il  en  sera  de  même  de  l'artios 
de  T' P sur  Nn,  car  la  direction  de  T P est  perjiendiculaire  à celle  pro- 
longée de  Nn,  sur  laquelle  son  milieu  est  situé.  L’action  de  P p sur  N n'e-t 
également  nulle  par  la  même  raison.  Ces  nullités  d’action  sont  une  con- 
séquence du  principe  que  nous  avons  rappelé  plus  haut. 

Il  ne  reste  plus  que  l'action  mutuelle  de  P p,  soit  ids  sin.  ».  de  T'C  mk 


i ds  sin.  8'  cos  «,  de  Nn  soit  ids  cos.  6'  et  de  NV  soit  > ds'  cos.  8 , L’action 
des  deux  éléments  donnés  M n et  MV  se  réduit  donc  à la  réunion  de  ce» 
deux  actions  restantes,  et  comme  elles  sont  toutes  deux  dirigées  suivant 
lu  droite  AA  qui  joint  les  milieux  des  portions  du  courant  entre  les- 
quelles elles  s’exercent,  il  suffit  de  les  ajouter  pour  avoir  l'nprosm 
cherchée  de  l’action  mutuelle  des  deux  courants  donnés. 

P P et  T t sont  dans  un  même  plan  et  en  même  temps  tous  deux  per- 
pendiculaires à AA’,  et  par  conséquent  parallèles;  d’après  ce  que  nous 
avons  vu  au  commencement  de  cette  note,  leur  action  mutuelle  sera,  eu 
prenant  pour  les  éléments  de  courant  leurs  valeurs  respectives,  et  ru 


appelant  rln  distance  AA'  qui  les  sépare  : 


ii’tf  vrfj'sin.  »sin.8  ixis.  » 


N»  et 


et  NV  sont  non-seulement  dans  un  même  plan,  mais  sur  une  même  ligne 
droite,  c’est-à-dire  que  la  direction  de  l'un  est  sur  le  prolongement  de  la 
direction  de  l’autre.  Cette  dernière  circonstance  fait,  comme  nous  l’avons 
vu  également  au  commencement  de  cette  note,  qu'il  faut  multiplier  par  i 
la  formule  qui  donnerait  l’expression  générale  de  leur  action  mutuelle, 
dans  le  cas  où  ils  seraient  parallèles,  expression  qui  devient  aima  : 


hn  dsds  cos.  * eos._»_  L.’ac-t{un  totale  des  deux  éléments  Ma  et  M n ounfi 

r* 

et  ids',  l’un  sur  l’autre  a donc  pour  expression  : 

" rfy/^!sin.8sin.8'cos.i'i-{-*  ros.  6 cos.  8‘). 


La  forme  de  l’expression  générale  de  l’action  mutuelle  de  deuxélémen!- 
de  courant  étant  trouvée,  il  reste  à déterminer  la  valeur  des  deuv  con- 
stantes a et*;  c’est  ce  que  fait  M.  Ain|ière  en  se  servant  pour  cela  du 
troisième  et  du  quatrième  cas  d’équilibre.  Il  avait  d'abord  fait  usai:'-  du 
troisième  cas  seulement,  et  intégrant  l’expression  itilîérenlielle  que  iwu» 
venons  de  trouver,  il  avait  calculé  le  moment  total  de  la  rotation  qo* 
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les  actions  des  differentes  parties  d’un  circuit  fermé  tendent  à imprimer  à 
une  portion  de  courant  circulaire,  moment  qui,  d’après  le  troisième  cas 
d'équilibre,  doit  être  égal  à zéro'.  Cette  égalité  le  conduisit  à une  première 
•quation  de  condition  entre  les  constantes  n et  k,  savoir  : n-|-2* — t =0. 
Nous  ne  suivrons  pas  M.  Ampère  dans  les  calculs  difficiles  et  longs  au 
moyen  desquels  il  parvient  à cette  équation;  ce  serait  sortir  des  limites 
que  nous  nous  sommes  imposées;  nous  ajouterons  seulement  que,  par  des 
calculs  non  moins  relevés,  il  arrive  à trouver  l'expression  de  l’action  mu- 
tuelle de  deux  circuits,  d’une  longueur  finie,  situés  dans  un  même  plan, 
en  considérant  leurs  aires  >■  et  X comme  partagées  en  éléments  infiniment 
petits  dans  tous  les  sens,  et  supposant  que  ces  éléments  agissent  l’un  sur 
l'autre  suivant  la  droite  qui  les  joint,  en  raison  directe  de  leurs  surfaces 
et  en  raison  inverse  de  la  puissance  «4-2  de  leur  distance.  L’expression’ 

est  — ^ — - 5“^  • Maintenant,  si  l’on  considère  deux  systèmes  sem- 
blables, composés  chacun  de  deux  circuits  fermés  et  plans,  les  éléments 
semblables  de  leurs  aires  seront  proportionnels  aux  carrés  des  lignes  ho- 
mologues, et  les  distances  de  ces  éléments  seront  proportionnelles  aux 
premières  puissances  de  ces  mêmes  lignes.  Ap|iehms  m le  rapport  des 
lignes  homologues  des  deux  systèmes,  l'action  des  deux  éléments  du  pre- 
mier étant  représentée  toujours  par  la  formule  que  nous  venons  de  poser, 

1 L'expérience  qui  établit  ce  troisième  cas  d'équilibre  ! fitj.  100,  p.  264)  est 
peu  susceptible  de  précision  à cause  du  frottement  do  l'arc  mobile  sur  le  mercure 
contenu  dans  les  deux  ausets  ; aussi  XI.  Ampère  avait  dans  l'origine  déduit  la 
valeur  de  k d'une  autre  expérience  qui  ne  présentait  pas  les  mêmes  inconvénients; 
elle  consistait  à constater  qu'une  portion  mobile  de  ül  conducteur  dont  les  deux 
extrémités  se  trouvent  dans  l'axe  vertical  autour  duquel  elle  tourne  librement 
ne  peut  sc  mouvoir  autour  de  cet  axe  par  l’action  d’un  conducteur  circulaire 
horizontal  dont  le  centre  est  dans  le  même  axe.  11  est  évident  que  le  conduc- 
teur est  beaucoup  plus  mobile  dans  ce  mode  d’opérer  que  dans  l'autre;  mais 
M.  Ampère  l’avait  abandonné  parce  que  le  calcul  dont  il  s’était  servi  pour 
en  déduire  la  valeur  de  k supposait  établi  relativement  ik  chacun  des  éléments 
du  conducteur  circulaire,  ce  que  l'expérience  démontrait  seulement  pour  la  totalité 
de  ce  conducteur. 

* M.  Plana  a trouvé,  en  reprenant  les  calculs  de  M.  Ampère,  que  cette  expres- 


...  , • «’  — l /i  i'  XX  "\ 

> est  erronée  et  doit  ctre  remplacée  par  — - — ^ ^ ; 


mais  comme  la  même 


rectification  doit  être  apportée  à l’expression  suivante,  il  n'en  résulte  aucun  chan- 
gement dans  la  valeur  de  leur  rapport,  qui  est  la  seule  chose  qui  importe  pour  la 
détermination  de  k et  de  n dont  II  s'agit  ici.  L'erreur  de  M.  Ampère  n'a  donc  au- 
cune importance  pour  l'objet  qui  nous  occupe;  elle  en  a davantage  pour  les  cas  où 
l'on  a besoin  d'exprimer  la  force  absolue,  sans  toutefois  que  même  alors  il  en 
résulte,  ainsi  que  .XI.  Plana  l'a  reconnu,  aucun  changement  dans  les  résultats 
généraux  obtenus  par  M.  Ampère. 
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ment  (Jlg.  92,  p.  225);  ces  deux  mêmes  portions  de  courant,  transporté 
parallèlement  l’une  à l'autre,  se  trouveraient  cheminer  dans  le  in«'me 
sens. 

Nous  ne  suivrons  pas  M.  Ampère  dans  l’application  qu’il  Tait  de  sa  for- 
mule à la  détermination  de  toutes  les  circonstances  du  mouvement  qu’un 
courant  fixe  rectiligne  ou  circulaire  doit  imprimer  à un  courant  mobile, 
quand  on  connaît  la  relation  de  position  des  conducteurs  qui  transmettent 
ces  courants.  Nous  avons  déjà  vu  comment,  au  moyen  de  sa  théorie, 
M.  Ampère  explique  en  particulier  tous  les  phénomènes  de  rotation  conti- 
nue provenant  de  l’action  mutuelle  des  courants,  ainsi  que  tous  les  effets 
du  magnétisme  terrestre,  en  les  ramenant  à eeux  d’un  courant  fixe  indéfini. 
Les  résultats  du  calcul  appliqué  à ce  genre  de  considérations  se  trouvent 
parfaitement  confirmés  par  ceux  de  l’expérience.  Le  point  peut-être  h* 
plus  difficile  et  le  plus  délicat  est  celui  qui  concerne  l’assimilation  do* 
aimants  à un  assemblage  de  courants  circulaires  disposés  d'une  manière 
régulière  et  constituant  les  tolrnoïdes. 

M.  Savary,  en  1X2.1,  avait  cherché,  dans  un  travail  auquel  noirs  avoir- 
déjà  fait  allusion,  à calculer  l’action  de  cet  assemblage,  et  avait  été  amené 
à cette  occasion  à déterminer  n et  k,  combinant  la  relation  primitivement 
trouvée  par  M.  Ampère,  n=2 k — t =0,  l’autre,  =0;  c'était  avant 
que  M.  Ampère  fût  arrivé  par  la  considération  de  son  quatrième  cas  d'é- 
quilibre à la  détermination  directe  de  ces  deux  constantes.  M.  Savary  aosii 
ensuite  trouvé  en  calculant  l’effet  de  toutes  les  actions  exercées  sur  un 
élément  de  courant  placé  à une  assez  grande  distance,  par  une  suite  de 
courants  circulaires  et  très-petits,  dont  les  plans  seraient  perpendiculaires 
à une  ligne  droite  ou  courbe,  que  toutes  ces  actions  se  réduisaient  à deux 
forces  dirigées  suivant  les  perpendiculaires  à deux  plans  passant  par  l'élé- 
ment et  par  l’extrémité  des  solénoïdes.  Les  intensités  de  ces  forces  sont 
en  raison  inverse  des  carrés  des  distances  qui  séparent  l’élément  des  extré- 
mités du  cylindre  électro-dynamique,  et  proportionnelles  aux  s mit*  de* 
angles  que  les  lignes  qui  mesurent  ces  distances  font  avec  la  direction  de 
l’élément.  Ces  forces  sont  ainsi  indépendantes  de  la  forme  de  h»  courbe  à 
laquelle  les  plans  des  courants  circulaires  sont  perpendiculaires.  Cette  loi. 
que  M.  Savary  avait  déduite  uniquement  de  la  théorie  des  actions  mu- 
tuelles des  routants  voltaïques,  est  la  même  que  celle  qui  résulte  de* 
expériences  de  MM.  Biot  et  Savait,  pour  exprimer  l’action  d’un  aimant 
sur  un  élément  de  courant  ( note  K).  Il  y a une  seule  différence,  c’est  que 
les  centres  d’action,  qu'on  peut  substituer  à tous  les  courants  circulaire* 
qui  constituent  le  cylindre  électro-dynamique,  sont  les  extrémités  même* 
du  eylindre,  tandis  que  les  rentres  d'action  ou  pèdes  de  l'aimant  sont  à de 
certaines  distances  de  ses  extrémités.  En  général,  un  solénoïde  se  rendus 
comme  un  aimant  ayant  le  même  axe;  et  en  partant  de  loi  élémentaire 
de  faction  mutuelle  de  deux  courants  infiniment  petits,  le  calcul  conduit 
à des  résultats  conformes  à l'expérience,  quand  on  l’applique  à l’artien 
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d’un  courant  de  force  donnée  sur  un  solénoïde  et  à l’action  mutuelle  de 
dem  solénoïdes. 

Dans  son  ouvrage  intitulé  : Théorie  des  phénomènes  électro-dynamiques , 
M.  Ampère  a confirmé  et  généralisé  les  résultats  obtenus  par  M.  Savarv  sur 
les  solénoïdes,  et  est  parvenu  par  la  considération  des  quatre  cas  d'équi- 
libre à rendre  compte  de  tous  les  phénomènes  que  présentent  les  aimants, 
en  les  considérant  comme  des  assemblages  de  courants  électriques  for- 
mant de  très-petits  circuits  autour  de  leurs  particules.  Il  a montré  en 
particulier  que  deux  systèmes  composés  de  très-petits  solénoïdes  agissent 
l’un  sur  l’autre,  d’après  sa  formule,  comme  deux  aimants  composés  d’au- 
tant d’éléments  magnétiques  (pie  l’on  peut  supposer  de  solénoïdes  dans 
ces  deux  systèmes;  l’un  de  ces  systèmes  agit  aussi  sur  un  élément  du 
courant  électrique,  comme  le  fait  un  aimant  ; par  conséquent  toutes  les 
explications , tons  les  calculs  fondés  tant  sur  la  considération  des  forces 
attractives  et  répulsives  de  ces  molécules  en  raison  inverse  du  carré  des 
distances,  que  sur  celle  des  forces  révolutives  entre  une  de  ces  molécules 
et  un  élément  du  courant  électrique,  sont  nécessairement  les  mêmes,  soit 
qu’on  explique  par  des  courants  électriques  les  phénomènes  (pie  produisent 
les  aimants  dans  ces  deux  cas,  ou  qu’on  préfère  l’hypothèse  des  deux 
fluides  magnétiques.  Ce  n’est  donc  ni  dans  ces  calculs,  ni  dans  ces  expli- 
cations qu’on  peut  chercher  les  objections  contre  la  théorie  de  M.  Am- 
père ou  les  preuves  en  sa  faveur.  Ces  preuves  résultent  surtout  de  ce 
qu'elle  ramène  à un  même  principe  trois  sortes  d’actions  que  l’ensemble  du 
phénomène  prouve  être  dues  à une  cause  commune,  qui  ne  peuvent  y 
être  ramenées  autrement;  savoir  : l’action  mutuelle  de  deux  courants, 
l’action  mutuelle  de  deux  aimants  et  l’action  mutuelle  d’un  aimant  et  d'un 
courant.  On  avait  cru  d’abord  pouvoir  les  expliquer  tous  par  l’action  mu- 
tuelle de  doux  aimants,  en  supposant,  comme  nous  l’avons  déjà  dit,  que 
le  [tassage  du  courant  électrique  dans  un  conducteur  y développe  une 
polarité  magnétique  transversale,  mais  les  phénomènes  du  mouvement 
de  rotation  continue  sont  en  contradiction  complète  avec  cette  idée.  Il 
faut  donc,  si  l’on  n’adopte  pas  la  théorie  de  M.  Ampère,  regarder  les  trois 
genres  d’action  qu’il  a ramenés  à une  loi  commune,  comme  trois  sortes 
de  phénomènes  absolument  indépendants  les  uns  des  autres.  F.n  effet,  on 
ne  peut  regarder  l’action  mutuelle  des  molécules  magnétiques,  s'il  en 
existe,  comme  la  force  élémentaire,  puisque  étant  proportionnelle  à une 
fonction  de  la  distance,  elle  ne  peut  jamais  donner  lieu  au  mouvement 
toujours  accéléré  dans  le  mémo  sens  (pie  présentent  les  phénomènes  de 
rotation.  Iji  force  élémentaire  peut  encore  moins  être  celle  qui  se  mani- 
feste entre  un  élément  magnétique  et  un  élément  de  courant,  c’est-à-dire 
entre  deux  corps  à la  vérité  d’un  très-petit  volume,  mais  dont  l'un  est 
nécessairement  composé,  quelle  que  soit  celle  des  deux  manières  d’inter- 
préter les  phénomènes  qu'on  adopte.  Mais  si  c'est  l’action  mutuelle  des 
dpux  éléments  du  courant  qu’on  regarde  comme  la  force  élémentaire,  alors 
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on  peut  rendre  compte  de  tous  les  phénomènes,  et  l’action  mutuelle  soit 
de  deux  éléments  magnétiques,  soit  d’un  élément  magnétique  et  d'un  élé- 
ment de  courant,  sont  des  actions  composées,  puisque  l'élément  ma- 
gnétique doit  être  considéré  dans  ce  cas  comme  composé.  Remarquons 
que,  quoiqu’il  soit  naturel,  d’après  l’ensemble  des  faits,  de  conjecturer  que 
les  trois  sortes  d'action  dépendent  d’une  cause  unique , c’est  par  le  calcul 
seul,  et  sans  rien  préjuger  sur  la  nature  même  de  la  force  que  deux  élé- 
ments de  courant  exercent  l’un  sur  l’autre,  que  M.  Ampère  l’a  prouvé  en 
cherchant,  d’après  les  seules  données  de  l’expérience,  l’expression  analy- 
tique de  cette  force,  et  en  démontrant  qu'on  en  déduit  les  valeurs  des 
deux  autres,  telles  qu’elles  sont  données  aussi  par  l’expérience,  fjuant  à 
la  nature  de  la  force  élémentaire  qu'exercent  l'une  sur  l'autre  deux  por- 
tions de  conducteurs  dans  lesquels  les  lluides  électriques  sont  en  mou- 
vement, ses  effets  sont  si  différents  de  ceux  qui  se  manifestent  quand  les 
deux  fluides  sont  en  repos  dans  des  corps  chargés  d’électricité  statique, 
qu’on  a été  jusqu’à  prétendre  que  les  premiers  ne  devaient  pas  être  at- 
tribués aux  mêmes  fluides  que  les  seconds.  C’est  précisément  comme  si 
l’on  concluait  de  ce  que  la  suspension  du  mercure  dans  le  baromètre  est 
un  phénomène  extrêmement  différent  de  celui  du  son,  qu’on  ne  doit  pas 
les  attribuer  au  même  fluide  atmosphérique  en  repos  dans  le  premier  cas 
et  en  mouvement  dans  le  second,  mais  bien  à deux  fluides  différents, 
l’un  pressant  la  surfaee  du  mercure,  l’autre  transmettant  les  mouvemeub 
vibratoires  qui  produisent  le  son. 

Cependant  rien  ne  prouve  que  la  force  exprimée  par  la  formule  de 
M.  Ampère  ne  puisse  pas  résulter  des  attractions  et  des  répulsions  des 
deux  fluides  électriques,  en  raison  inverse  des  carrés  des  distances  sur 
ees  molécules.  Seulement  il  ne  faut  pas  supposer  que  ces  molécules  soient 
distribuées  sur  les  fils  conducteurs,  de  manière  à y demeurer  lixées  et  à 
pouvoir  pur  conséquent  être  regardées  comme  invariablement  liées  entre 
elles.  En  effet,  il  résulte  du  princijHi  de  la  conservation  îles  forces  vives, 
qui  est  une  conséquence  nécessaire  des  lois  mêmes  du  mouvement,  que 
quand  les  forces  élémentaires  sont  exprimées  par  de  simples  fonctions  des 
distances  mutuelles  des  points  entre  lesquelles  elles  s’exercent,  et  qu'une 
partie  de  ces  points  sont  invariablement  liés  entre  eux  et  ne  se  meuvent 
qu’en  vertu  de  ces  forces,  les  autres  restant  fixes,  les  premiers  11e  peuvent 
revenir  à la  même  situation,  par  rapport  aux  seconds,  avec  des  vitesses 
plus  grandes  que  celles  qu’ils  avaient  quand  ils  sont  partis  de  cette  même 
situation.  Or,  dans  le  mouvement  de  rotation  continue  imprimé  à un  euo- 
ducteur  mobile  par  l’action  d'un  conducteur  fixe,  tous  les  |n»ints  du  pre- 
mier reviennent  à la  même  situation  avec  des  vitesses  de  plus  en  plus 
grandes  à chaque  révolution,  jusqu’à  ce  que  les  frottements  et  la  résistance 
du  mercure  ou  de  l'eau  acidulée,  où  plonge  l’extrémité  du  conducteur, 
mettent  un  terme  à l'augmentation  de  la  vitesse  de  rotation  de  ce  conduc- 
teur ; elle  devient  alors  constante  malgré  ees  frottements  et  celle  résistance. 
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On  devra  donc  conclure  de  ce  qui  précède  que  ces  phénomènes  sont  dus 
à ce  que  les  deux  fluides  électriques  parcourent  continuellement  les  (ils 
conducteurs  d'un  mouvement  extrêmement  rapide,  en  se  réunissant  et  se 
séparant  alternativement  dans  les  intervalles  des  particules  de  ces  (ils.  Dès 
qu’on  suppose  que  mises  en  mouvement  dans  les  fils  conducteurs  par 
l’action  de  pile  ou  de  toute  autre  source  d'électricité,  les  molécules  élec- 
triques changent  continuellement  de  lieu  comme  nous  venons  de  l’exposer , 
il  n’est  pas  contradictoire  d’admettre  que  des  actions  en  raison  inverse  des 
carrés  des  distances  exercées  par  chaque  molécule,  il  puisse  résulter  entre 
deux  éléments  de  (ils  conducteurs  une  force  qui  dépende  non-seule- 
ment de  leur  distance,  mais  encore  des  directions  suivant  lesquelles 
les  molécules  électriques  se  meuvent,  se  réunissant  à des  molécules  de 
l'espèce  opposée  pour  recomposer  du  fluide  neutre,  et  s’en  séparant  à 
l'instant  suivant  pour  aller  s’unir  à d’autres.  Or,  c’est  précisément  et  uni- 
quement de  cette  distance  et  de  ces  directions  que  dépend  la  force  qui 
se  développe  alors,  et  dont  les  expériences  et  les  calculs  de  M.  Ampère 
lui  ont  donné  la  valeur.  Nous  verrons  dans  la  quatrième  partie  de  ce  traité 
les  idées  qu’on  peut  se  faire  sur  le  genre  de  mouvement  dont  il  s'agit,  en 
d’autres  termes,  sur  le  mode  de  propagation  de  l’électricité  dynamique. 
Ce  qu’il  importait  ici,  c’était  de  constater,  indépendamment  de  toute  hy- 
pothèse sur  sa  nature,  l’existence  nécessaire  de  ce  mouvement  pour  ren- 
dre compte  des  phénomènes  désignés  sous  le  nom  d’ électro-dynamiques  par 
M.  Ampère,  qui  le  premier  a établi  ce  principe  important  dont  on  ne  se 
faisait  aucune  idée  avant  lui. 

C’est  en  novembre  1826,  ainsi  que  nous  l’avons  déjà  dit,  qu'Amjièrc 
publia  une  exposition  complète  de  sa  théorie  mathématique  des  phéno- 
mènes électro-dynamiques,  résumant  et  complétant  dans  cet  ouvrage  les 
recherches  curieuses  qu’il  avait  faites  lui-même  sur  ce  sujet  depuis  1820, 
et  auxquelles  M.  Savary  et  M.  de  Montferrant  avaient  ajouté  quelques 
développements  importants.  Dès  lors  on  s’est  peu  occupé  de  cette  branche 
de  l’électricité  où  il  semblait  qu'il  ne  restait  rien  à faire.  Cependant, 
deux  savants  allemands,  MSI.  Weber  et  Neumann,  y sont  revenus  à l’occa- 
sion des  courants  d’induction,  le  premier  essentiellement  sous  le  point  de 
vue  expérimental,  le  second  exclusivement  sous  le  rapport  mathématique. 
J’ai  déjà  fait  allusion  à leurs  travaux  p.  268  et  dans  le  chapitre  de  \' Induc- 
tion ; je  me  bornerai  à remarquer  ici  que  ces  travaux  ne  changent  rien  aux 
bases  fondamentales  de  la  théorie  de  M.  Ampère.  Il  en  est  de  même  des  re- 
cherches récentes  et  non  encore  publiées  de  M.  Cellerier,  que  ce  jeune 
savant  a communiquées  à l’Académie  des  Sciences  de  Paris,  le  3 juin  1830 
[Compta  rendus  de  l‘Ac.  des  Sciences  de  Paris,  du  3 juin  1 8 30 , et  Areh.  des 
Scien.  Phy.,  Htbl.  l'niv.  nv,  p.  211),  et  dont  le  but  est  d’établir  les  for- 
mules et  les  lois  d’Ampère,  abstraction  faite  de  toute  hypothèse  préalable 
sur  la  forme  même  à donner  à l’expression  de  l’action  des  forces  en  jeu  ; 
travail  devenu  nécessaire  pour  mettre  ces  résultats  importants  à l’abri  des 
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ébranlements  qu'ils  pouvaient  éprouver  par  l'effet  des  changements  np|ior- 
tés  par  les  propres  «le  la  science  dans  les  idées  qu'on  se  tonne  de  la  na- 
ture même  de  l'électricité.  Dans  l'ignorance  où  nous  sommes  de  la  ma- 
nière dont  les  actions  électro-dynamiques  résultent  dos  propriétés  des 
fluides  électriques,  ou  sont  influencées  par  le  milieu  ambiant,  il  se  peut, 
en  effet,  que  la  forme  assez  simple  supposée  à l’action  de  deuv  éléments, 
qu’on  n'a  pas  pu  vérifier  directement  par  l'expérience,  ne  soit  pas  curie, 
et  que  cette  action  se  compose  de  plusieurs  forces  distinctes  et  n'ait  pas 
une  résultante  dirigée  suivant  la  droite  qui  joint  les  deux  éléments.  Pour 
connaître  exactement  sa  forme  et  sa  valeur,  on  doit  donc  la  faire  consister 
en  un  système  de  forces  entièrement  arbitraire  qui  puisse  même  n’avoir 
pas  de  résultante,  et  dont  les  composantes  et  les  moments  soient  de> 
fonctions  inconnues  des  quantités  qui  déterminent  la  position  relative  de» 
éléments.  C’est  la  marche  qu’a  suivie  M.  Ceilérier,  et  au  moyen  de  laquelle 
il  a réussi  à établir  sur  des  bases  encore  plus  solides  les  admirables  résul- 
tats trouvés  par  Ampère,  et  que  ce  savant  croyait  à l’abri  de  toute  objec- 
tion, n’imaginant  pas  qu’on  pût  lui  contester  les  principes  d’où  il  était 
parti  et  qu’il  considérait  comme  des  axiomes  en  mécanique. 

Enfin,  un  mathématicien  bien  connu  par  ses  lielles  recherches  sur  h 
mécanique  céleste  et  sur  la  physique  mathématique,  M.  Plana,  s'est  oc- 
cupé du  même  sujet,  c’est-à-dire  de  l’électricité  dynamique,  après  avau 
traité,  dans  un  remarquable  travail,  les  questions  d'électricité  statique  que 
les  travaux  de  Poisson  ne  lui  paraissaient  pas  avoir  suffisamment  éclair- 
cies. Je  ne  puis  mieux  faire  pour  donner  une  idée  du  point  de  vue  sw* 
lequel  il  envisage  les  questions  d’électro-dvnamiques,  que  de  citer  ce  qu'il 
m’écrivait  à ce  sujet  à la  fin  de  décembre  1847  : a l.a  formule  d’ Ampère 
est  l’expression  d’une  loi  de  la  nature;  j’ignore  si  elle  est  primitrre  ou 
secondaire;  mais  elle  renferme  une  foule  de  conséquences  de  la  plu» 
haute  importance  qui  ne  peuvent  être  dévoilées  que  par  le  calcul  intégral. 
Vers  le  commencement  de  1847,  j’ai  publié  à Rome  deux  opuscules  surrr 
sujet.  Mais  je  ne  pense  pas  qu'ils  puissent  être  fort  recherchés  par  le- 
physiciens,  parce  que  les  difficultés  des  calculs  ne  permettent  pas  de  le* 
lire  avec  agrément.  La  plus  simple  des  courbes  est  le  cercle  ; mais  ce  cerrlr 
parcouru  par  un  courant  voltaïque  devient  capable  d’exercer  une  fort* 
sur  un  élément  électrique  de  même  nom  ou  de  nom  contraire.  Eh  bien I il 
faut  employer  les  transcendantes  elliptiques  pour  exprimer  la  résultant? 
de  la  force  émanée  de  la  périphérie  du  cercle.  Mais  ce  cas  fort  simpb 
exige  des  formules  dont  la  connaissance  n’est  pas  en  général  possédée  su 
|ioint  de  vue  qui  est  exigé.  Le  même  Ampère  n'a  pas  donné  la  formut? 
véritable  pour  le  courant  circulaire.  Celle  qu’il  donne,  savoir  : 


— est  fautive;  il  faut  la  remplacer  par  — ~7 


1 Nous  avons  v u que  cette  erreur  ne  change  rien  aux  résultats  qu'Ampcrc  l e 
(le  sa  formule. 
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le  solénoïde,  il  faut  exécuter  l'intégration  on  retenant  plusieurs  termes  de  la 
série,  et  alors  la  difficulté  croit  énormément.  Je  l’ai  exécutée,  mais  je  n on 

suis  pas  encore  assez  satisfait.  Cela  ne  m’étonne  pas;  la  simple  formule  p 

do  Newton,  ne  peut  être  suivie  dans  ses  conséquences  sans  des  calculs 
épouvantables.  Celle  d’Ampère,  où  le  coefficient  A est  variable,  présente 
des  difficultés  d’un  autre  genre  et  même  des  facilités  qui  forment  par- 
fois un  contraste  frappant.  Les  pôles  du  solénoïde  n’ont  aucune  existence 
réelle;  mais  les  choses  se  passent  comme  s’ils  existaient.  lorsqu’on  tient 
compte  du  seul  premier  terme  dans  l’expresdon  de  la  force  qui  émane 
du  solénoïde,  on  croit  voir  les  pôles  il  l'extrémité  ; mais  un  examen  plus 
approfondi  modifie  cette  manière  de  voir.  » Les  propres  paroles  de  M.  Plana 
me  servent  d’excuse  si  je  ne  suis  pas  entré  dans  plus  de  détails  sur  la 
théorie  mathématique  de  l’action  tics  courants  électriques  ; peut-être  même 
les  développements  que  j’ai  donnés  auront-ils  paru  à plusieurs  de  mes 
lecteurs  trop  considérables.  Toutefois  ils  me  pardonneront  s’ils  remar- 
quent qu'il  s'agit  de  l’une  des  théories  les  plus  importantes  de  la  physique, 
comme  je  l’ai  dit  en  commençant  cette  note.  D’ailleurs,  je  suis  heureux  d'a- 
voir eu  une  occasion  d’exposer,  quoique  bien  imparfaitement,  une  partie 
des  travaux  île  l’un  des  génies  les  plus  remarquables  de  notre  époque,  et  de 
montrer  que  le  temps,  loin  d’en  affaiblir  la  valeur,  semble  au  contraire 
l'augmenter  toujours  plus.  Un  peut  dire  qu’Ampère  a été  le  Newton  de 
l'électricité. 


NOTE  G (p.  272). 

résultats  numériques  et  calculs  relatifs  aux  expériences  éeec.tro- 

DTXAMIQLES  DE  WEBER. 


L'importance  des  recherches  de  Weber  sur  les  mesures  électro-dynami- 
ques comme  établissant  sur  des  bases  expérimentales  directes,  la  théorie 
d’Ampère,  relative  à la  constitution  des  aimants,  nous  engage  à donner  ici 
quelques  détails  additionnels  à l’exposition  que  nous  en  avons  présentée 
page  2HH.  Les  détails  portent  surtout  sur  les  résultats  numériques  des  ex- 
|»ériences  qui  établissent  les  lois  formulées  par  Weber. 

1 première  loi,  savoir  : que  In  force  électro-dynamique  produite  pur  f ac- 
tion récijrroqur  de  deux  fit » conducteurs  qui  transmettent  des  courants  <f  éyate 
intensité  est  proportionnelle  nu  carré  de  cette  intensité  est  établie  |>ar  les 
expériences  suivantes.  On  fait  passer  par  les  deux  lits  du  dynamomètre 
(appareil  Weber,  lig.  120  et  121)  trois  courants  d'intensités  différentes, 
produits  successivement  par  3,  par  2 et  par  1 couples  de  Grove,  et  on  ob- 
aerve  simultanément  les  déviations  du  dynamomètre  et  d’un  galvanomètre 
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mis  également  dans  le  circuit.  Voici,  après  qu'on  a opère  les  réductions 
nécessaires,  les  valeurs  moyennes  des  indications  des  deux  instruments  : 


NOMBRE 
Des  couples. 

3 

2 

i 


INDICATIONS 


Du  dynamomètre. 
«0,038 
198,255 
30,915 


Du  galvioosèt». 

108.426 

72,398 

36,332 


Ces  observations  ont  été  réduites  de  manière  que  les  premières  donnes! 
une  mesure  de  la  force  électro-dynamique,  avec  laquelle  les  deux  conduc- 
teurs du  dynamomètre  agissent  l'un  sur  l’autre  quand  on  y fait  passer  des 
courants  de  même  intensité,  tandis  que  les  secondes  donnent  une  mesure 
de  cette  intensité  même.  Si  on  désigne  par  P les  indications  dynamo-nr- 
triques,  et  par  p les  indications  galvano-métriques,  on  a/>  =5,19334  v'P: 
si  on  calcul  en  effet  d'après  cette  formule,  les  valeurs  de  p au  moyen  de 
celles  qu'on  a obtenues  pour  P,  on  a : 

p = 108,144 
72,589 
36,786 

nombres  qui  sont  pour  les  valeurs  de  p aussi  rapprochées  de  ceux  foaro- 
par  l’expérience  que  cela  est  possible  dans  les  limites  d’exactitude  ip 
l’expérience  comporte.  Ainsi,  la  loi  rappelée  plus  haut  est  bien  le  résulta! 
de  l'interprétation  des  données  expérimentales. 

La  seconde  loi  établie  directement  par  Weber,  et  qui  ne  l'avait  été  p 
d’une  manière  indirecte  par  Ampère,  est  que  les  actions  électn-dp*- 
uniques  sont  régies  à distance  par  les  mêmes  lois  que  les  magnétiques.  Peur 
parvenir  à cette  loi,  il  faut  pouvoir  varier  la  distance  de  l’anneau  mobiV 
par  rapport  au  fixe  ; le  mobile  est  dans  ce  cas  extérieur,  et  on  mesure  h 
distance  respective  des  deux  anneaux  par  la  distance  de  leurs  deux  «*- 
très;  il  faut  de  plus  mesurer  l’angle  que  forme  la  ligne  droite  passant  p*r 
les  deux  centres  avec  l’axe  de  l'anneau  mobile  ; ces  deux  lignes  sont  tou- 
jours dans  le  même  plan  horizontal.  On  a choisi  quatre  directions  corres- 
pondantes aux  quatre  points  cardinaux  ; ce  qui  signifie  que,  si  l'aie  àt 
l’anneau  mobile  est  supposé  être  orienté  d’après  le  méridien  magnétique, 
comme  le  serait  l’axe  d’une  aiguille  aimantée,  le  centre  de  l'anneau  frie 
se  trouve  être  dévié  par  rapport  à celui  du  mobile,  tantôt  dans  la  direc- 
tion du  méridien  magnétique,  soit  du  sud  au  nord,  soit  du  nord  ou  sud. 
tantôt  dans  une  direction  perpendiculaire  à ce  méridien,  de  l’ouest  à l'est, 
ou  de  l’est  à l'ouest.  Dans  chacune  de  ces  quatre  directions,  les  deux  «• 
neaux,  ou  plutôt  leurs  deux  centres,  se  trouvent  disposés  à différente#  da- 
tantes l'un  de  l’autre.  On  avait  soin  que  le  même  courant  qui  traversait  tf 
dynamomètre  fût  transmis  également  à travers  un  galvanomètre,  aim  d» 
pouvoir  réduire  les  observations  faites  avec  le  premier  instrument  à lanu'i* 
intensité  du  courant,  en  faisant  usage  de  la  première  loi  déjà  déuKAtrrv 
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Voici  un  tableau  qui  présente  un  résumé  abrégé  dos  moyennes  réduites  à 
la  même  intensité,  qu’on  a obtenues  pour  les  divers  cas  observés,  la  pre- 
mière colonne  renferme  les  nombres  qui  expriment  les  distances  entre  les 
centres  des  deux  anneaux,  et  les  uutres  ont  en  tète  l'indication  de  l’angle 
que  forme  la  ligne  droite  qui  joint  les  deux  centres  avec  l'axe  de  l’anneau 
mobile,  orienté  dans  la  direction  du  méridien  magnétique. 


DISTANCES 
en  millim. 

NORD. 

0° 

EST. 

DO* 

SUD. 

OUEST. 

270° 

0 

22000 

22900 

22060 

22900 

300 

77,10 

180,24 

77,00 

100.02 

RMI 

.14,78 

77,01 

34,77 

77,28 

500 

18,17 

39,37 

18,30 

30,10 

600 

22,53 

22,:» 

Il  est  évident  que  dans  le  cas  où  la  distance  est  0,  c’est-à-dire  où  les 
centres  des  deux  anneaux  coïncident,  il  ne  (teut  y avoir  de  différence  pro- 
venant de  l’angle  que  fait  avec  l’axe  de  l’anneau  mobile  la  ligne  qui  joint 
les  centres  des  deux  anneaux,  puisque  cette  ligne  se  réduit  à un  point 
situé  sur  l’axe. 

Ce  tableau  nous  montre  encore  que  les  résultats  obtenus  pour  la  même 
distance,  mais  dans  des  directions  diamétralement  oppusées,  s'accordent 
assez  entre  eux  pour  qu’on  puisse  trouver  dans  cet  accord  une  garantie  de 
l'exactitude  dans  les  observations.  Kn  supposant  ces  valeurs  égales  deux  à 
deux  et  en  en  prenant  la  moyenne,  on  obtient  le  tableau  suivant  dans  le- 
quel les  divisions  de  l’échelle  arbitraire  sont  transformées  en  degrés,  mi- 
nutes et  secondes,  H étant  la  distance,  V et  V'  étant  respectivement  les 
angles  de  déviation. 


R. 

V. 

V'. 

0,3 

0°  40'  22" 

0»  20'  3" 

0,4 

0°  20'  8" 

0°  9’  2" 

0,5 

0»  10'  12" 

0"  4'  4-4" 

0,6 

0”  5' 50" 

D’après  le  principe  fondamental  de  l’électro-dynamique,  les  tangentes 
des  angles  de  déviation  doivent  pouvoir  se  développer  suivant  les  puis- 
sances inverses  de  la  distance,  ce  qui  donne  : 

tang.  V=aR^,+  6R's 
lang. V'  — î oit"  ’-j-rR 

Dans  ces  formules  a,  b,c,  sont  les  constantes  qui  doivent  être  fournies 
par  l’observation;  si  donc  dans  le  cas  actuel,  on  suppose  : 
tang.  V =0,0003.17*  R~* + 0,000002755  R-‘ 
tang.  V'  = 0,0001780  R - 5 + 0,000001X80  R - ». 
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on  obtient  le  tableau  suivant  des  déviations  calculées  qui  ne  différent 
que  très-peu  des  observées,  ainsi  que  l'indiquent  les  troisième  et  cinquième 
colonnes  qui  donnent  ces  différences. 


R. 

V. 

DIFFÉRENCE. 

V'. 

0,3 

0°  4!V  ’ii" 

0" 

0°  20'  4" 

0,4 

0°  20’  7" 

-H" 

0»  8'  38" 

0,3 

0»  10'  8" 

+ 4" 

0°  4'  1*2" 

0,6 

0»  B’  40" 

DirrÉarvcr. 


La  méthode  employée,  qui  est  exactement  la  même  dont  Lauss  a tait 
usage  pour  mesurer  la  force  magnétique  ( Institution es  magnetiex.  An- 
nuleh 1833,  t.  xxvm,  p.  004.),  conduisant  aux  mêmes  résultats,  perron 
d’établir  directement  l’une  des  conséquences  les  plus  générales  et  les  plus 
importantes  du  principe  de  l'électro-dynamique,  savoir  : que  les  mémo 
lois  règlent  les  actions  électro-dynamiques  et  magnétiques  à distance. 

En  comparant  les  actions  électro-dynamiques  aux  actiuns  magnétiques, 
il  a fallu  exclure  des  premières  le  cas  oii  les  centres  des  deux  anneaux 
du  dynamomètre  coïncident  l’un  avec  l’autre,  puisque  ce  cas  ne  fient  se 
réaliser  dans  l’action  mutuelle  de  deux  aimants.  Ajoutons  encore  que  «lacs 
cette  application  des  lois  magnétiques  aux  lois  électro-dynamiques,  ou 
peut,  au  lieu  de  déduire  les  valeurs  des  trois  constantes  a,  6 et  c des  ob- 
servations mêmes,  les  obtenir  directement  par  le  calcul  au  moyen  du  prin- 
cipe fondamental  de  l’électro-dynamique  ; car  au  moyen  de  ce  principe  on 
peut  trouver,  avec  un  dégré  d'approximation  suflisunt,  le  moment  de  rela- 
tion éleclro-dgnamique  qu'exerce  l'anneau  fixe  sur  l’anneau  mobile  suspend* 
jtar  les  deux  fils,  quand  on  fait  passer  par  les  deux  anneaux  un  courant 
d'une  intensité  i.  Nous  ne  reproduisons  fias  ici  la  série  des  calculs  par  les- 
quels M.  Weber  parvient  à obtenir  des  résultats  numériques  presque  iden- 
tiques à ceux  que  l’observation  directe  lui  avait  fournis  dans  le  premier 
tableau  que  nous  avons  rap|Hirté  plus  haut  pour  établir  la  seconde  loi. 
Nous  nous  contenterons  de  donner  ce  tableau  calculé  avec  l'indication  de- 
différences  qu'il  présente  avec  les  résultats  correspondants  du  tableau 
obtenu  par  l’expérience  : 


DISTANCES 
en  millim. 

NORD  OU  SUD. 

0"  nu  180° 

DIFFÉRENCES. 

EST  OU  OUEST. 

!H>°  ou  370» 

DiPPtiE*rf>. 

0 

+22(180,00 

-(-280.00 

+22080,00 

+480,00 

300 

1811,03 

-(-0.1X1 

77,17 

—0,08 

400 

77,711 

— 0,31 

34,74 

+0.03 

3(NI 

30,37 

— 0,10 

18,31 

— 0,07 

000 

22,64 

—0,18 
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Dans  cette  comparaison  entre  la  théorie  et  l’expérience,  un  seul  facteur 
a été  déduit  des  observations,  et  cela  parce  que,  vu  sa  nature,  ou  ne  pou- 
vait obtenir  ce  facteur  d'une  manière  suffisamment  exacte  par  les  mesures 
directes. 

En  résumé,  nous  croyons  en  avoir  assez  dit  pour  faire  comprendre 
l'immense  service  que  M.  Weber  a rendu  à la  science,  en  établissant  sur 
tles  bases  aussi  solides  les  lois  de  l’électro-dynamiquc,  et  en  donnant  ainsi 
à la  théorie  de  M.  Ampère  une  certitude  presque  mathématique. 


FIN  l»U  PRF.MIKH  VOLUME. 
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Sous  presse , pouf  paraître  prochainement  : 

Anatomie  chirurgicale  homalogrupbiqur,  ou  description  et  ligures  des  priacifit. 
régions  du  corps  humain  représentées  de  grandeur  naturelle,  et  d'apres  des  tecta» 
plans  fuites  sur  des  cadavres  congelés,  par  le  docteur  K.  Q.  Le  Gesdke.  pr»<cuw 
de  l’amphitbéàtre  des  hôpitaux.  Paris,  1858,  i vol.  in-fol.,  avec  25  planches  üùat- 
„ graphiees  pur  l'auteur  2>b 

Traité  d’analyse  chimique  par  la  méthode  des  volumes,  comprenant  l’analjs.  dt<  »«. 

, la  chlorotnétrie,  la  sulfhydrométrie,  l'acidirtctrie,  l'alcaliiuétrie , l anslv-  Js»  né 
taux,  la  saccharimélrie,  etc.,  par  le  docteur  Poggiale,  pharmacien  en  chef  du  Vi- 
de-Grèce , professeur  de  chimie  à l’Ecole  impériale  de  médccuie  et  de  phwsunr 
militaires,  membrede  l’Académie  impériale  de  médecine,  t vol.  in-8,  avec  200  fieif 
intercalées  dans  le.  texte. 

Cours  de  médecine  du  Collège  de  France  , Physiologie  et  pathologie  du  tf&m 
nerveux,  par  Cl.  KkrRard,  membre  de  l lnstilut  (Académie  des  scieacesj.  psv» 
seur  au  Collège  de  France  et  à la  Faculté  des  sciences.  Paris.  1858.  2 vol.  ia-4 

L’École  de  Saleroe , ou  l'Art  île  vivre  longtemps;  traduction  nouvelle,  es  wv 
français,  par  Cu.  .MkaUX-Saimt-Marc,  avec  nés  Commentaires  par  le  dseve 
Amkdhe  Latour,  i beau  vol.  grand  in-18  avec  ligures. 

Traité  d’anatomie  chirurgicale  et  drCbirurgleexpérlmentale,  par  J. -F.  MaLGsKSL 
professeur  du  medecme  opératoire  à la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  dmreu 
édition  revue  et  augmentée , 2 vol.  in-8. 

Des  méthodes  de  traitement  de  la  folié  adoptées  dans  les  prlnctpauv  *» 
d’Angleterre,  |iar  le  docteur  Co.vOi.I.Y,  tradnit  de  l'anglais  et  augmente  d'aa  Pnc 
sur  l’avenir  des  établissements  d’aliénés  eu  France,  et  principalement  des  WtfKr 
de  Bicêtrc  et  de  la  Salpétrière,  par  M.  lîtTTBl. , chef  de  division  à l'adiniantn* 
de  l’assistance  publique,  1 vol.  in-8. 

Description  des  animaux  sans  vertèbre»  découverts  dans  le  kawta  de  ru*. 

pour  servir  de  supplément  à la  Description  des  coquilles  des  euvirons  Ai  ho. 
et  contenant  une  revue  générale  de  toutes  les  espèces  actuellement  connais,  p 
M.  G.-P.  DesiIaTKS,  membre  de  la  Société  géologique  de  France. 

Cet  ouvrage  formera  cuviron  25  livraisons,  iu-4,  chacune  de  40  page»  avec  5 po- 
ches. Prix  de  la  livraison.  S k 

Les  livraisons  1 à 12  sou  t en  vente. 

Traité  d’auatouilr  générale,  normale  et  pathologique  chei  l'homme  et  les  fr* 
cipaux  mammifères  (Histoire  des  éléments  anatomiques  des  tissus  et  Histdqt* 
par  le  docteur  CH.  iloBIN,  professeur  agrégé  à la  Faculté  de  médecine  de  P»-- 
professeur  d’anatomie  générale  et  de  microscopie.  2 vol.  grand  in-8  accvuqnç*' 
d'un  atlas  de  40  planches  gravées. 

Zoologie  médicale,  par  MM.  Paul  Gervais.  doyen  de  la  Faculté  de*  rkm  * 
.Montpellier,  cl  J.  V,vN  itr.  > h U i.  N , professeur  de  l'université  de  Louvaio.  1 val.  »4 
illustre  de  ligures  intercalées  dans  le  texte. 

Traité  d’anatoinlr  pathologique  générale  et  spéeialr,  ou  Description  et  inw 
graphie  pathologique  des  altérations  morbides,  tant  liquides  que  solides,  oksanm 

dans  le  corps  humain,  par  il.  Lt-BKRT,  professeur  de  clinique  medicale  à I" cars- 
site  de  Zurich  , membre  des  Sociétés  anatomique  , de  biologie , de  cbirarir  ■' 
médicale  d'observation  de  Paris,  etc.  Paris,  1855-1858. 

Ce  bel  ouvruge  se  rumpoviu  de  S Toi.  in-folio  Je  teste  et  d'enviiuo  AK)  plombe*  |r*irf».  vj #«•■"* 
d'après  nature  et  lu  plupart  coloriée*.  Il  te  publie  par  litraUoo»,  chacune  compose*  vl»  .lit  • fT 
Je  leste  sur  beau  p.,  juer  vciiu  eide  5 planches  in-folio  gravée*  et  coloncet. 

Les  livraisons  1 à 20  sont  en  vente.  Prix  de  la  livraison  : IJ  * 


Paris.  — Imprimerie  de  L.  Martisxt,  rué  Mignon,  2.  , 
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LIVRES  DE  FONDS. 


ABEILLE.  T rail#  des  bydropiaiet  il  des  kystes  ou  des  Collections  séreuses  et  mixtes 
dans  le»  cavités  naturelles  et  accidentelles,  parle  docteur  J.  ABEILLE,  médecin  de 
l'hôpital  militaire  du  Roule,  lauréut  de  l'Académie  de  méderiue.  Paris,  1852.  1 vol. 
io*tl  de  610  papes.  7 fr.  50 

AIETTE.  Code  medical,  ou  Recueil  des  Lois,  Décrets  et  Règlements  sur  l'étude, 

I enseignement  et  l’exercice  de  la  médecine  civile  et  militaire  en  France,  par  Amé- 
DÉK  Amettf,  secrétaire  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris.  Deuxieme  édition, 
revne  et  augmentée.  Paris,  1855.  1 vol.  in-!2de  170  pages.  1 fr. 

Om,r»$e  traitant  des  droits  et  des  devoirs  des  médecins.  Il  s'adresse  à tous  ceux  qui  etudieot,  ensei- 
gnent ou  exercent  la  médecine,  el  renferme  dans  un  oidre  méthodique  toutes  les  dispositions  legisla- 
tive* et  reglementaire*  qui  lo>  coacei  lient. 

1IT0T.  Entomologie  française.  Rhynrotes.  Paris,  1818,  in-8  de  500  pages,  avec 
5 planches.  g fr. 

t ANNALES  D’HYGIÈNE  P»I.IQt  K ET  DE  MÉDECINE  LÉGALE,  par  MM.  AOELOM, 
Andral,  Boudin,  Prieure  de  Boismont,  Chevallier  , Devergie,  Gaultier 
df  Claubry.  Gcérard.  Keraldren,  Lassaigke,  Lévy,  Méi.ier,  de  Piétra- 
Sa.vta,  Amb.  Tardieu,  Trébuchet,  Vebnois,  Vh.lermé. 

l«  Annale»  d'hygléne  publique  et  de  niédeelne  légale,  dont  la  aeeonde  série  a 

fsnrniencé  avec  le  cahier  de  janvier  1851,  paraissent  régulièrement  tous  les  trois  mois 
[Mr  cahiers  de  15  à 16  feuilles  in-8  (environ  250  pages),  avec  des  planches  gravées. 
Le  prix  de  l’abonnement  par  an  pour  Paris,  est  de  : 18  fr. 

Pour  les  départements  : 20  fr.  — Pour  l’étranger  : 21  fr. 

La  première  série,  collection  complète  (1829  à 1853),  dont  il  ne  reste  que  peu 
d exemplaires,  50  vol.  in-8,  ligures,  prix  : 150  fr.  Les  dernières  années  séparément; 
prit  de  cbui|ue.  18  fr. 

Tablm  alphabétiques  par  ordre  des  matières  et  par  noms  d'auteurs  des  Tomes  I il  L 
(1829  à 1853).  Paris,  1856.  in-8  de  136  pages  à 2 colonnes.  3 fr.  50 

ANNALES  DE  LA  CHIBFRGIK  FRANÇAISE  F.T  ÉTRANGÈRE,  publiées  par  MM.  BÉGIN, 
chirurgien-inspecteur,  membre  du  Conseil  de  santé  des  armées,  le  docteur  Mar- 
CHAL  (de  Calvi);  Velpeau,  professeur  de  clinique  chirurgicale  à la  Faculté  de  mé- 
decine de  Paris;  Vidai,  (de  Cassis;,  chirurgien  de  l'hôpital  du  Midi.  Paris,  IRAI  à 
1815.  15  vol.  in-8,  ligures.  10  fr. 

Chaque  année  séparément,  3 vol.  in-8.  12  fr. 

INNtAlHE  DE  ciiimif.  comprenant  les  applications  de  cette  science  A la  médecine  et 
« la  pharmacie,  ou  Répertoire  des  découvertes  et  des  nouveaux  travaux  en  chimie 
laits  dans  les  diverses  parties  de  l’Europe;  par  MM.  E.  Millon,  J.  ItKistT,  avec 
la  collaboration  de  M.  le  docteur  K.  IIoefer  et  de  M.  NicklÈs.  Paris,  1815-1851, 
7 vol.  in-8  de  chacun  700  à 800  pages.  21  fr. 

Les  années  1815,  1816,  1817.  se  vendent  chacune  séparément  3 fr.  le  volume. 
ARCHIVES  ET  JOURNAL  DE  LA  MÉDECINE  HOMOEOPATHIQCB,  publiés  par  une 
société  de  médecins  de  Paris.  CvUeclio , coitip/éte.  Paris,  1831-1837.  6 vol. 
in-8.  30  fr. 


AL'BBRT-ROCBE.  Basal  sur  l’arrliinaienienl  Br*  Européens  dans  1rs  pays  chauds, 

par  le  docteur  Aubert-Koehe,  ex-médecin  eu  chef  au  service  d'Égvptc.  Paris, 
1854.  lu-8  de  207  pages,  avec  une  carte  de  la  mer  Rouge.  3 fr.  50 

3AER.  Histoire  dn  développement  des  aulmaux,  traduit  par  G.  ltRESCHET.  Paris, 
1836,  in-4.  3 fr. 

IALD0U.  Instruction  pratique  snr  l,bjdro-tbéraple,  étudiée  au  point  de  vue  : 1°  de 
l’analyse  clinique  ; 2°  de  la  thérapeutique  générale;  3" de  la  thérapeutique  comparée  ; 
1°  de  ses  indications  et  contre-indications.  Souvrlt*  édition,  Paris,  1857,  in-8  de 
6 !M  pages.  5 fr. 

1ASSEREAU.  Traité  des  affections  de  la  peau,  symptomatiques  de  In  Syphilis,  par 
le  docteur  L.  Basskreac,  ancien  interne  de  l'hôpital  Saint-Louis  rt  de  l’hospice 
des  Vénériens,  etc.  Paris,  1852,  1 vol.  iu-8  de  600  pages.  7 fr.  80 
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BAUDRIMONT.  Traité  de  rUimlr  générale  et  spéciale,  avec  le»  application»  un  wx 
à la  méilceine  et  à la  pharmacie,  par  le  docteur  A.  BaCDRIUONT,  profevror  igng; 
de  chimie  à la  Faculté  de  médecine  de  Paris.  Paris,  1814-1816.  2 toi.  is-S.o- 
scmlile  1560  pages,  avec  260  figures  intercalées  dans  le  texte.  II!  6. 

Tome  IP  iu-K  de  084  pages  avec  figures.  |6. 

BAUORIMONT  et  MARTIN  SAINT-ANGE.  Recherches  anatomiques  et  phyvidlopip' 

sur  le  Développement  du  fartas,  et  particuliérement  sur  l’évolution  enibnmu* 
des  oiseaux  et  des  batraciens.  Paris,  1851,  1 vol.  in-4  avec  18  planches 
coloriées.  55  6 

BAYLE.  Blbllolbéque  de  thérapentlque.  ou  Recueil  de  mémoires  originaux  « an 
travaux  anciens  et  modernes  sur  le  traitement  des  maladies  et  l'emploi  des  mei» 
ments,  recueillis  et  publiés  par  A.-L.-J.  BaïLE,  l».  M.  P-,  agrège  et  sout-hils- 
thécaire  à la  Faculté  de  médecine.  Paris,  1828-1837.  4 forts  vol.  in-8.  9's, 

BAZIN.  Du  système  nerveux,  de  la  vie  animale  et  de  la  vie  végétative,  it  Fr 

connexions  anatomiques  et  des  rapports  physiologiques , psychologiques  et  tofc- 
giques  qui  existent  entre  eux,  par  A.  Bazin,  professeur  à la  Faculté  (les  sàtÈOlk 
Bordeaux,  etc.  Paris,  1841,  in-4,  avec  5 planches  lithographiées.  It 


BEAU.  Traité  clinique  et  expérimental  d'auscultation  appliquée  à l'étude  do  nés 
dies  du  poumon  et  du  cœur,  par  le  docteur  J. -11. -S.  Beau,  médecin  de  PWi 
Cocliin,  professeur  agrégé  à la  Faculté  de  médecine  de  Paris.  Paru,  1856. 1 a 
in-8  de  626  pages.  7 F.» 

BEAUVAIS.  Effets  toxiques  et  patbogenétiqucs  de  plusieurs  médicaments  sar  1 è> 

noraie  animale  dans  l’état  de  santé,  par  le  docteur  Bf.ai'VAIS  (de  Sainl-Gnav 
Paris,  1845,  in-8  de  420  pages.  Avec  huit  lableaux  in-folio.  Tf 

BEAUVAIS.  Clinique  hoiuœopalblque,  ou  Recueil  de  toutes  les  observations  ptiq* 
publiées  jusqu’à  nos  jours,  et  traitées  parla  méthode  liomœopatiiique.  tterrajrf» 
p Ut.  Paris,  1836-1840,  9 forts  vol.  in-8.  U*. 

BÉGIN.  Études  sur  le  service  de  santé  militaire  en  France,  son  passé,  sot  g** 
et  son  avenir,  par  le  docteur  L.-J.  BÉGIN,  chirurgien-inspecteur,  membre  à1* 
seil  de  sunlé  des  armées , de  l’Académie  impériale  de  médecine,  ex-chiruip»  a 
chef  de  l'hôpital  du  Val-de-Gràcc,  elc.  Paris,  1849,  in-8  de  370  pages.  4 4.  J* 
BÉGIN.  Nouveaux  éléments  de  rblrurgle  et  de  médecine  opératoire,  par  It  Aral 
L.-J.  BÉGIN,  deuxième  édition,  augmentée.  Paris,  1838,  3 vol.  in-8.  #4 

BEGIN-  Application  de  la  doctrine  physiologique  * la  chirurgie,  par  If 
L.-J.  Bégin.  Paris,  1823,  in-8.  3 6.  » 

BÉGIN.  Quels  sont  les  moyens  de  rendre  en  temps  de  paix  les  loisirs  «a  «MW 
français  pins  utiles  à Inl-meme,  a l’État  et  It  l’armée,  sans  porter  lUtnFit 
caractère  national  ni  a l'esprit  militaire,  par  L.-J.  liEGIN.  Paris,  1843,  in-8.  i 6 5 

BELMAS.  Traité  de  la  cystotomie  sus-pubienne.  Ouvrage  basé  sur  près  df  «itè 
aervatious  tirées  de  la  pratique  du  docteur  Souberbielle,  par  D.  Bel  MAS,  doctftr* 
chirurgie  de  la  Faculté  de  Paris,  etc.  Paris,  1827,  in-8.  üg.  I ! 

BENOIT.  Traité  élémentaire  et  pratique  des  manipulations  chimique» . d * 

l’emploi  du  chalumeau,  suivi  d'un  Dictionnaire  descriptif  des  produits  de  f*^- 
Irie  susceptibles d’èlrc  analysés;  pur  È.  Benoit.  Paris,  1854,  1 vol.  iu-8 

Ouvrage  fpeciulcmeul  detliuc  aux  ngenls  de  l'admimstratiun  dpi  douanes , aux  nepouMi. 
personne»  qui  s’occujmil  <lc  J a recherche  des  fuliificuttofts,  «su  qui  veulent  fuite  de  la  dusut 

BERNARD.  Leçon»  de  physiologie  expérlntentalr  appliquée  a la  médrclae  faSé» 
Collège  de  France,  par  Cl.  Bernard,  membre  de  l'Institut  de  France,  profrs««‘ 
Collège  de  France,  professeur  de  physiologie  générale  à la  Faculté  dés  **»' 
Paris,  1855-1856,  2 vol.  in-8,  avec  figures  intercalées  daus  le  lexte.  8’ 

Le  Tome  II.  Paris,  1856,  iu-8  avec  figures. 

BERNARD.  Cours  de  médecine  du  Collège  de  France,  lies  effets  des  subliment? 
que  s et  médicamenteuses,  par  CJ.  Bernard,  membre  de  l'Institut  de  Frase*.  f** 
1857,  1 *ol.  in-8,  avec  ligures  intercalées  dans  le  telle. 
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BERNARD.  Cours  de  médecine  dn  Collège  de  France,  Physiologie  tl  pathologie  du 
système  nerveux,  par  Cl.  BfcRNARD,  membre  île  l'Institut.  Paris,  1858.  2 vol. 
in-8. 

BERNARD.  Mémoire  sur  le  pancréas  et  sur  le  rôle  du  suc  pancréatique  dans  les  phé- 
nomènes digestifs,  particulièrement  dans  la  digestion  des  matières  grasses  neutres, 
par  Cl.  Bernard,  Paris,  1856,  in-4  de  190  pages,  avec  9 planches  gravées,  en 
partie  coloriées.  12  fr. 

BERTON.  Traite  pratique  des  maladies  des  entants,  depuis  la  naissance  jusqu'à  la 

fiuberté , fondé  sur  de  nombreuses  observations  cliniques,  et  sur  l'examen  et  Vana- 
jsr  des  travaux  des  auteurs  qui  se  sont  occupés  de  cette  partie  de  la  médecine,  par 
M.  le  docteur  A.  Berton,  avec  des  notes  de  M.  le  docteur  Baron,  médecin  de 
l’hôpital  des  Eufants-Trouvés,  etc.  Deuxième  édition  entièrement  refondue.  Paris, 
1812,  1 vol.  in-8  de  820  pages  4 fr. 

BER2ÉLIUS.  Dr  remploi  du  rbalnmeau  dans  les  analyses  chimiques  et  les  détermi- 
nations minéralogiques;  traduit  du  suédois,  par  F.  Fresnel.  Paris,  1842,  1 vol. 
in-8,  avec  4 planches.  6 fr.  50 

BIBLIOTHÈQUE  DU  MÉDECIN  PRATICIEN,  ou  Résumé  général  de  tous  les  ouvrages 
de  clinique  médicale  et  chirurgicale,  de  toutes  les  monographies,  de  tous  les  mé- 
moires de  médecine  et  de  chirurgie  pratiques,  anciens  et  modernes,  publiés  en 
France  et  à l'étranger,  par  une  société  de  médecins,  sous  la  direction  «lu  docteur 
Fabre,  rédacteur  en  chef  de  la  Gazette  des  hôpitaux.  — Ouvrage  adopté  par  l'Uni- 
versité, pour  les  Facultés  de  médecine  et  les  Écoles  préparatoires  de  médeciue  et  de 
pharmacie  de  France  ; et  par  le  Ministère  de  la  guerre,  sur  la  proposition  du  Con- 
seil de  santé  des  armées,  pour  les  hôpitaux  d'instruction.  Paris,  1843-1851.  Ou- 
vrage complet,  15  vol.  gr.  in-8,  de  chacun  "00  pages  à deux  colonnes.  Prix  do 
chaque  : 8 fr.  50 

Les  tomes  I et  II  contiennent  les  maladies  des  femmes  et  le  commencement  des 
maladies  de  l' appareil  urinaire  ; le  tome  III,  la  suite  des  maladies  de  l’appareil  uri- 
naire ; le  tome  IV,  la  fin  des  maladies  de  l’appareil  urinaire  et  les  maladies  des  or- 
ganes de  la  génération  chez  l’homme  : les  tomes  V et  VI,  les  maladies  des  enfants  de  la 
naissance  à la  puberté  (médecine  et  chirurgie)  : c’est  pour  la  première  fois  que  la  mé- 
decine et  la  chirurgie  des  enfants  se  trouvent  réunies  ; le  tome  VH,  les  maladies  véné- 
riennes: le  tome  VIH,  les  maladies  de  la  peau  ; le  tome  IX,  les  maladies  du  cerveau, 
maladies  nerveuses  et  maladies  mentales  ; le  tome  X,  les  maladies  des  yeux  et  des 
oreilles  ; le  tome  XI,  les  maladies  des  organes  respiratoires  ; le  tome  XII,  les  maladies 
des  organes  circulatoires  ; le  tome  XIII,  les  maladies  de  l’appareil  locomoteur.  Le 
tome  XIV  contient  : Traité  de  thérapeutique  et  de  matière  médicale  dans  lequel  ou 
trouve  une  juste  appréciation  des  travaux  français,  italiens,  anglais  et  allemands  les  plus 
récents  sur  ('histoire  et  l'emploi  de  substances  médicales.  Le  tome  XV  contient  : Traité 
de  médecine  légale  et  de  toxicologie  ( avec  figures)  présentant  l'expose  des  travaux  les 
plus  récents  dans  leurs  applications  pratiques. 

Conditions  de  la  souscription  : La  Bibliothèque  du  médecin  praticien  est  complète 
en  15  volumes  grand  in-8,  sur  double  colonne,  et  contenant  la  matière  de  45  volumes 
in-8  ordinaires. 

On  pent  toujours  souscrire  en  retirant  un  volume  par  mois,  ou  acheter  chaque  mo- 
nographie séparément.  Prix  de  chaque  volume.  8 fr.  50 

BLANDIN.  Aoavetai  éléments  d’analonilr  descriptive;  par  F.-Ph.  Blandin,  an- 
cien chef  des  travaux  anatomiques,  professeur  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 
chirurgien  de  l'Hôtcl-Diea.  Paris,  1838,  2 forts  volumes  in-8.  8 fr. 

Ouvrage  adopté  pour  les  dissections  dans  les  amphithéâtres  d’anatomie  de  l’École 
pratique  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  et  parle  ministère  de  la  guerre  pour  les 
élèves  des  hôpitaux  militaires. 

BLANDIN.  Anatomie  du  système  dentaire,  considérée  dans  l’homme  et  les  animaux. 
Paris,  1836,  in-8,  avec  une  planche.  4 fr,  50 
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BOENNINGHAUSEN . Manuel  de  thérapeutique  medicale  ’auuiironalhlqar.  ;*or  uni 

île  y -mie  au  lit  îles  malades  cl  à l'élude  de  la  matière  medicale  pure.  Traduit  dt  1 al— 
lemnnd  par  le  docteur  I).  lloTli.  Paris,  IS16.  in-12de  600  pages.  7 fr. 

BOIVIN  ci  DUGÈS.  Traite  pratique  de»  maladie*,  de  l’uteru*  ei  de  «es  innn 

appuyé  sur  un  grand  nombre  d’observations  cliniques  ; par  madame  Bonis  , dor. 
leur  en  médecine,  snge-femme  surveillante  en  chef  de  la  Maison  impérial»  de  «aat, 
et  A.  OtOÈs,  professeur  A la  Faculté  de  médecine  de  Montpellier.  Pari»,  tttSJ, 

2 vol.  in— H,  avec  atlas  de  Al  idaneties  in-folio,  gravées  et  coloriées,  représentant  tes 
principales  altérations  morbides  des  organes  génitaux  de  la  femme,  avec  eapü- 
catimi.  *0  fr. 

— Séparément  le  bel  allas  de  Al  pi.  m-fol.  coloriées.  60 fr. 

BOIVIN.  Recherches  sur  une  des  causes  lea  plu»  frequentes  et  tes  motus  mns 
de  l’avortement,  suivies  <1  un  mémoire  sur  lintro-pelvimétre.  ou  mensuntear  - 
terne  du  bassin  ; par  madame  BoiVllt.  Paris,  1828,  in- 8,  flg.  I b. 

BOIVIN.  IVoiivelIr»  recherches  sur  l'origine,  la  nalure  et  le  Irallemeat  d»  ta 
nidle  veslrulalre.  ou  Grossesse  hydatique.  Paris,  182*.  in-8.  2 If.  la 

BOIVIN.  Observation  sur  les  ras  d’absorption  du  placenta,  1829,  in-8.  I fr.  M 
BOIVIN.  Mémorial  de  l’art  drs  arcoiirheuirnts,  ou  Piincipes  fondés  sur  U pratiqua 
de  l’hospice  de  la  Maternité  de  Paris,  et  sur  celle  de»  plus  célèbres  praticien»  nil»*- 
naux  cl  étrangers,  avec  143  gravures  représentant  le  mécanisme  de  toute»  le»  es- 
pèces d’aeroiichements  ; par  madame  Botviît,  sage-femme  en  chef.  (htatnem/  rt<- 
tion  augmentée.  Paris,  1836,  2 vol.  in-8.  tlfr 

Out  rage  adopté  par  le  gouvernement  comme  classique  pour  les  élèves  de  la  Jf au.» 
d'accouchements  de  Paris 

BONNET.  Traité  des  maladies  drs  articulation»,  par  le  docteur  A.  llOVMT.  à- 

rurgien  en  rlief  de  IHôtel-Dicu  de  l.yun,  professeur  de  clinique  chirurfiré»  i 
l’Ecole  de  médecine.  Paris.  1845,  2 vol.  in-8,  et  atlas  de  16  pl.  in-4.  Hfr. 

C’est  avec  L conscience  de  remplit  une  lucuue  daM  le»  science»  que  M.  Bonn*  » a entre- pus e» Trwar 
etc  f maladies  des  articulations . Fruit  d’un  travail  assidu  «le  plusieurs  onitrea,  il  peut  ètr r 
comme  l’trqvre  île  prédilection  de  cet  habile  tbirurpieo.  Sa  ponliun  à la  tête  de  l’Hôtel • Oiradi  Lwe. 
lui  a permis  d'fn  vérifier  tous  les  faits  uu  lit  Ju  malade  , à la  balle  d'operations  , à l'aiuptabdov 
anatomique,  et  dans  un  enseignement  public  il  n\i  r.-vse  d’appeler  sur  ce  sujet  le  ronir»*  ta  h 
discussion  et  de  la  controverse.  Voilà  les  titrée  qui  recommandent  cet  ouvrage  A la  méditât»  ta 
praticiens. 

BONNET  Traité  de  thérapeutique  des  maladies  articulaires,  par  le  docteur  A IV»»- 

NET.  Paris.  1853,  1 vol.de  700  pages,  iu-8.  avec  90  pl.  intercalées  dans  le  texte. 

Cet  ouv!  .igr  «luit  êt<  o cuutidei  e comme  In  »uitr  et  le  comptent  rut  du  Traite  des  msatméiei  drs  orti- 
militions  auquel  l'auteur  teuvoie  pour  IVtiolugie,  le  dugOositc  et  l'anatomie  pathologique, 
exrlusivement  aux  questions  thérapeutique*,  le  nouvel  ouvrage  de  M.  Bonu-t  offre  une  npeilmoa- 
pieté  »l»->  mi'll’udeà  et  des  nombreux  procédés  iutrtMluils  soit  par  lui-même,  «oit  pur  les  pninM  lu 
plus  ex |h-i  im-uîfs  dan*  le  tiuitement  des  maladies  si  compliquées  des  arltcnletiona» 

BONNET  Traité  des  tlévrrs  iulrrmlftrntrs.  par  le  docteur  AOG.  BOTVET,  professer 

à l'Ecole  de  médecin*  de  Bordeaux.  Deuxième  édition,  corrigé"’ et  augmente*.  Pare. 
1853,  in-8  de  A58  pages.  (h 

BOUCHARDAT  Du  dlahetr  sucre  ou  alarnsurlr.  son  traitement  bvgiemqar.  |W 
A.  Boi'CHAIllUT,  professeur  d'bjgiène  à la  Faculté  do  médecine  de  Paru.  Pare. 
1851,  iu-t.  A fr  M 

BOUCHUT.  Traité  dés  si  ânes  dr  la  mort  et  des  moyens  de  prévenir  les  entfrmacs'" 
prématurés,  par  le  docteur  E.  BOUCHOT,  médecin  des  Itépitaux  de  Paris,  fhtm? 
couronné  par  l'Institut  de  France  Pari».  1849,  in-tide  A00  pages.  3 Ir  M 

O r«*mui i|uabl«  ouvrage  est  ainsi  Jiviaê  : — Première  partie  : Appréciation  des  C.it»  d» 
t|ipirrni««  r apport  «*•*  put  I»*»  auleui s.  Do  lu  vie  eide  la  mort  — Do  lagonic  et  d*  lu  mort  - 
sign  -*  de  I t omit  — Signa*  immcdiiUde  la  m>*rt.  — Sijnri  éloignés  de  lu  mort.  — Signes  .i» 
•ppnieme.  — Deuxième  partie  : Quels  sont  |**«  movrns  de  prévenir  le*  enterremea's  premuturi*  * 
luslrur lion*  administrative*  telalivrt  à la  vérification  legale  des  décès  dans  L ville  de  ISnx  - 
Troisième  fmrtie  78  observation*  de  morts  appui  entes  d'après  divers  auteur».  — Rapport  * l la^f* 
de  France,  pur  M.  le  docteur  Rayer. 

BOUCHUT.  Tou*eati\  élément»  de  patbologlr  Rénfralr  et  de  »émétolo(le,  p*f  j» 

docteur  K.  Boit.HL’T,  médecin  de  I hôpital  Sainte-Eugénie,  professeur  agrégé  d»  1 
Faculté  de  medceiuedc  Pari».  Paris,  1857,  un  beau  volume  grand  in-8  de  1064  pie**- 
avec  ligures  iutercalées  dans  le  texte.  Il  i 
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ÎOUCIUT.  Traite  pratique  rie*  maladie»  des  nouveau-nr»  fl  rte»  rabnln  à In  mn- 

nwlle,  précédé  d‘un  Préri*  sur  l'hygiène  el  l'éducation  physique  des  jeunes  enfanls, 
par  le  docteur  F..  Iiorciii  T,  professeur  agrégé  à la  Faculté  de  médecine,  médecin 
de  l'hopilal  Sainte- Eugénie  (Enfants).  Troisième  édition,  corrigée  et  considérable- 
ment augmentée.  Paris,  1 855,  t vol.  in-8  de  8.10  pages.  9 fr. 

Outrage  couronné  par  ("Institut  de  France. 

L'étude  ilr*  maladies  des  imurraii -ne*  et  île*  cof.inU  à la  ni..tn<ll«*  eiigr  une  ali'Ulmn  trè*  grand* 
dirigée  par  un  m<-ilrcin  instruit.  Un  guide  eM  nU-ol'inicnt  n/cciiaire  dan*  l'oliterralion  drs  phéno- 
»*#«  morhHw  de  In  jirroi'ère  enfunre.  A I où  ImIm  le*  foiiclinn*  encre  incomplète'  iemblent 
etmftr  leur*  force*,  cl  où  le  moindre1  acculrol  In  trouble  violrniroetit , il  y « l.nijout»  m cruiudre  pour 
U Pèlerin  de  rnti-r  **n  deçà  ri  au  delà  dr  lu  vérité.  H ensuite  l'uçir  tût  o<i  hop  tord.  Lo  pratique  de 
cri  maladies  est  toute  dilierenie  de  la  pratique  des  maladie.*  de  l'adulte,  et  l'ouvrage  destine  m dusiper 
Iri  incertitude»  quVIie  fait  naître  tem  toujonis  bien  accueilli  Jr»  medeciru. 

BOUDIN.  Traite  de  reoxraphle  et  de  statistique  medicales  et  des  maladies  endé- 
miques, comprenant  la  météorologie  et  la  géologie  médicales,  les  lois  statistiques 
de  la  population  et  de  la  mortalité,  la  distribution  géographique  des  maladies,  et 
la  pathologie  comparée  des  rares  humaine»,  par  le  docteur  J.-Gu.-M  Boudin, 
médecin  en  chef  de  l'hôpital  militaire  du  Houle.  Paris,  1857,  2 vol.  gr.  in-8,  arec 
9 caries  et  tableaux . 20  fr. 

BOUDIN  Système  drs  ambulance»  des  aruiees  française  el  anglaise  Instructions 
qui  règlent  cette  branche  du  service  administratif  et  médical,  par  le  docteur 
J.-Cu  -M.  Boudin.  Paris,  1855,  iu-8  de  68  piges,  avec  3 planches.  3 fr. 

BOUDIN.  Heaume  des  dispositions  légales  cl  réglementaires  qui  président  aux  opéra- 
tions médicales  du  recrutement , de  la  reforme  et  de  la  retraite  dans  l'aruico  de 
terre,  par  le  docteur  J.-Ch.-M.  Boudin,  médecin  en  chef  de  rhôpitnl  militaire  du 
Roule.  Paris,  1851,  in-8.  1 fr.  50 

BOUDIN.  Études  d'hvgicne  publique  sur  l’etai  sanitaire,  les  maladies  el  la  mortallid 
de»  armée»  anglaise*  de  terre  et  de  mer  en  Angleterre  el  dans  les  colonies,  truduit 
de  l’anglais  d'après  les  documents  officiels.  Paris,  1816,  in-8  de  190  pages  3 fr. 

B0U1LLAUD.  Traite  dr  nosoxrapblr  medicale,  par  J.  BOUILLAUD.  professeur  de 

clinique  médicale  i la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  médecin  de  l'népital  de  la 

Charité.  Paris,  18 16.  5 vol.  in-8  de  chacun  700  pages.  35  fr. 

BOUILLAUD.  Clinique  medicale  dr  l’HOpIlal  de  la  Charité,  ou  Exposition  statistique 
des  diverses  maladies  traitées  à la  Clinique  de  cet  hôpital;  par  J.  Boni. lato. 
Paris,  1837,  3 vol.  in-H.  21  fr. 

BOUILLAUD  Traite  cllnlqne  de»  maladies  du  cœur . précédé  de  recherches  nouvelles 
sur  l'anatomie  et  la  physiologie  de  cet  organe  ; par  J.  RouiLI.acd.  I levj-irtne  édition 
considérablement  augmentée.  Paris,  1841,  2 forts  vol.  in-K,  avec  8 planches  gra- 
vées. 16  fr. 

Ouvrage  auquel  l'Institut  de  France  a accorde  le  grand  prix  de  médecine. 
BOUILLAUD.  Traite  clinique  du  rhumatisme  articulaire,  et  de  la  loi  de  coïncidence 
des  inflammations  du  coeur  avec  cette  maladie;  par  J.  BOUILLAUD.  Paris,  1840, 
in-8.  7 fr.  50 

Ouvrage  servant  de  complément  nu  Traité  des  maladies  du  coeur. 

BOUILLAUD.  Essai  sur  la  philosophie  medicale  el  sur  les  généralités  de  la  clinique 
médicale,  précédé  d'un  Résumé  philosophique  des  principaux  progrès  de  la  méde- 
cine et  suivi  d'un  parallèle  des  résultats  de  In  formule  des  saignées  coup  sur  coup 
avec  ceux  de  l’ancienne  méthode  dans  le  traitement  des  phlegma«ics  aiguës  ; par 
J.  Boi  IIXAI  D.  Paris,  1837,  in-8.  6 fr. 

BOUILLAUD.  Tratie  clinique  el  experimental  de»  lièvres  dites  essentielles;  pur 
J.  BOUILLAUD.  Paris,  1826,  in-8.  7 fr, 

BOUILLAUD  Exposition  raisonner  d'un  eas  de  nouvelle  et  singulière  variété  d her- 
maphrodisme, observée  clin  l'homme,  Paris,  1833,  in-8,  tig.  1 fr.  50 

BOUILLAUD.  Dr  riiilrodurtlou  de  l’air  dans  1rs  velue».  Rapport  il  l'Académie  impé- 
riale de  médecine.  Paris,  1838,  in-8.  2 fr. 

MUILLAUB.  .Recherches  cliniques  propres  à démontrer  que  le  sets»  du  langage  arlt- 
raie  et  le  principe  coordinateur  des  mouvement*  do  la  parole  résident  dans  les  lobes 
antérieurs  du  cerveau;  par  J.  BOUILLAUD.  Paris,  1848,  iu-8.  1 fr.  50 
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BOUISSON-  Trait#  de  la  méthode  anrslh*#»lque  appliquée  à U chirurgie  et  auxtitfit- 

renies  branches  de  l'art  de  guéi  ir.  par  le  docteur  K. -K.  BOUISSON,  professeur  de  cb- 
niipie  chirurgicale  à lu  Faculté  de  médecine  de  Montpellier,  chirurgien  ru  chef  de 
l'hôpital  Saint-Eloi.  etc.  Paris,  1850,  in-8  de  560  pages.  7 fr.  50 

BOUISSON.  Tribut  a la  chirurgie,  ou  Mémoires  sur  divers  sujets  de  cette  K testa. 

Paris,  1858.  Tome  I,  in-4  de  564  pages,  avec  H planches  lithographiées,  lîfr. 
BOUSQUET.  Nous eau  trait#  de  la  vaccin#  et  des  éruptions  varioleuses  ou  variait- 
formes  ; par  le  docteur  J.-B.  Bousquet,  membre  de  l'Académie  impériale  de  méde- 
cine, chargé  des  vaccinations  gratuites,  Ouvrage  couronné  par  l'institul  de  Fr  ma. 
Paris,  1848,  in-8  de  600  pages.  7 fr. 

BOUSQUET.  Notice  aur  le  eow-pov,  ou  petite  vérole  des  vaches,  découvert  à Pa»«y 
en  1836,  par  J.-B.  Bousquet.  Paris,  1836,  in-4,  avec  une  grande  planche.  1 fr. 
BOUVIER.  Leçons  clinique»  sur  IC»  maladie»  chronique»  de  l’appareil  locomoteur, 
professées  & l'hôpital  des  Enfants  pendant  les  années  1855,  1856,  1857.  par  fr 
docteur  II.  Bouvier,  médecin  de  l'hôpital  des  Enfants,  membre  de  l’Aradcmtr 
impériale  de  médecine.  Paris,  1858,  I vol.  in-8  de  500  pages  Tfr. 

BOUVIER.  Atlas  de»  Leçons  sur  tes  maladies  chronique»  de  l’appareil  locntaa- 
leur,  comprenant  les  Déviation»  dr  lu  eolonnr  vertébrale.  Atlas  de  70  plaacbn 
in-folio.  IS  fr. 

BOUVIER.  Éludes  historiques  cl  medicales  sur  l'usage  des  corsets,  par  M.  le  doctetr 
Bouvier.  Paris,  1853,  in-8.  I fr.  5# 

BREMSER.  Traite  zoologlquc  rl  physiologique  des  ver»  Inlrsiluaua  de  l’bonac. 
par  le  docteur  Hrkmskr  ; traduit  de  l’allemand,  par  M.  Gruudler.  Hevu  el  augurât» 
par  M.  de  Biainvillc,  professeur  au  Muséum  d'histoire  naturelle.  Pari»,  1837.  «ne 
allus  in-4  de  15  planches.  " llfr 

BRESCHET.  Mémoires  chirurgicaux  sur  differentes  espèces  d'anévrisme»,  fu 
G.  Brescukt.  professeur  d'anatomie  h la  Faculté  de  Médecine  de  Paris,  tbrr- 
gicn  de  l'Ilètel-Dieu.  Paris,  1831,  in— i,  avec  siv  planches  in-fol.  llfr. 

BRESCHET.  Recherches  anatomiques  et  physiologiques  sur  l'Orgaoc  de  l'oulrnisr 
l’AudllIon  dans  l’homme  et  les  animaux  vertébrés;  par  G.  l)R£SatT.  Pvk 
1836,  in-4,  avec  13  planches  gravées.  Itfr. 

BRESCHET.  Recherches  anatomiques  et  physiologiques  sur  l'organe  de  l’oalr  an 
poissons;  par  G.  Rrescuet,  Paris,  1838,  in-4.  avec  17  planches  gravées.  lOfr. 
BRESCHET.  Le  System#  lymphatique  considéré  sous  les  rapports  anatomique,  pln- 
siologiqiicet  pathologique.  Paris,  1836,  iu-8,  avec  4 planches.  3 fr. 

BRIAND  cl  CHAUDÉ.  Mauuel  complet  de  inederlnr  legale,  ou  Résumé  des  njeilfrsn 
ouvrages  publiés  jusqu'à  ce  jour  sur  celle  matière,  et  des  jugements  et  arrêts  b 
plus  récents,  par  J.  Briand,  docteur  en  médecine  de  la  faculté  de  Paris,  el  fcraot 
Chaude,  docteur  en  droit  ; suivi  d'un  Traité  de  chimie  légale , par  H.  CaUlTIW  M 
CLAUDRT,  professeur  à l’école  de  pharmacie  de  Paris.  Sixième  édition,  rrrvr  et  a»j- 
mentée.  Paris,  1858,  1 vol.  in-8  de  050  pages,  avec  3 planches  gravées  et  GOfigum 
intercalées  dans  le  texte.  10  fr. 

BRONGNIÂRT.  Enumération  de»  genre»  de  plante*  cultivées  au  Muséum  dbistoirr 
naturelle  de  Paris,  suivant  l'ordre  établi  dans  l'Ecole  de  botanique,  par  Ad.  Biol* 
GNIAKT,  professeur  de  botanique  au  Muséum  d'histoire  naturelle,  membre  de  I Ins'j- 
tut,  etc.  Deuxième  édition,  revue,  corrigée  et  augmentée,  avec  une  Table  gtaerù 
alphabétique,  Paris,  1850,  in-12.  J*'’ 

Pans  col  ouvrage  tndiapensubla  au»  botanistes  el  uns  pri  tonnes  qui  ventent  vî.iter  t «et  fiait  I ’*  ’* 
du  |edio  botanique,  51.  Ad.  Rtooguiarl  t’ctl  applique  4 ludiquer.  non  sc-ulrntml  le»  fanvllcs  ‘«*td 
existe  des  «temples  cultivées  nu  Mucrum  d'histoire  unluratle,  mni»  même  celles  rn  pshi  aoisW»  V» 
n’y  sont  pas  repiesentret,  rl  dool  la  structure  est  suUtssmmniil  fournir  pou,  -lu'e lira  -irai  r«  ,r” 
classe r,  ,,  vec  quelque  rerliludr.  t.a  Table  alphabétique  comble  une  tecuoe  que  ta,  lmfaa  itlal 
laieul  dans  lu  première  édition. 

BROUSSAIS.  Examen  des  doctrine»  médicale»  et  de*  »y»t#me»  de  na*ohsgle.  (#• 

cédé  de  propositions  renfermant  la  substance  de  la  médecine  physiologique.  Trvwew 
édition.  Pari»,  1828-1834,  4 forts  vol.  in-8.  lûfr 
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BROUSSAIS.  De  l’irrilation  el  de  la  Colle,  ouvrage  dans  lequel  les  rapports  du  phy- 
sique et  du  moral  sont  établis  sur  les  bases  de  lu  médecine  physiologique,  par  F.  /. 
V.  Broussais,  membre  de  l'Institut,  professeur  à la  Faculté  de  médecine  de 
Paris,  etc.  Deuxième  édition,  entièrement  refondue.  Paris,  1839,  2 vol.  in-8.  6 fr. 

BROUSSAIS  Coara  de  phrénologie,  fait  à la  Faculté  de  médecine  de  Paris.  Paris, 

1836,  1 vol.  iu-8  de  850  pages,  fig.  6 fr. 

BROUSSAIS.  Mémoire  sur  la  philosophie  de  la  ni ed reine , et  sur  l'influence  quo 
les  travaus  des  médecins  physiologistes  ont  exercée  sur  l’état  de  la  médecine  en 
France.  Paris,  1832,  in-8."  1 fr.  50 

BROUSSAIS-  Hrgieue  morale,  ou  Application  de  la  Physiologie  à la  Morale  et  à l'Edu- 
cation, par  C.  Broussais.  Paris,  1837,  in-8.  2 fr.  50 

BROUSSAIS.  De  la  statistique  appliquer  A la  pathologie  et  A la  thérapeutique  ; par 

C.  Broussais.  Paris,  1840,  in-8.  2 fr.  50 

BROWN-SÉQUARD.  Propriété*  et  fonctions  de  la  moelle  eplnierr.  Rapport  sur  quel- 
ques expériences  de  M.  ]1h0W5-S£qi!ABD,  lu  h la  Société  de  biologie  par  M.  Paul 
BroCA,  professeur  agrégé  4 la  Faculté  de  médeciue.  Paris,  1856,  in-8.  1 fr. 

BULLETIN  DK  L’ACADÉMIE  IMPÉRIALE  DE  MÉDECINE,  publie  par  les  soins  de  la 
Commission  de  publication  de  l'Académie,  et  rédigé  par  MM.  F.  Dubois,  secrétaire 
perpétuel,  Depaul,  secrétaire  annuel. — Parait  régulièrement  tous  les  qninxe 
jours,  par  cahiers  de  3 feuilles  (A8  pag.  iu-8).  Il  contient  exactement  tous  les  tra- 
vaux de  chaque  séance. 

Prix  de  l'abonnement  pour  un  an  franco  pour  toute  la  France  : 15  fr. 

Collection  du  l*r  octobre  1836  au  30  septembre  1857  : vingt  et  une  années  for- 
nant  22  forts  volumes  in-8  de  chacun  1100  pages.  ICO  fr. 

Chaque  anuée  séparée  iu-8  de  1100  pages.  * 12  fr. 

C«  Bulletin  officiel  rend  uo  compte  «tact  el  impartial  tic»  séance*  -le  l'Académie  impériale  de  mc- 
étine,  «-I  prcicmi^nl  le  tableau  li-lèie  de  Les  travaux;  il  offre  l'citfteniliU»  de  toute»  les  question»  impor- 
anies  que  le»  progrès  de  la  médecine  peuvent  faire  nailie  ; l'Academie  étant  dev«*tm«  le  centre  d'une 
xMtcspondwnre  presque  universelle,  c'est  par  le»  document»  qui  lui  sont  tutniims  que  tou»  le»  mode» 
usa |>e«j vol  »ui«re  le»  mouvements  ilf  lu  -cienre  dans  ton»  le*  lieux  ou  elle  peut  être  cultivée,  en 
MBâilr».  preMju'au  moment  où  elles  n*i*scnt.  les  invention»  cl  le*  découvert*»  — l/oidir  du  Bulletin 
M celui  «des  se-n<e»  : ou  inscrit  d'altord  la  curreapondauce  soit  officielle,  »oit  manuscrite,  «oit  impri- 
dc«  ; à côie  du  chaque  pièce,  on  lit  le»  noms  de»  commissaire*  chtup'i  d'en  rendre  compte  à ht  O»oi  - 
»agnie.  Le  rapport  est-il  lu.  approuve.  Us  rédacteur»  le  donnent  eu  totalité.  quelle  que  soit  *on  impor- 
lace  et  son  «tendue  : rst-H  suivi  de  discussion  .il»  s'appliquent  avec  lu  même  imparliulite  a le» 
rprtMltnre  dans  ce  qu'elles  offrent  d iMcnlid,  ptinc<p*iUinrnl  »ous  le  rwppoit  pratique.  * Vif  dans  le 
Imlletin  seulement  que  sont  repioduitc*  dans  tint»  leur*  d«*l»il4  les  discussion*  relktive*  à YEmpyèmé. 
ia  .Va|fie(ùmc,  ù l.i  Morve,  h la  Fièvre  typhoïde,  h lu  Statistique  appliquée  à lu  nièdrcme,  à 
! "traduction  de  l'air  dans  les  veines,  au  Système  nerveux.  YÈmpoisonnrment  par  l'arsenic , 
( Organisation  de  la  pharmacie,  la  Tenotonne,  le  Cancer  des  mamelles,  YOphthalmie,  le»  Injec - 
laei  iodees,  la  Peste  et  tes  Qnamntainei,  la  Taille  et  lu  Lithotritie,  les  Fièvres  intermittentes , 
r»  Maladies  de  la  matrice,  le  Crétinisme,  la  Sjphih  talion,  la  Surdi-mutité,  1 esKyslet  de  l'avairet 

• Méthode  sous-cutanée,  ete,  Ainsi,  tout  correspondant , (oui  médecin,  tout  savant  qui  trunsm>  ltra  un 
ml  quelconque  à l'Academie,  eu  pourra  suivre  le»  discu»st-'us  et  connaître  exactement  le  jugement 
ai  en  est  porte. 

ABANIS.  Rapport*  du  pli;  signe  rl  du  moral  dr  l'homme,  et  l.eltrr  sur  le*  Cause* 
première»,  par  l’.-J.-G.  CABANIS,  précédé  il’unc  Table  analytique,  par  Destutt 
DE  Tract  , huitième  édition,  augmentée  de  Noies,  et  précédée  d’une  Notice  histo- 
rique el  philosophique  sur  la  vie,  les  travaux  et  les  doctrines  de  Cabanis,  par 
L.  Peisse,  Paris,  1811,  in -8  de  780  pages.  6 fr. 

La  notice  biographique,  compote*  sur  vies  renseigip  med'»  authentique»  fourni»  ru  paitie  par  la  fa* 

• tll*  même  de  Cahani».  est  a lu  foie  lu  plus  compléta  rl  U plus  exacte  qui  ait  clé  publiée.  Colle  édition 
U in  seule  qui  contienne  la  Lettre  sur  les  * anses  premières. 

ALSEIL-  Dr  la  follr  considérer  sous  Ir  point  dr  vue  pathologlqur.  phllosophlqnr, 

historique  rt  judiciaire,  depuis  la  renaissance  des  sciences  en  Europe  jusqu'au 
dix-neuviéme  siècle;  description  des  glandes  épidémies  de  délire  simple  ou  com- 
pliqué qui  ont  atlciut  les  populations  d'autrefois  et  régné  dans  les  monastères , 
Exposé  des  condamnations  auxquelles  U folie  méconnue  a souvent  donné  lieu  . par 
L.  F CalmeiL.  Paris,  1815,  2 vol.  in-8.  lAfr. 
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CALMEIL.  Dp  la  Paralysie  considérer  chez  le»  aliéné»,  recherche»  fsitr»  <lir  W 

service  et  sous  les  yeux  de  MM.  H oyer-Coilard  et  Esquirot;  par  l.-K.  CAlVnt. 
I).  M.  I*. , médecin  en  chef  de  la  Mni«nn  impériale  des  aliènes  de  Lharcnion . Pire. 

1823,  iu-8.  Sfr.O* 

CAP.  Principe»  élémentaire»  de  PltanuaerutlRfie , ou  Et  position  du  sytlénr  la 

connaissances  relatives  à l’art  du  pharmacien;  par  I*. -A.  Cap.  pharmacien . ms»- 
bre  de  la  Société  de  pharmacie  de  Paris.  Paris,  1837,  in-8.  ifr.Sé 

CARRIÈRE.  Le  climat  rie  nulle,  sous  le  rapport  hygiénique  et  medical,  part 
docteur  En.  Carrière.  Ouvrage  couronné  par  l'Institut  de  Franc».  Paru,  KM» 
1 vol.  in-8  de  G00  pages.  7 fr.  té 

Cet  ouvrage  e*l  ainsi  divise  : Du  climat  *»e  l'Italie  en  général.  lü|M>gn»|'tiie  et  *r.  U»  am. 

l*»tmnsphère  Ici  vfnt«,  lu  ^nipéralure.  - C/fMflfo/o^e  méridionale  de  r Italie  Sjlvrur  f y ■«. 
Moi'u,  Soirenle,  Cuhleliamure  Rotinu  Portici).  rive  onrutule  du  ^vllc  dv  N»|U’t.  cl  rn-t  ér  lUfla 
rive  teplenlrionnle  du  golfe  île  Nufl***  (P<>utroles  et  Buïa,  Ischia),  gu!f*’  »!»•  G .««-le  — CUmtlolnpS  se 
f<t  région  moyenne  de  limite:  Marais-Poulin*  et  Marf;niii>-s  «te  la  Tosau-  ; c'inul  4e  V •»  é§ 
fiieonc.  de  Pisr,  de  Florence  — Climat  de  ln  région  Septentrionale  de  F Italie  rliaut  ém  lw  Mmm 
et  de  CAmc,  «le*  Milun,  de  Venise,  de  G?nes,  de  ment one  et  de  Monaco,  dr  Rii  e,  d'Ovéree,  «te. 

CARUS.  Traite  élémentaire  d’anatomie  comparée,  suivi  de  Recherche*  d'aaaua* 
philosophique  ou  iranseeudanle  sur  les  parties  primaires  du  système  nrrwii  « 
du  squelette  intérieur  et  extérieur  ; pnr  C.-C..  CAR  LS , O.  M. , protessear  Ata»  • 
mie  comparée,  médecin  du  roi  de  Save;  traduit  de  l’allemand  sur  U deuicar  «A 
lion,  et  précédé  d’une  esquisse  historique  et  bibliographique  de  ï Anatonur  comptn r 
par  A.-J  -f>.  Jourdan,  membre  de  l’Académie  de  medecme.  Paris  , 1835.  J in 
volumes  in-8  accompagnés  d'un  bel  Allas  de  31  planches  gr.  in-4  gravée*  I îtr 
CASTELNAU  et  DUCREST.  Recherche»  mtr  le»  ahee»  mnlltplr»  . compares  won  iw 
differents  rapports,  par  MM.  les  docteurs  II.  DE  CASTt.LitAlr  et  J.-K.  Ututr, 
anciens  internes  des  hôpitaux.  Mémoire  couronné  par  l'Académie  de  médeemt.  fa» 
1846,  in-4.  ik. 

CAZAUV1EILH.  Du  suicide , de  l'alienation  turnlale  et  des  crimes  contre  les  fin* 
nés,  comparées  dans  leurs  rapports  réciproques.  Recherches  sur  ce  premier  peadun 
chez  les  hnhitauts  des  campagnes  . par  le  docteur  J.-B.  C.azaI  v ir.tLH,  tn-dru.  à 
l’hospire  de  Liancourt,  ancien  interne  de  l'hospice  de  la  Salpêtrière.  Paru.  1»W. 
in-8.  5k 

CAZENAVE.  Traite  de»  maladies  dnralr  chevelu  , suivi  de  conseils  hy(rimne  w 
les  soins  à donner  à la  chevelure,  par  le  docteur  A.  CtZENAVE,  médecin  dr  ri  • ■- 
Saint-Louis,  etc.  Paris,  1850.  1 vol.  in-8,  avec  8 planches  dessine»  d'aptes  mot. 
gravées  et  coloriées  avec  le  plus  grand  soin.  tk 

— Voyez  C.HAUSIT. 

GELSE  (A.-C.).  Traite  de  la  medrrtnr  en  VIII  livres;  traduction  ooavrfir  fa 

MM.  Fouqi'IER,  professeur  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  et  Katiei. 

1824,  in-18  de  550  pages.  f k 

CELSI  (A.-C'.  De  rr  medica  llbrl  oeto,  edilio  nova,  curantihus  P.  Foi'ijr  1ER.  in  salait- 

rima  Facullnte  Parisiensi  professoro,  cl  F.-S.  RaTIER,  D.  M.  Parisiis,  182.1,  *rt 
pap.  fin  des  Vosges.  } k 

CH  AILLE.  Traite  pratltiae  de  l’art  de»  accouchements,  par  M Cha!LIT-HO'W 
membre  de  l’Academie  impériale  de  médecine,  professeur  de  Part  des  tentd- 
ments,  anrien  chef  de  clinique  de  la  Clinique  d'accouchements  à la  Faculté  dtor- 
decinc  de  Paris.  Troisième  édition  , considérablement  augmentée.  Paris,  15V 
1 vol.  in-8  de  1050  pages,  accompagné  de  275  figures  intercalées  dans  le  leva.’' 
propres  à faciliter  l’étude.  Il  F 

Ouvrage  adopté  par  l’Université  pour  les  facultés  de  médenne.  les  écoirs  prifv* 
toires  et  les  cours  départementaux  institués  pour  les  sages-femmes. 


m Üoiii  n<*  défont  pal  Ciaindr<*  d'avancer  qu'il  n'est  point  d«  livre  rlriMHliiirs  d'olittririyiw  H 
mérite  qu'il  ail  «1  ailleurs.  qui  luit  |*>ur  un  |eau<f  accoucheur,  à qui  ne  ntaoqurnt  }«i  1^  lama 
mai*  qui  |«  nl  ftiir»’  delà  >1  l'expérience,  un  guide  plus  reluire,  p'iys  • û r que  »c  l*e«t 
M.  Chailly.  Là,  en  effet,  dan*  tout  le  cours  (Je  lu  giossesie,  «lau»  chaque  prêtent  afico  du  ferl*». 
suites  de  couches,  partout  où  peu v#m  se  manifestes  des  uceidesits,  sont  présentes,  sont  thme* 
poses  les  plus  efficaces  moyens  d'y  remédier,  l/.iuleur  est  entre  dans  ries  detail*  de  c— dir*r  f* 
praticiens  sauront  certainement  apprécier.  (Journal  des  connaissances  médico-ckirurpcmb» 
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CI1IBE3T.  Do  cirer»  Phyaloioglque*  et  Tberaprutlque.»  tint  eiher»,  par  le  docteur 
II.  CimtBlRT.  Paris,  1848,  in-8  île  260  papes.  8 fr.  50  C. 

CHASSAÎGNAC  Traite  de  l'écrasement  linéaire,  nouvelle  méthode  pour  prévenir  l’ef- 
fusion du  sang  dans  le»  opérations  chirurgicales,  par  \!.-E.  Chas&aignaC.  Paris,  1856, 
in-8  de  560  pages,  avec  10  figures  intercalées  dans  le  texte.  7 fr. 

CHASSAIGNAC.  Clinique  rblriirglrale  de  l’bOpital  de  la  Rlbotslrrc,  par  E.  ClIASSAl- 
GKAC,  professeur  agrégé  do  la  f aculté  de  médecine  de  Pari» , chirurgien  de  l'hôpital 
la  Hiboisière.  Paris,  1855-1858,  3 parties  in-8,  avec  figures  intercalées  dans  le 
texte 

— 1*  Leçons  sur  fHjpertrophle  des  Amygdales  et  sur  une  nouvelle  méthode  opé- 
ratoire pour  leur  ablation,  avec  8 figures.  2 fr. 

— 2”  Leçons  sur  la  Trachéotomie,  avec  8 figures.  2 fr. 

— 3°  Leçons  sar  le  traitement  des  tumeurs  hemorrholdales  par  la  méthode  de 
l’écrasement  linéaire.  Paris,  1858,  in-8. 

CBATIN  {G  -A.).  Anatomie  comparer  des  végétaux,  comprenant  : les  piaules  aquati- 
que» ; 2°  les  plantes  aérieunes  ; 3°  les  plantes  parasites,  par  G. -A.  CHATIN.  professeur 
de  botanique  à l’École  de  pharmacie  de  Paris,  1856-1858.  Se  publie  par  livraisons 
de  3 feuilles  de  texte  (18  pages)  onvirou  cl  10  planches  dessinées  d'après  nature, 
gravées  avec  suiu  sur  papier  lin,  grand  in-8  jésus.  Prix  de  la  livraison.  7 fr.  50 
La  publication  »e  fera  dans  l’ordre  suivant:  1“  les  plantes  aquatiques,  un  vol.  d’en- 
uron  560  pages  de  texte  et  environ  100  pl.  ; 2»  les  plantes  aériennes  ou  é}âdendres  et 
les  plantes  parasites,  un  vol.  d'environ  500  page»  avec  100  planche*. 

Les  livraisons  1 à 8 sont  en  vente. 

Le*  livraison*  1,  2,  traitent  de*  plan  tes  aquatiques. 

Les  livraisons  3,  4,  5,  6,  7,  8 traitent  des  plantes  parasites. 

CiAUFFARD.  Essai  sur  le»  doctrines  medicales,  suivi  de  quelques  considérations  sur 
les  lièvres,  par  le  docteur  P.-E  CHAUFFARD,  médecin  en  chef  des  hôpitaux 
d'Avignon,  ancien  interne  des  hôpitaux  civils  de  Paris.  Paris.  1846,  in-8  de  130 
pages.  2 fr.  50 

CHAVSIT.  Traite  élémentaire  des  maladies  de  la  peau , d'après  l'enseignement 
théorique  et  les  leçon*  cliniques  de  M.  le  docteur  A.  Caxenave.  médecin  de  l’hôpital 
Saint-Louis,  par  M.  le  docteur  CHaUSIT,  ancien  interne  de  l'hôpital  Saint- Louis. 
Pari*.  1853,  1 vol.  in  8.  6 fr.  50 

Le  développement  que  M le  docteur  Ctiitrove  a donne  « renseignement  clinique  «Ira  maladie*  de 
la  peau,  la  clnssificu lion  qu'une  grande  pratique  lui  a ( errai*  de  simplifier,  et  par  suite  le*  heureuse* 
modifications  qu’il  u apportées  dans  1rs  dernierr*  années  dans  le  diagnostic  et  le  truil'-nvnt  des  variétés 
il  nombreuses  de  maladie»  du  sysL-me  cutanée,  justifient  l'empressement  avec  lequel  le»  médecins  et 
es  élèves  «e  iiorteut  à la  clinique  de  l’hôpital  Saint-Louis.  Ancien  interne  de  rcl  hôpital,  élevé  parti- 
•ulier  d«*  M Casrnave  depuis  longues  années,  M.  le  docteur  CHausit  à pensé  qu’il  ferait  un  livreutile 
ui  praticiens  en  publiant  nu  Truité  pratique  prcseolaut  les  derniers  travaux  de  l'habile  et  savant 
To{e*ê€ur. 

B AU  VE  AU.  Traite  d'anatomie  comparée  de*  animaux  domestique»,  par  A.  CHAU- 
VEAU , chef  des  travaux  anatomiques  à l’École  impériale  vétérinaire  de  Lyon. 
Pari*.  1857.  un  beau  volume  grand  in-8  de  838  pages,  illustré  de  207  figures  in- 
tercalée* dan»  le  texte,  dessinées  d’après  nature.  Il  fr. 

Séparément  la  DEUXIÈME  partie  (Appareils  rie  la  digestion,  rie  la  respiration,  de 
i dépuration  urinaire,  delà  circulation,  de  l’innervation,  des  sens,  de  la  génération 1, 
âges  305  à 838,  complétant  l’ouvrage.  Prix  de  celle  deuxième  partie  : 8 fr. 

C’est  le  scalpel  à la  main  que  l’auteur,  pour  la  composition  de  cet  ouvrage,  a intctiogc  L nature,  ce 
ikde  sûr  et  infaillible.  toujours  sait'*,  môme  dan»  se»  écart».  M.  Chanvmu  a mi*  lai-»  ment  à profit  les 
ramènera  * etsooicrs  dont  *a  position  de  ch'  f de  travaux  anatomique’»  de  l’ecole  vélérinaLe  de  Lyon 
j prrsvtrtlait  de  pi*  poser.  Les  sujet»  de  tontes  ripccri  ne  lui  oui  pu»  manque  ; c’est  ainsi  qu’il  a pu 
mlier  sncressiTenirut  le*  différend**  qui  caractéi i*ent  lu  m ;mr  »erie  d’organes  ch»*s  le»  stnimaux  do- 
Riliqacs,  qu’ilf  appartinrent  à In  rln«*e  de»  Mammifère*  on  & relie  de»  Oi»eaux.  Parmi  le»  ma  mmi- 
rrs  domrstiqraer.  on  trouve  le  CTheval.  l’Ane,  le  Motet,  le  Brruf,  le  Mouton.  ! • Chèvre,  le  Chien,  le 
».*f.  le  Dindon,  le  Lupin,  le  Pore,  etc.  ; parmi  les  oiseaux  «le  basse-cour,  le  Coq,  la  Pinpde,  le  Diudou, 
Pigeon , le*  Oies,  les  Canards. 

BOSSAT.  Bechrrehe*  experimentale*  *nr  f inanition,  par  le  docteur  C.H.  (IHOSSAT. 
(OuTrnge  qui  a remporté  le  prix  de  physiologie  expérimentale  à l’Académie  des 
sciences  de  l'Institut.)  Paris,  1814,  in-4.  7 fr. 
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J. -H.  BAIl.LIfcRE  et  H LS,  ri:  F.  lUuTEFf.riUE,  19. 


CRIVE1LHIER.  Anatomie  pathologique  du  cors»  bumalu,  ou  flcscriptiom,  it « 
figures  litliograpliiées  et  coloriées,  des  diverses  altérations  morbide*  dont  le  corps 
humain  est  susceptible  ; par  J.  CiavhlUIIF.lt,  professeur  d'anatomie  pathologique  1 
la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  médecin  do  l'hôpital  de  la  Charité,  pei  ndrai  per- 
pctuel  de  la  Société  anatomique , etc.  Paris,  1830-1842.  2 sol.  in-folio,  «sec 
230  planches  coloriées.  436  h, 

Dr  mi-reliure , dos  de  maroquin,  non  rognés . Pria  pour  les  2 vol.  grand  in-folio.  21  Cr. 


Ce  bel  ouvrage  est  complet  -,  il  a été  public  eu  41  livraison?,  chacune  contenant  6 feuille»  4e  tnt* 
in-folio  grand  -raisin  vélin,  caractère  neuf  de  F.  Didol,  avec  8 planches  coloriées  arec  le  pl  ai  jrioi 
soin,  et  C planches  lorsqu'il  n’y  a que  quatre  planches  de  coloriées.  Les  dessins  et  U lithographie  o«t 
été  exécutés  par  51.  A.  Chatal.  Le  prix  de  chaque  livraison  est  de  It  L 


Table  (lu  contenu  de  chaque  livraison  : 


f.  Maladie  1 du  placenta  , des  nerfs  ganglion- 
naires, des  reins,  vices  de  confnrmatiuu. 

9.  Maladies  des  vaisseau*  lymphatiques,  de  lu 
rate,  du  cerveau,  pieds  bots. 

3.  Apoplexie  et  gangrène  «lu  poumon,  ané- 

vrysmes de  l’aurte,  maladie*  du  foie,  de  la 
moelle  épinière. 

4.  Maladifs  de  l'estomac  et  des  intestins,  désar- 

ticulations (Gonfle;,  «le  la  colonne  verte* 
braie,  de  Fulcrus. 

5.  Maladies  du  testicule,  «le  l'osuire,  du  larytiX, 

du  cerveau  ( idiotie , apoplexie ). 
t».  Maladies  des  meuiuxet,  de  la  moelb*  épinière, 
du  rem.  du  placenta,  de»  extrémités. 

7.  Entérite  follicnlense,  hernie  étrangler,  pro- 

ductions cornées. 

8.  Maladies  du  cerveau  f tumeurs  des  méninges, 

dnre-mère,  hémiplégie,  nt>ophie , tdiofu). 

9.  Mu  ladies  du  testicule,  des  articulation'. 

10.  Maladies  de  l'estomac  [ramollissement,  can- 

cers, ulcère a). 

11.  Phlébite  et  abcès  viscéraux;  gangrène  du  pou. 

mon.  Polypes  et  tumeurs  fibreuses  de  lu:  crus. 

12.  Maladie*  du  foie,  «le  l'estomac. 

13.  Maladies  de  l’utérus. 

14.  Choie? a-morbus. 

15.  Absence  de  cervelet,  hernie  par  le  trou  ova- 

laire ; maladies  de  la  bourbe,  de  l’cmiphage, 
de  l'estomac,  du  poumon,  du  thymus,  du 
pancréas,  apoplexie  ri  hydroceph  .le  chca 
les  «iifaulS. 

16.  Maladies  du  placenta,  de  la  moelle  éf>to<ère, 

périra rüite,  phlébite  du  foie,  déplacements 
de  l'ulerus,  varices  des  vrinee. 

17.  Maladies  d il  cerveau,  de  la  vessie,  «le  la  pros- 

tate, des  muscles  ( rhumatisme ),  du  creur, 
•1rs  intestins. 

18.  MalnJies  de*  reins,  du  cervelet,  kystes  pileux 

de  l'ovaire,  foetus  pétrifie». 

19.  Acéphalocysles  du  foie,  de  lu  rate  et  du  giaud 

épiploon;  maladies  du  fu  c rl  «lu  peiilo.oe, 
cauccr  mcluiiique  de  la  inuiu  cl  du  creur, 
maladies  du  frelus. 

SU.  Maladies  du  cerveau,  du  creur  ( péricardite ), 
de*  os  ^cancer),  de  l'cstoraac  (etc  f rives  et 
perfora  (ion). 

tl.  Maladies  des  os  ( cancer . exostose)  hernie  du 
poumon,  aucvrysmo  ducuur.  M «ladie»  du 
cerveau  (apoplexie  . maladies  des  intestins. 
Si.  Maladies  du  foie,  maladies  de  la  prostate. upo- 
plexie  du  cœur,  maladies  de  l'inlrstiu  grêle 
(invagination). 

S3.  Maladie*  des  o»  et  des  veines,  tubercule»  can- 
céreux du  fuir,  cancer  de  l'uléint. 

14.  Maladies  de  l'ilrrai  apoplexie 

raucer  de  la  mamelle  cites  l'bumme,  pso- 
ductlons  cornées,  hernie  ombilicale. 


55.  Kyste  de  l’ovaire,  maladies  du  cerveau,  m- 
ladie  du  rectum,  mal.  des  o»  (laxmUa*  , 
vice  de  conformation  [adhésions J. 

20,  Cancer  d«*  mainell-  s,  m.*l-die  de  U 4ar«- 
more.  Je»  us,  déplacement  de  t'ôteras,  bf 
ladies  de  la  prostate,  des  intestins. 

27.  Cancers  de  l'estomac  des  mamelle*,  «k  Tatr- 

rus,  maladiet  «le»  veines  (i>hlebilr.  nuladui 
det  artères  (gangrène  spontanée  . 

28.  !U  -ladie»  det  arlcret  [anévrysmes),  «ia  cam, 

maladies  des  os  i luxations  dn  féman. 

29.  Maladies  des  os,  cancer  «lu  tour,  mal  iaiCa 

f««î«\  maladies  du  pounsou  I fine nmo*u). 
T?0.  Maladies  de  U vessie  et  de  la  prostate.  «k*  is- 
trsti.  s ( entérite  folliculente >,  p-rM-f** 
du  emur,  péricardite,  tissu  eieC.ue  accoJe*- 
tel  des  veiues. 

31  Erovi  u»  et  ulcérations  de  l'estomac  (••*** 
■les  mum>  Iles,  maladies  du  gros 
la  rate,  hernies  intestinales. 

32.  Maladie»  de  la  moelle  cpiuicre  i p*ra;-*tQ* 

maladies  du  la  pe-u.  uiaiadt*  - a psét* 

33.  Maladies  et  rumeer  du  rectum.  suUioilt 

cerveau  'apoplexie,  céphalalgie  . taesesn 
érectiles  du  et  âne,  vice  de  cou  Sur  assisté* 
foetus. 

âl,  fttaludics  des  articulai «ous,  maladies  i*  I'*»'*- 
mac  et  des  intestin»,  maladies  des  a»  |L** 
s/oses)»  hernies  de  l‘ut»ru*. 

35.  Kyste»  acéphaln- ystrs  de  la  rate,  malodfl  àn 

nerf»,  innhtdi:--* delà  protubérance  janalaa». 
muh'lies  du  larynx,  «le  lu  Iracbr»  ei  <f»  f*?1 
thyroïde,  maladie*  des  vrnrt 
ntulailic  «le  la  moelle  cpniè't  (ijtb  byda- 
tique,  paraplégie). 

36.  Maladies  du  icoe-u  (af*optexte  capillaire'. 

maladies  du  poumon  ^melantste,  kystes 
acephalocystes),  maladies  drt  rein»  i^' 
culs,  kystes \ malaJies  «le  Forant  [fiur- 
sesse  extra -utérine). 

37.  Maladie*  «lu  péritoine,  maladies  de  l'eWr*» 

(gangrène  et  abcès);  . uucer  grlaUnibm* 
de  Psiluwac  et  d**  t'epipUrou.  rsncn  d d 
eus  enkysté»  <i<i  foie;  csplb?*. 

tubercules  des  ucif»  du  cerveau,  h^rasf  •- 
guitifile  double. 

38.  Vice*  de  conformation  des  mains;  rauHtahè 

liculrnsr.  ntemto-membraaeoae  ; asaladm 
de  iu  moelle  epiuière,  de  l'xsophagc  d ** 
intestins. 

39.  Rétrécissement  de  l'urùtbre  ethyperlrofAiv  * 

la  vessie,  maladie*  de  F «item»,  da  ior«vau 
de  l«  mort  le  epiuière.  de  L*  ptfstlb.  ** 
Uryux,  des  ycus  ; maladie»  J»r«**i. 

40.  Anévrysme.  maladie*  du  civir,  é«i  L».  A* 

intestins,  vices  de  o nfunuabos.  %yrem» 

41.  Tat-le  générale  alphabétique  dr  Ceurrsp 
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CRUVE1LEIER.  Traita  d'anatomie  pathologique  générale,  par  J,  Croyeiliiier, 

professeur  d'anatomie  pathologique  à la  Faculté  de  médecine  ue  Paris.  Paris,  1849- 
1856.  3 voj.  in-8.  26  fr. 

Tome  IL  Paris,  1852.  I vol.  in-8  de  920  pages.  9 fr. 

Tome  III,  1836.  1 vol.  in-8  de  948  pages.  9 fr. 

Tome  IV  et  dernier,  sous  presse. 

Ot  ouvrage  c*l  l'exposition  du  Cour*  d’anatomie  pathologique  que  M.  Cruveilhicr  fait  à la  Farultd 
de  médecine  de  Pari»,  comme  sou  enseignement.  II  e»l  dix lté  en  XVII  classe*,  savoir:  I*  solutions  de 
continuité  ; udbésioni  ; ô"  luxations  ; 4°  invwginations  ; 5°  hernies;  déviations  ; 7“  corps  étrangers; 

rétrrcisiements  et  n 1*1  it * -râlions  ; ît"  lésions  de  canalisation  par  communication  accidentelle  ; 
10*  dilatations;  Ho  hypertrophies  et  atrophies  ; 12®  métamorphoses  et  prodnetions  organiques  ana- 
logues; ir>o  hydropisies  et  llux;  I4<>  lu  mon hagies ; 15*»  gangrène;  |6*  lésions  phlegmasiques ; 17®  lé- 
lioot  strumensc»,  et  lésions  carcinomateuses. 

CIVIALE-  Traité  pratique  dr»  maladie»  des  organe»  génito-urinaire»,  par  le  doc- 
teur Cil  IA  LE,  membre  de  l'InstituL,  de  l'Academie  impériale  de  médecine;  nouvelle 
édition  augmentée.  Paris,  1850-1851,  3 vol.  in-8  avec  figures.  24  fr. 

Cet  ouvrage,  le  plu*  pratique  et  le  plus  complet  sur  la  matière,  est  ainsi  divisé  : 

Tout.  I.  Maladies  de  Turèthre.  Tome  U.  Maladies  du  col  de  la  vessie  et  do  la  prostote.  Tome  III, 

Maladies  du  corps  de  la  vessie. 

CIVIALE.  Traité  pratique  et  historique  de  la  lltbotrllle,  par  le  docteur  CIVIALE, 
membre  de  l'Institut,  de  l'Académie  impériale  de  médecine,  Paris,  1847,  1 vol. 
in-8,  de  600  pages  avec  8 planches.  8 fr. 

Après  trente  années  de  travaux  assidu*  sur  une  découverte  chirurgien!*  qui  a parcouru  les  prlnci- 
pale*  phases  de  sou  développement.  Part  de  broyer  la  pierre  s'est  ustes  perfectionné  pour  qu’il  soit 
permis  de  l’eus isager  sous  h*  triple  point  de  vue  de  U doctrine,  de  l'application  et  du  résultat. 

CIVIALE.  Ue  l’urélbrotnmle  un  de  quelques  procédés  peu  usités  de  traiter  les  rétré- 
cissements de  l'urèthre,  par  le  docteur  CIVIALE.  Paris,  1849,  in-8  de  124  pages  avec 
une  planche.  2 fr.  50 

CIVIALE.  Lettre»  sur  la  llibotrlile,  ou  Broiement  de  la  pierre  dans  la  vessie,  pour 
servir  rie  complément  à l'ouviaye  précédent,  par  le  docteur  Civiale.  lr*  Lettre  A 
M.  Vincent  Kern.  Paris,  1827.—  11“  Lettre.  Paris,  1828. — III»  Lettre.  Lithotritie 
uréthrale.  Paris,  183t.—  IV*  Lettre  à M.  Dupuvtren.  Paris,  1833.  — V»  Lettre, 
1837.  — VI»  Lettre,  1847,  6 parties,  in-8.  10  fr. 

Séparément  les  111*  et  IV»  Lettres  ; in-8.  Prix  do  chaque  : 1 fr.  50 

CIVIALE.  Parallèle*  des  divers  moyen»  de  traiter  lesralruleux,  contenant  l’examen 
comparatif  de  la  lithotritie  et  de  la  cystotomie  , sous  le  rapport  de  leurs  divers 
procédés,  de  leurs  modt*  d'application,  de  leurs  avantages  ou  inconvénients  respec- 
tifs; par  le  docteur  Civiale.  Paris,  1836,  in-8,  fig.  8 fr. 

CLARCK  Traité  de  la  consomption  pulmonaire,  comprenant  des  recherches  sur  les 
causes,  la  nature  et  le  traitement  des  maladies  tuberculeuses  et  scrofuleuses  eu  ge- 
neral. par  J.  Clarck,  médecin  consultant  du  roi  des  Belges;  etc.,  trad.  de  l'anglais 
par  H.  Lebeau,  docteur-médecin.  Paris,  1836,  in-8.  6 fr. 

COLIN.  Traité  de  physiologie  comparée  de»  animaux  domestiques,  par  M.  G.-C. 
Colin,  chef  du  service  d’anatomie  et  de  physiologie  à l’Ecole  impériale  vétérinaire 
d'Alfort.  Paris,  1853-1836  2 vol.  grand  in-8  de  chacun  700  pages,  avec  114  fig. 
intercalées  dans  le  texte.  18  fr. 

COLLADON.  Histoire  naturelle  et  médicale  de»  casses  , et  particulièrement  de  la 
casse  et  des  sénés  employés  en  médecine  ; par  le  docteur  COLLADON.  Montpellier, 
1816.  ln-4,  avec  19  planches.  4 fr. 

COQUAND.  Traité  de»  rorbe»  considérées  au  point  de  vue  de  leur  origiuc,  de  leur 
composition,  de  leur  gisement  et  de  leurs  applirntions  à la  géologie  et  à l'industrie, 
suivi  de  la  description  des  minerais  qui  fournissent  les  métaux  utiles,  par  II.  COCJCAND, 
professeur  de  minéralogie  et  de  géologie  h la  Faculté  des  sciences  de  Besançon. 
Paris,  1857,  1 vol.  in-8  de  123  pages  avec  72  figures  intercalées  dans  le  texte.  7 fr. 
COSTE.  Manuel  de  dissection,  ou  Eléments  d’anatomie  générale,  descriptive  et  topo- 
graphique, par  le  docteur  K.  COSTE,  chef  des  travaux  anatomiques  et  professeur  de 
l'École  de  médecine  de  Marseille.  Paris,  1847.  1 vol.  in-8  de  700  pages.  8 fr. 
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DARCET.  Recbcrehe»  sur  le*  abcès  multiple»  et  sur  les  accidents  qu'amena  U pré- 
scucc  du  pus  dans  le  système  vasculaire,  suivies  de  remarques  sur  les  altérations  du 
sang,  par  le  docteur  K.  DARCET,  ancien  interne  des  hôpitaux.  Paris,  1813.  In-l  de 
8à  pages.  2 fr.  50 

DAREMBERG.  Notice*  et  extraits  des  manuscrits  medicaux  *ree».  latins  et  fran- 
çais. des  principales  bibliothèques  d'Europe.  BibliotuEqces  d'Angleterre.  Paris, 
1853.  ln-8.  7 fr. 

DAREMBERG  Glosant* quatuor  maglslroruiu  super  ctilrurtlasu  Roger  II  et  totaaSl  : 
eide  Secreli»  mulierum.  de chirurgia,  de  modo  medendi  libri  septem,  poerua  mede. 
cum  ; nunc  priinnm  ad  fident  codicis  Mazarinei,  edidit  doctor  Cil.  Daklubirc. 
Napoli,  185t.  ln-8  de  61-228-178  pages.  H fr. 

DE  CANDOLLE.  Collection  de  mémoires  pour  servir  A l'hlslolre  dn  régné  végétal; 

par  A.-P.  De  CandOLLE.  Paris,  1828-1838.  Dix  parties  eu  un  volume  in-4,  avec 
99  planches  gravées.  30  fr 

Celle  importante  publication,  servant  de  complément  à quelques  parties  dn  Proàrv- 
mus  regni  vegelabilis,  comprend  : 

4»  Famille  ilei  Meliiilumaeéci,  arec  IU  pl.;  — #■  fiimlle  de*  CruiulareM,  a»«  !3pl.;  — S • «* 
4*  Familles  de*  Onugraites  et  des  Paronychieet , «ver.  9 pl.;  — 5»  Famille  des  Ont Ivellifere*.  |tfr 
19  pl.;  — 0*  Famille  de  Loiunthucéeh,  avec  19  pl.;  — 7*  Famille  des  Vuleruacs.  avec  4 pl.;  — 
8*  Famille  de*  Cartét»,  otw  19  pl.;  — 9*  et  10»  Famille  de»  Composée*,  avec  19  planches. 

Chacun  do*  six  derniers  mémoires  se  veud  séparément.  4 fr. 

DE  LA  RIVE.  Traité  d’électrlellé  théorique  el  appliquée;  par  A. -A.  Dr  l.A  Rlvr. 

membre  correspondant  de  l'Institut  de  b rance,  ancien  professeur  de  l'Academie  Je 
Genève.  Paris,  1851-1858.  3 vol.  in-8,  avec  150  fig.  intercalées  dans  le  texte.  27  fr. 
— Séparément,  les  tomes  II  et  III.  — Prix  de  chaque  volume.  9 fr. 

Le*  nombreuses  applications  «!«•  IVItctrit  ilc  aux  m icnres  el  aux  arts,  1rs  liens  qui  l'iinivaent  • 

1«*  autres  partir*  dr*  sciences  phy&iq tirs  ont  tendu  son  etude  iudnpcnwkle  su  cbimiile  iuvn  K-rv 
qu’au  physicien,  ou  géologue  uuiuni  qu'au  physiologiste,  a l'ingénieur  c-  mme  au  tous  «ai 

appelés  a rencontrer  l'électricité  sur  leur  toute,  tous  ont  be»oin  de  se  familiariser  avec  sou  et  ode.  - 
sonne,  mieux  que  M.  de  lu  Rive,  di»nl  le  nom  se  lulUeheaut  puipèt  de  cette  bette  tcirace,  t»« 
présenter  IV*  position  de*  conunUumccs  acquise»  en  elertricilc  et  de  se*  itombrr«%e»  apvli<atu«i  m 
sciences  et  aux  arts. 

DESALLE  (E.).  Coup  d’u-11  sur  le*  révolution*  de  ri»} gléae . ou  Considérations  ta 
l'histoire  de  celte  science  et  ses  applications  A la  morale,  par  le  docteur  E.  Desalla. 
Paris,  1825.  lu-8.  I fr.  3P 

DESAULT.  OBuvre*  chirurgicales . ou  Exposé  de  li  doctrine  et  de  la  pratique  de 
P.-J.  Desaull,  chirurgien  en  chef  de  l'Hàtel-Dieu  de  Paris;  par  Xat.  Bichat.  trw 
sième  édition.  Paris,  1830.  3 vol.  in-8,  avec  15  planches.  18  fr. 

DESAYVRE.  Études  sur  les  maladie,  de.  ouvriers  de  la  manufacture  d'armes  de 
Cbatellrrault.  Paris,  1856.  in-8  île  116  pages.  2 fr.  50 

DESLANDES.  De  l'onanisme  et  des  autres  abus  vénériens  considérés  dans  leurs  rap- 
ports avec  la  sauté,  par  le  docteur  L.  Deslandes.  Paris,  1835.  lu-  8.  7 fr. 

DESHAYES.  Description  drs  tulmaux  sans  vertèbres  découvert,  dans  le  bavais  de 
Parts,  pour  servir  de  supplément  à la  Description  des  coquilles  fossiles  des  rnviraat 
de  Paris,  coinpreuanl  une  revue  générale  de  toutes  les  espeees  actuellement  connues . 
par  G. -P.  DesHAYES,  membre  de  la  Société  géologique  de  France.  Pari»,  1857-1858. 
Cet  important  ouvrage  formera  environ  25  livraisons  m-1,  composées  rliav  une  i( 

9 feuilles  de  texte  et  5 planches.  Les  livraisons  I à 12  sont  publiées.  Les  autres  hsfsa- 
sons  paraîtront  de  six  semaines  eu  six  semaines.  Prix  de  chaque  livraison.  5 fr. 

DESF0NTA1NES.  Flora  allanllea.  sivo  Historia  planl  trum,  qu*  iu  Atlante,  agmToue- 
tano  et  Algeriensi  crescuut.  Paris,  au  vu.  2 vol.  in— 4 . accompagnés  de  561  plan- 
ches dessinée»  par  Redoute,  et  gravées  avec  le  plus  grand  soin.  70  fr. 

• Cet  ouvriçe.  résultat  de  huit  années  d’etuxles,  et  de  l'eiumen  de  pré-  de  deut  mille  plsslri.  furaa 
lesquelles  l'auteur  compt»*  jusqu’  i Iruis  cents  especes  nouvelles,  est  demeure  tomme  une  4m  ch  Li 
fondamentales  »ur  lesquelles  a été  blli  plus  Uni  l'odilice,  aujourd'hui  ù impôt  tant,  de  la  ifoçrjplua 
boltiuique.  » {Élu  f e de  Desfontoinr  < , par  M F lotit  en*.  * 
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DËT1LLT.  Formulaire  érlrrilqtir,  comprenant  un  choix  do  formule)  peu  connues  et 
recueillies  dans  les  écoles  étrangères,  des  paradigmes  indiquant  tous  le*  calculs  re- 
latifs aux  formules,  avec  des  tables  de  comparaison  tirées  du  calcul  décimal,  des 
tables  relative*  aux  doses  des  médicaments  héroïques;  tableaux  dos  réactifs  et  des 
eaux  minérales,  un  tableau  dos-médications  applicables  & la  méthode  endermique  et 
un  choix  de  formules  latines.  Paris,  1839.  1 beau  vol.  in-18.  1 fr.  50 

DICTIONNAIRE  DES  ANALYSES  CHIMIQUES.  Voyez  VIOLETTE,  pag.  47. 
DICTIONNAIRE  DE  MÉDECINE  ET  DE  CHIRURGIE  PRATIQUES,  par  MM.  AMIRAL, 
Bégin,  Blandin,  Bouilladd.  Bouvier,  Cruveilhier,  Culi.krif.r,  A.  Dkver- 
GIE,  PESLANDES,  Du'GfcS,  DEPl'TTRK.Jf,  POVILLE,  GOIBOLRT,  JOLLY.  LALLEMAND, 

Londe,  Magendie,  Martin-Solon,  IIatier,  Bayer,  Boche,  Sanson. 

Ouvrait  complet.  Paris,  1830-1836,  15  vol.  in-8  de  600  à 700  p.  chacun.  75  fr. 
DICTIONNAIRE  DU  L’INDUSTRIE  MANUFACTURIÈRE,  COMMERCIALE  ET  AGRI- 
COLE. par  MM.  Baudrisiont,  Blaxqit  aille,  Cou.adon,  Corious,  lutteur,  P. 
OfcsUHMKAUX,  DesPRSTZ,  FERRY,  U.  GAULTIER  DE  CLAUBHY,  GoURLIER,  T.  OLI- 
VIER. Parent-Duchatelet.  Sainte-Phkove,  Soulange-Bodin,  A.Trebuchet. 
Accompagné  île  1183  ligures  intercalées  dans  le  texte.  Ouvrage  complet.  Paris,  1833- 
1841.  10  forts  volumes  iu-8.  35  fr. 

DICTIONNAIRE  DES  SCIENCES  NATURELLES,  dans  lequel  on  traite  méthodiquement 
des  differents  êtres  de  la  nature,  considérés  soit  en  eux-mêmes,  d'après  l'état  actuel 
de  nos  connaissances,  soit  relativement  à futilité  qu'en  peuvent  retirer  la  medecine, 
l'agriculture,  le  rommcrce  et  les  arts  ; par  les  professeurs  du  Muséum  d'histoire 
naturelle  de  Paris,  sous  la  direction  de  G.  et  de  Kn.  Cuvier. 

Le  Dictionnaire  de $ sciences  naturelles  se  compose  : 1"  du  texte  de  61  vol.  in-8; 
î"  de  l'atlas  composé  de  12  vol  , contenant  1220  planches  gravées;  figures  noires. 
Prix,  au  lieu  de  670  fr.  : 175  fr. 

— Avec  l'allas,  figures  coloriées.  Prix,  au  lieu  do  1,200  fr.  : 330  fr. 

Drirout  i-roprieton  e*  «lu  petit  nombre  il’eicmpltiirrr*  pfiunt  de  ce  l>el  rt  bon  livre,  qui  est  tuas 
root  redit  le  plus  vaste  cl  le  plus  mugnifiqn*’  monument  qui  ml  été  el«vé  aux  sciences  naturelles,  et 
<l«e»  le  désir  d'en  obtenir  l'ecoulemcnt  rapide,  nous  nous  sommes  décidés  à lolliir  à un  r»bai«de  plus 
des  trois  quai  ts. 

DICTIONNAIRE  UNIVERSEL  DF.  MATIÈRE  MÉDICALE  ET  DE  THÉRAPEUTIQUE 
GÉNÉRALE,  contenant  l'indication,  la  description  et  l'emploi  de  tous  les  médicaments 
connus  dans  les  diverses  parties  du  globe;  par  K.-V.  MÉRAT  et  A. -J.  Delens, 
membres  de  l'Académie  impériale  de  médecine.  Ouvrage  complet.  Paris,  1829- 
1846.  7 vol.  in-8.  y compris  le  supplément.  20  fr. 

Le  Tome  VU  ou  Supplément,  Paris,  1816,  1 vol.  iu-8  de  800  pages,  ne  se  vend 
pas  séparément. 

l’our  donner  une  idée  du  outre  immense  qu'ont  embrasse  les  auteurs  de  ce  Dictionnaire,  fruit  de 
vingt  annres  de  recherches,  il  uou»  s uflît  d'indiquer  que,  selon  l’impoi  Un*  v uln  sujet,  I histoire  de 
cfcaqa»  médicament  comprend  : 

I*  üowt  Usures,  olticiual,  commercial,  vulgaiio,  ancien  et  moderne  dan*  les  diven-rs  langues,  défi* 
niduB.  £o  Decouverte  historique:  ghement  ou  lieu  nuial  ; atiéfliuii  ou  récolte;  eut  commercial 
•qxce*,  v.i  télés,  sortes,  qualités.  7*»  Description  p!  arnsac  illogique  ; ubu-ix.  piejmiulioo  phurmuceu- 
iique;  blterwliou,  sophi'tiirftions,  suh>ti'  Uni.  ta  Analyse  'hum-nr.  5^  Action  immédiate  et  médication 
dm  I honnis  et  les  animant,  dans  IVlal  sain  et  dans  iVtat  mortdde;  etFets  tbeiapeutiques;  dose*) 
lurma  ; mode  d'u  iuiiuisiration,  a«l|uvjul*  « t uurrrrtifi.  tiitlicalioD*  et  contre-indu  .■lions,  inconvénients, 
fr'  0|<in  uns  diverses  de%  Buteurs  ; clarification.  7“  t'onilnuaiso'  s ; mel.  ngr  ; conquns  pl«.»rniaceu* 
tiquas.  K»  Bibliographie,  article  important  qui  mum|uc  dam  les  ouvrage»  analogues. 

Cet  ouvrage  ininieiiStf  coulirnl  non  xeilemcul  ! histoire  complu  te  de  tons  le*  m-dir.iments  des  trois 
régnes  tan»  oublier  les  agents  «te  la  physique,  tels  que  l'on,  le  Cabuique.  I>lc< Incite,  etc.,  les  pro- 
duit* chimH|>iD,i«‘i  eaux  minérales  et  artificiel  tes,  «léciiiet  uu  notnluetlu  IHüO  (c’e'l-à-dire  le  doubla 
su  moins  de  re  qu'en  contiennent  les  Traites  spéciaux);  m-iisil  rcalcimede  plus  I llnluiie  des  poisons, 
des  miasme*,  «le»  \irus,  de*  venins  consid«*rr*  patticulU'icment  sou*  le  point  de  vue  du  iruilenient  spé- 
cifique de»  acculent D qu'ils  dclcrmineut  ; eiifiu  t elle  des  aliments  rnv i»ag<-§  sous  le  rapport  de  la  diète 
et  du  ri  gimedaits  les  malmlics;  de*  articles  géiicruut,  relatifs  aux  classe»  «1rs  nx'dnament*  et  des 
produits  pharniui'rutique*,  aux  faill  ites  naluirllrs  et  aux  g>  lires,  animaux  et  végétaux.  Une  vaste 
tToonymie  embrasse  t un  les  noms  scicntifiqt.es,  otstGcaux,  vulgaires,  français  et  etrangers, celle  même 
•le pays,  c‘e>t-u  dire  le*  uenu  médicamenteux  particulièrement  propre*  à telle  ou  telle  contrée,  afin 
qae  les  voyageais,  cet  ouvrage  à lu  main,  puissent  rapportera  des  num>  certains  les  appellations  les 
plot  barbares. 

DICTIONNAIRE  DE  MÉDECINE,  DE  CHIRURGIE  , DE  PHARMACIE  ET  DBS 
SCIENCES  ACCESSOIRES.  Voyez  NTSTEÎt,  page  36. 
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DIDAY.  Exposition  critique  fl  pratique  de*  nouvelle*  doctrine»  sur  la  mkllk, 

suivie  d'un  Essai  sur  de  nouveaux  moyens  préservatifs  des  maladies  vt-uerimsc». 
par  le  docteur  P.  Diday,  ex-chirurgien  en  chef  de  l’Antiquaille,  secrétaire  general 
de  la  Société  de  médecine  de  Lyon.  Paris,  1858.  1 vol.  in-l8jésusde  560  page*.  sfr. 
C«t  ouvrage  comprend  seiae  1« lires «loot  voici  le  sujet:  I1'  lettre,  nu  virus  syphilitique. — ll«  leu»* 
Nature  et  runsôquencrs  de  la  Blennor rlmgie.  — lit*  lettre.  Thérapeutique  de  la  BleiiavrThagi*.  — 
IV*  lettre.  Or*  la  llulaniie.  — V*  lettre.  Uu  Chancre  et  de  ses  rapports  »'«  la  syphilis  roovtâJnüaa* 
Belle.  — V|*-  lettre.  Du  lluhon.  — V|i*  lettre.  Du  Bubon  dYmblei*.  — VIII*  lettie.  De*  V<gçt.Mjao«. 
— IX*  lettre.  Syphilis  r '(institutionnelle.  Kpoque  d’apfsontioti.  — X*  lettre.  Ordre  et  isreniKN  i» s 
symptômes  de  la  syphilis  constitutionnelle.  — XI*  lettre.  Uuicité  de  la  vérole  coosütali  noel te  dau 
une  existence  humaine. — XII*  lettre.  De  la  syphilis  ronge'uiulc.—  XIII*  et  XIV*  lettres.  Tfismuuu 
des  symptômes  constitutionnels.  — XV*  lettre.  Des  tumeurs  trsticulairrs,  suite  de  maladie*  tcm- 
nennei.  — XVI*  lettre.  Moyens  préservatifs  des  muladies  vénériennes. 

DONNE.  Cour*  dr  mlcro*coplr  complémentaire  dr*  étude»  médicale*  : An.vl.MCn 

microscopique  cl  physiologie  des  fluides  de  l’économie  ; par  le  docteur  A.  DosvÉ, 
recteur  de  l’académie  de  Montpellier,  ancien  chef  de  clinique  à la  Faculté  de  méde- 
cine de  Paris,  professeur  de  microscopie.  Paris,  1814.  in-8  de  500  pges.  7 fr.  M 

DONNÉ.  Allas  dn  Cours  de  microscopie , exécuté  d’après  nature  au  inicro*eope- 
daguerréotype,  par  le  docteur  A.  DONNÉ  et  L.  FODCACLT.  Paris.  1846.  In-folio  de 
20  planches,  contenant  80  figures  gravées  avec  le  plus  grand  soin,  avec  un  leiit 
descriptif.  30  fr. 

C’est  pour  la  première  fois  que  les  auteuit,  ne  voulants#  fier  ni  û leur  propre  main,  ni  à relie  4 ra 
dessinateur,  ont  eu  la  pensée  d'appliquer  la  merveilleuse  decouverte  «lu  daguerréotype  à La  repm* 
talion  des  sujets  x<  k'iitifiques:  cV*t  un  avantage  qui  sera  apprécie  des  observateur»,  qu*  celai  fis« 
pu  reproduire  les  objets  tels  qn’ils  se  trouvent  dissémines  dans  le  champ  microscopique.  »«  lut 
de  se  borner  nu  choix  de  quelques  échantillon»,  comme  on  le  fait  gem-raiement,  car  <t.«*  cct 
ouvrage  lom  est  reproduit  avec  une  fidelité  ngouieuse  inconnue  jusqu’ici,  au  moyen  de*  praerfcv 
photographiques. 

DONNÉ  Conseil*  aux  mère*  *nr  rallallrmrnl  et  »nr  la  manière  d'élever  Ira  ratai* 
nonvean-ne* , par  le  docteur  A.  Donné.  Deuxième  édition,  corrigée  et  usp- 
uientée.  Paris,  1846,  grand  in— 1 8.  3 fr. 

DUBOIS.  HI*lolre  philosophique  de  l’bypoehoudrle  et  de  l’byxérte.  par  F.  DtSO.'l 

1 d’Amiens),  secrétaire  perpétuel  de  l’Académie  impériale  de  médecine.  Paris.  1837. 
n-8.  7 fr.  » 

BUBOIS  et  BUBDIN.  HI»loirr  académique  du  matnéil»mr  animal,  accompagné  de 

notes  et  de  remarques  critiques  sur  toutes  les  observations  et  expérience»  fcuv» 
jusqu’à  ce  jour,  par  C.  lil'RDlN  et  F.  DUBOIS  (d’Ainiens),  membres  de  l'Andraur 
impériale  de  médecine.  Paris,  1841.  in-8  de  700  pages.  8 (r. 

DUBREUIL.  Dr»  anomalie*  artérielle*  considérées  dans  leur  rapport  avec  la  patho- 
logie et  les  opérations  chirurgicales,  par  le  docteur  J.  Dl'BRCCIL,  professeur  d'ana- 
tomie à In  Faculté  de  médecine  de  Montpellier.  Paris,  1847.  1 vol.  in-8  et  itiu 
in-4  do  17  planches  coloriées.  Î0  fc. 

DUCHENNE.  De  l’éleelrlsallon  localisée  et  de  son  application  à la  physiologie,  i la 
pathologie  et  à la  thérapeutique;  par  le  docteur  DlCIIENNE  (de  Boulogne1,  Isurrd 
de  l'Institut  de  France.  Paris,  1855.  t vol.  in-8  de  939  pages  avec  I0S  figures  «- 
tercalécs  dans  le  texte.  Il  (r. 

Cct  ouvrage  est  divisé  en  quatre  partie».  L’auteur  y expose:  I®  l'art  de  localiser  la  puiMaare  e<*r- 
tfique  d.ins  le»  organe»;  5®  l’étude  de  la  physiologie  musculaire  éclairée  pur  l’niiù iii«l»Mi 
électro-physiologique  «t  pathologique;  ô®  de  l'application  de  l'électrisation  localiser  à la  paiholep*. 
4®  lestesullats  thérapeutique»  do  l’électrisation  localisée  dans  le  traitement  d'un  grand  o.mbre  <f*i*c- 
lions,  par  exemple:  des  paralysie»  cérébrales,  des  paraly«ies  taluruiart.  rhumatismal*»,  iijiiciqwx 
des  hyperesthésie*,  des  névralgie»;  lu  paialysio  et  la  evatr ucture  d»i  diaphragme,  l'atrophi*  mtnruUr* 
grameu<e  progressive.  l'atrophie  musculaire  graisseuse  de  l'enfance,  l'étude  électro-pbysiol«rf»»|**  •€ 
pathologique  des  muscles  de  i épaulé,  etc.,  et»-. 

DUFOUR.  Recherche*  analomiqur»  et  physiologique»  sor  le*  bémlptere*.  iccats- 
pngnée*  de  considération»  relatives  à l'histoire  naturelle  et  à la  classification  de  <»• 
insectes;  par  LÉON  DdFOUH,  B.  M.  P.,  membre  correspondant  de  l'Institut.  P -au. 
1833,  in-4,  avec  19  planche»  gravées.  2J  & 
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Dl'GAT.  Élude*  *nr  le  traite  de  medeclue  d’VbondJafar  Ab'Mad,  intitulé  : Zad  Al 
Hoca/ir.  u la  Provision  du  voyageur,  » par  U.  Ducat,  membre  de  la  Société  asia- 
tique. Paris,  1853,  in-8  de  64  pages.  2 fr.  50 

DUGÉS.  Mémoire  »ur  1a  conformité  organique  dan»  l’ecbelle  animale,  par 

A«T.  Dutifcs.  Paris,  1832,  in-4,  avec  6 planches.  6 fr. 

DtIGÈS.  Recherche»  sur  l’osteologle  et  la  invologic  des  Batracien»  à leurs  différents 
âges,  par  A.  DcgèS.  Ouvrage  couronné  par  l'Institut  de  France.  Paris,  1834, 
in-4,  avec  20  planches  gravées.  10  fr. 

DUGÈS.  Traite  de  physiologie  comparée  de  l'homme  et  des  animaux,  par  A.  Docfes. 

Montpellier,  1838.  3 vol.  in-8,  figures.  18  fr. 

DUPUYTREN  Mémoire  sur  nne  maniéré  nouvelle  de  pratiquer  l’operallo.i  de  la 
pierre;  par  le  baron  G.  Dupuitrer,  terminé  et  publié  par  M.  L.-J.  SaNSOR,  chi- 
rurgien de  l'Hôlel-Dieu,  et  L.-J.  BÉGIR,  chirurgien  en  chef  de  l’hôpital  militaire  du 
Val-de-Grâce.  Paris,  1836.  1 vol.  grand  in-folio,  accompagné  de  10  belles  planches 
lithographiées  par  Jacob,  et  représentant  l’anatomie  chirurgicale  des  diverses  ré- 
gions intéressées  dans  celte  opération.  12  fr. 

« Je  lègue  h MM.  Santon  aîné  cl  Bcgin  le  soin  «le  terminer  tl  de  publier  un  ouvrage  déjà  en  partie 
imprime  *nr  la  taille  de  CeUe,  et  d'y  ujoulcr  la  desciipliou  d'un  moyen  nouveau  d'arrêter  les  hetnor- 
riupn.  » Tettnmcnl  Ht  Dupuylren. 

DUTROCHET.  Mémoire*  pour  servir  & l'histoire  anatomique  cl  physiologique  des  végé- 
taux et  de*  animaux,  par  H.  DdtrOCUET,  membre  de  l'Institut,  dure  cette  épi- 
graphe : • Je  considère  comme  non  avenu  tout  ce  que  j’ai  publié  précédemment  sur 
ces  matières  qui  ne  sc  trouve  point  reproduit  dans  cette  collection.  Paris,  1837. 
2 forts  vol.  iu-8,  avec  atlas  de  30  planches  gravées.  12  fr. 

ï>au*  cet  • uvrasc  M.  Dutrochet  o rfini  cl  coordonne  l'cmemble  de  tous  ses  travaux:  il  contient  non 
leulrmcnl  1rs  mémoire»  publics  » diverses  cpiH|ues,  revus,  corriges  et  uppujes  de  nouvelle»  expe- 
lience*,  mais  encore  nu  grand  nombre  de  travaux  inédits. 

ENCYCLOPÉDIE  ANATOMIQUE,  comprenant  l'Anatomie  descriptive,  l’Anatomie  géné- 
rale, l'Anatomie  pathologique,  l'histoire  du  Développement,  par  G. -T.  Bischoff, 
J.  Henle.  E.  Huschke,  S. -T.  Sœmmerring,  F.-G.  Theile,  G.  Valentin,  J.  Vogel, 
G.  et  E.  Weber;  traduit  de  l'allemand,  par  A.G.-L.  Jourdar,  membre  de  l’Académie 
impériale  de  médecine.  Paris,  1813-1816.8  forts  vol.  in-8.  Prix  de  chaque  volume 

Îen  preuant  tout  l'ouvrage).  7 fr.  30 

>rix  des  deux  atlas  in-4  7 fr.  50 

On  peut  se  procurer  chaque  Traité  séparément, "savoir  : 

1°  OMéologle  et  «ludesmologle , par  S.-T.  SOBMMEBRIRG.  — Mécanique  des  organes 
de  la  locomotion  cher  l'homme,  par  G.  et  h.  Weber.  In-8,  Atlas  in-4  de  17  plan- 
ches. 12  fr- 

2®  Traité  île  myologle  et  d’angeiologtr,  par  F.-G.  THEILE-  1 vol.  in-8.  7 fr.  50 

3°  Traite  dr  nevrologlr,  par  G.  VaLERTIR.  1 vol.  in-8,  avec  figures.  8 fr. 

4°  Traite  de  splaucbuologle  de*  organe*  dr»  «en»,  par  E.  Huschke.  Paris,  1845. 

In-8  de  850  pages,  avec  5 planches  gravées.  8 fr.  50 

■p,  Traite  d’anatomie  generale,  ou  Histoire  des  tissus  de  la  composition  chimique  du 
corps  humain,  par  Henle.  2 vol.  in-8,  avec  5 planches  gravées.  15  fr. 

6«  Traite  du  deselopprment  de  l’homme  et  des  mammifères,  suivi  d'une  Histoire  du 
développement  de  l’œuf  du  lapin,  par  le  docteur  T.-L.-G.  BiSCllOFF.  1 vol.  in-8, 
avec  atlas  in-4  de  16  planche*.  I ■>  fr. 

go  4Datomie  pathologique  generale,  par  J.  VOGEL.  Paris,  1846.  1 vol.  in-8.  7 fr.  50 
Celte  Encyclopédie  anatomique,  rénuic  au  Traité  de  physiologie  de  J.  .Muller, 
forme  un  ensemble  complet  des  deux  sciences  sur  lesquelles  repose  l eddice  entier  de  la 
médecine. 

ES  PAS  ET.  Étude»  élémentaire*  d'homeeopathle,  complétées  par  des  applications 
pratiques,  à l'usage  des  médecins,  des  ecclesiastique»,  des  communautés  religieuses, 
des  familles,  etc.,  parle  frère  Alexis  Esi*aRKT.  Paris,  1856.  Il- 18  de  380  pa- 

4 fr.  50 
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ESQUIROL.  Dp»  maladie*  mentale*,  considérées  sou*  le*  rapport*  medical,  hyrir- 
nique  et  médico-légal,  par  K.  Esquirol,  médecin  en  chef  de  la  Maison  de»  alien.  i 
de  Cliarenton,  inemlirc  de  l’Academie  impériale  de  médecine,  etc.  Paris,  1838, 
2 vol.  in-8,  avec  un  atlas  de  27  planches  gravées.  20  fr, 

m L’ouvrage  que  j'oHVe  «u  public  est  le  résultat  <!«•  quarante  uns  dVtuües  «*l  »1 *ols*irrv*lloas.  J » i ob- 
serve In  ijroplAnei  de  la  Folie  et  )’ii  essayé  les  rm  illeures  méthodes  de  traitement;  i’ui  eiadi#  Us 
rocruis,  les  habitudes  elles  besoins  des  aliénés,  au  milieu  desquels  j’«i  pusse  ma  vie:  m «lUrluil  «et 
faits,  je  les  ai  rnppi nc-hés  pur  leurs  admîtes,  je  les  raconte  tels  que  je  les  ai  vus,  Pal  rarement  cfeerrW 
à les  expliquer,  et  je  nie  suis  arrête  devant  les  sv.slem-  s qui  m'ont  toujours  paru  plus  «édaiaaata  (ut 
leur  celai  qu’utiles  pur  leur  application,  a Extrait  de  la  préface  de  [ -tuteur. 

FABRE.  Bibliothèque  du  mPdecln  praticien,  voyez  Bibliothèque.  page  3. 

•J-  FÉRUSSAC  cl  DESHÂYES.  Histoire  naturelle  generale  cl  particulière  de*  mol  la*, 
que*,  tant  des  espèces  qu'on  (route  aujourd’hui  vitalités  que  des  dépouilles  fossiles 
de  celles  qui  n’cxistenl  plus,  classés  d’après  les  caractères  essentiels  que  présentes! 
ces  auimaux  el  leurs  coquilles  ; par  M.  de  FÉRUSSAC  et  G. -P.  Deshayes.  Outra je 
complet  en  42  livraisons,  chacune  de  6 planches  in-folio,  gravées  et  coloriée*  J e 
•très  nature  avec  le  plus  grand  soin.  Paris,  1820-1851 . 4 vol.  in-fulio,  dont  2 vo- 
, unie  s de  chacun  400  pages  de  texte  et  2 volumes  contenant  247  planches  colorier*. 


Prix  réduit,  au  lieu  du  1230  fr.  490  fr. 

— Le  même , 4 vol.  grand  in -4,  avec  247  planches  noires.  Au  lieu  de  600  fr.  200  fr. 

Demi-reliure,  dos  de  veau.  Prix  des  4 vol.  m-fol.,  40  fr. — Cartonnés.  24  tr. 

liilo  Prix  des  4 vol.  gr.  in-4.  24  fr.  Cartonnes.  16  fr. 

Les  personnes  auxquelles  il  manquerait  des  livraisons  (jusque»  et  y compris  la  34*] 
pourront  se  les  procurer  séparément,  savoir  : 

1°  Les  livraisons  in-folio,  ligures  coloriées,  au  lieu  de  30  fr.,  i raison  de  13  Tr, 

2*  Les  livraisons  in-4,  ligures  noires,  au  lieu  de  15  fr.,  à raison  de  6 tr. 


Chacune  des  livraisons  nouvelles  (de  35  i 42)  se  compose  : 1°  de  72  pages  de  texte 
in-folio  ; 2“  de  6 planches  gravées,  imprimées  en  couleur  et  retouchées  au  pinccea 
avec  le  plus  grand  soin.  Prix  de  chaque  livraison.  30  fr. 

Prix  de  chaque  livraison  in-4,  avec  les  planches  en  noir.  13  fr. 

Ouvrage  le  plus  magnifique  qui  exisle  sur  l’histoire  des  mollusques  ; la  perfection  dev 
figures  et  l'exactitude  des  descriptions  le  placent  au  premier  rang  des  beaux  et  bec* 
livres  qui  doivent  composer  la  bibliothèque  de  tous  les  amateurs  de  coquilles.  Col 
aidé  du  concours  de  M Deshayes  que  nous  avons  terminé  cette  publication.  Nous  avtsu 
pensé  que  la  haute  position  scientifique  de  M.  Deshayes.  dont  les  travaux  font  iusle- 
ment  autorité  en  conchyliologie,  était  la  meilleure  garantie  que  nous  pussions  offrir  sa 
public. 

M.  Deshayes  a publié  les  livraisons  29  à 42  ; elles  comprennent  : 

1°  85  planches  qui  sont  venues  combler  toutes  les  lacunes  laissées  par  M.  de  Fcras- 
sac  dans  l’ordre  des  numéros,  en  même  temps  qu'elles  complètent  plusieurs  genres  us- 
porlauts  et  font  connaître  les  espèces  de  coquilles  les  plus  récentes; 

2®  Le  texte  (tome  I"  complet,  402  pages. — Tome  II.  impartie.  Nouvelles  addition* 
à la  famille  des  Limaces,  21  pages.  — Historique,  p.  129  A 18t.  — Tome  II,  2* partir, 
260  pages).  Ce  texte  de  M.  Deshayes  présente  la  description  de  toutes  les  espece*  figu- 
rées dans  l’ouvrage  ; 

3°  Une  table  générale  alphabétique  de  l’ouvrage; 

4°  Une  table  de  classification  des  247  planches,  à l’aide  de  laquelle  tous  les  posses- 
seurs de  l'ouvrage  pourront  vérifier  si  leur  exemplaire  est  complet  ou  ce  qui  Us 


manque. 

t FÉRUSSAC  et  D'ORBIGNY . ntatolre  naturelle  générale  el  garalraliér*  4e*  régnai* 
godé*  acétabulifcres  vivants  et  fossiles,  comprenant  la  description  xoologique  et  ana- 
tomique de  ces  mollusques,  des  détails  sur  leur  organisation,  leurs  mœurs , tsan 
habitudes  et  l’histoire  des  observations  dont  ils  ont  été  l’objet  depuis  les  u-mm  le» 
plus  anrien*  jusqu’à  nos  jours,  par  M.  de  FÉltOSSAC  él  Al.C.  D’OrBIGST  Pan*. 
1836-1818.  2 vol.  in-folio  dont  un  de  144  planches  coloriées,  cartonnes.  Pnx.  s* 
lieu  de  500  francs.  124  fr. 


— U même  ouvrage,  2 vol.  grand  in-4.  dont  nn  de  144  pi.  rolor.,  rirtoonéa.  ta»  fr. 

Ce  bel  oomg»  «et  complet  i il  u été  publie  en  SI  livraisons.  L««  personnes  qun  aanirtl  pflf  IfO 
Ut dernières  livraisons  pourront  ae  les  procurer  séparément,  «avoir:  l'édition  io-4,  i nusea  .U O 
la  livraison  ; l’édition  in-folio,  à raison  de  IS  fr.  la  livraison. 
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FEUCHTEBSLEBEN.  Hygiène  de  I'mm,  per  M.  Du  Fëuchtebslcbeh.  professeur 
à la  Faculté  île  médecine  de  Vienne,  ancien  ministre  de  l'instruction  ptaLiliquc  en 
Autriche,  traduit  de  l'allemand,  sur  la  neuiieme  édition,  parle  docteur  ticlileeinger- 
Rahier.  Paris,  1 8 :> t . 1 roi.  in-H  de  tt)0  pages.  2 fr. 

L'aulrur  a voulu,  par  un.*  .Jlianre  «l«*  la  morale  d de  l’hygièoe,  étudier,  au  point  de  vue  lualiquc, 
’inlliienci'  de  là  inc  sur  le  corps  Immun  et  mladiev  Expose  avec  ordre  et  rljrtr,  et  empreint  da 
^eî te  douce  |tbilosophie  morale  qui  caract<*i  i«>*  les  aruvrrs  des  penseurs  ullemauds,  cet  ouvrage  u'a 
mi  d'uu^logue  eu  Fruucc;  il  sera  lu  et  médite  |».*r  toutes  les  classes  de  lu  société. 

FIÉVÉE.  Mémoire»  de  iniderlnr  pratique,  comprenant:  1“  De  la  fièvre  typhoïde  et 
de  son  traitement;  'Il  De  In  saignée  (lies  les  vieillards  comme  condition  de  santé; 
3”  Considérations  étiologiques  et  thérapeutiques  sur  les  maladies  de  l'utérus;  4°  De 
la  goutte  et  de  son  traitement  spécifique  par  les  préparations  de  colchique.  Par  le 
docteur  l'iÉVÉE  (de  Jeumont),  membre  de  l’Académie  royale  de  médecine  de  Belgi- 
que. Paris,  1845,  in-H.  2 fr.  5û 

FITZ-PATRICK.  Traite  de.  avantages  de  l’équltallon,  considérée  dans  ses  rapports 
avec  la  médecine.  Paris,  1838,  in-H.  2 fr.  30 

FLOURENS.  Rertirrrhes  experimentales  aur  le*  fonction*  et  les  propriété»  du  sys- 
tème nerveux,  par  P.  KloorenS,  professeur  au  Muséum  d'histoiie  naturelle  et  au 
College  de  France,  secrétaire  perpétuel  de  l'Académie  des  sciences  de  l'Institut,  etc. 
Deuxième  édition  augmentée.  Paris,  1812,  in-8.  1 fr.  30 

FLOURENS  Cours  dr  pli; sloloRtr  comparer.  De  l'ontologie  ou  étude  des  êtres.  Le- 
çons professées  nu  Muséum  (l'histoire  naturelle  par  P.  Ft.ouiiESS,  recueillies  et 
rédigées  par  Cn.  Roux,  et  revues  par  le  professeur.  Paris,  1856,  in-8.  3 fr.  30 

FLOURENS.  Mémoires  d’anatomie  et  de  physiologie  comparées , contenant  des  re- 
cherches sur  1>  les  lois  de  la  symétrie  dans  le  régne  animal  ; 21  le  mécanisme  de 
la  rumination;  21  le  mécanisme  lie  la  respiration  des  poissons  ; 1°  les  rapports  des 
extrémités  antérieures  et  postérieures  de  1 homme,  les  quadrupèdes  et  les  oiseaux  ; 
par  P.  lt.0lT.ESS.  Paris,  18ii;  grand  in-4 , avec  8 planches  gravées  et  coloriées. 

18  fr. 

FLOURENS  Théorie  experimentale  de  la  formation  des  os,  par  P.  FlOURKXS. 
Pans  , 1847 , in-8.  avec  I planches  gravées.  I fr.  5fl 

’LOURESS  Histoire  de  la  deeouverir  de  la  circulation  du  sa  ne . par  P.  Fl.oiT.ENS, 
professeur  au  Muséum  d'histoire  naturelle  et  au  College  du  France.  Paris,  1834 , 
m-ü  3 fr. 

:0iSSAC.  De  la  météorologie  dam  ses  rapports  avec  la  science  de  l'Iiomme,  et 

principalement  avec  la  médecine  et  l'hygiène  publique , par  le  docteur  P.  l'OISSAC, 
membre  de  la  Société  météorologique  de  Frnuce.  Paris,  1854.  2 vol.  iu-H.  13  fr. 

"OSSSAGRIVES.  Traite  d’iiyaiene  navale,  ou  de  l'influence  des  conditions  physiques 
cl  morales  dans  lesquelles  l'homme  de  mer  est  appelé  à vivre,  et  (les  moveus  de 
conserver  sa  santé,  parle  docteur  J. -1t.  Fosssaom  ves,  professeur  à l'Ecole  de  mé- 
decine navale  de  Brest.  Paris,  1836,  in-8  de  800  pages,  illustre  de  37  planches 
intercalées  dans  le  texte.  18  fr. 

Ol  oti»r-çc.  qui  rnmlile  une  importante  lurunc  dam  nos  huit*'  tl'liyjicne  prolV'vionncllc,  rt'  d)vi<é 
n ait  livre».  I.ivi»  L»  ; Le  tiavtra  étudié  «tant  te«  méli-riiiiK  de  comti iictiun,  «es  approvisionnent  nli, 
*-«  rkaiKrairn'.i  ri  *.»  topographie.  Livar.  Il  : L'homme  de  mer  euvitugé  duii*  iri  condition*  «te  reciu 
nnenl,  »le  profvaatou,  «le  tinvoux,  de  naour*,  dliygiène  jicrstmueltc,  etc.  Livar.  lit  : liillurorri  qui 
Irnveut  «le  l'h- lùiaii  <u  nautique:  mouvement»  du  1 Aliment,  alotutphèrc,  encombrement,  moy*  >• 
r»»Miniiaritienl  «iw  navire,  ri  Itvgièm*  rompmtliie  dn  diverse*  »ort«*e  Je  hAiimm».  I.ivwr  IV  : In» 
lu.  iim  eiiciimrt-i  mu  isnvlrr.  cV*l  û dire  iutjuenei's  pclugieuuca,  clima  erùjuc*  ei  sidéral»*»,  r|  I.ygu  n t 
let  (limait  (iroitif-,  I IV'  r.  V : IL  umuiol  ti"  aaatiqiie  : rmu  pvtuliles,  eau  diiltllrt1,  lioiuoni  uicihj- 
i<j**ea,  ii t s*(t 1 . 1 |i j ••*’!,  wridolet,  nlinirnti  rio|iqi|<*«.  Faiiin  CM  dt'roieri.reu*  qui  présentent  dc«  juo- 
^>nriei  fciKiirutri  |tet-maa*a(ef  oa  Mccidentcllrs  tout  eiudida  avec  le  |>lti«  grand  soin  l.ivae  V|  ; |ti- 
Da-’iicei  murglo,  c'est-à-dire  régime  mural,  dikcipliuaiic  cl  icligicux  de  l'homm#  tic  mer. 

F0RGET.  Traité  de  l'entérite  folllrulruse  (fièvre  typhoïde),  par  C.-’\  FoROET.  profes- 
seur de  clinique  médicale  i la  Faculté  de  Strasbourg,  president  des  jurys  medicaux, 
membre  de  l' Academie  impériale  de  médecine.  Paris,  1841  , in-8  de  850  pages. 

4 fr. 
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FOURNET.  ÜKbrrrbn  cliniques  sur  l'auscultation  de*  organe*  mplraialm  a 

sur  la  première  période  de  la  plilliisic  pulmonaire,  faites  dans  le  ser'icv  de  M U 
professeur  AltDRAL , par  le  docteur  J.  FOUBNET,  chef  de  clinique  de  la  Faculté  it 
médecine  de  Paris,  etc.  Paris,  1839.  2 roi.  in-8.  S fr. 

FRANK.  Traité  de  médecine  pratique  de  P.-J.  FRAXK,  traduit  du  latin  far 

J.-.M.-C.  GOUDAREAU,  docteur  en  niedeeine;  deuxième  édition  revue,  augmentée  Ae> 
Observations  et  Réllerions  pratiques  contenues  dans  I'IxterpretaTioxes  clitic  e. 
accompagné  d’une  Introduction  par  M.  le  docteur  DOl  BI.E,  membre  de  l’Institut . 
de  l'Academie  impériale  de  médecine,  etc.  Paris,  1842,  2 forts  volumes  grand  a-ê 
à deux  colonnes.  24  fr. 

Le  Traité  de  médecine  pratique  de  J. -P.  Frank,  résultat  de  cinquante  années  d'ob- 
servations et  d'enseignement  public  dans  les  chaires  de  clinique  des  l'nirervtét  de 
Pnvic,  Vienne  et  NVdna,  a été  composé,  pour  ainsi  dire,  au  lit  du  malade,  lies  «m 
apparition,  il  a pris  rang  parmi  les  livres  qui  doivent  composer  la  bibliothèque  dx 
médecin  praticien,  ik  coté  des  œuvres  de  Sydenham,  de  Baillou,  de  Van-S vviéten,  d> 
Stoll,  de  De  Hucn,  de  Cullen,  de  Borsicri,  etc. 

FRÉDAULT.  Des  rapporta  de  la  doctrine  medicale  homœopatbique  avec  le  passe  de 
la  thérapeutique,  par  le  docteur  FréDAULT,  ancien  interne  lauréat  des  hôpitaoi  nviH 
de  Paris,  1852,  ii)z&de  âi  pages.  1 fr.  5Û 

FRÉG1ER.  Des  classes  dangereuses  de  la  population  dans  le*  grandes  villes  et  des 

moyensde  les  rendre  meilleures;  ouvrage  récompensé  en  1838  par  l'Institut  d<-  Franc» 
(Académie  des  sciences  morales  et  politiques);  par  A.  Frêgier,  chef  de  bureau  A 
la  préfecture  de  la  Seine.  Paris,  1840,  2 beaux  vol.  in-8.  LA  fr. 

L'ouvrugi*  que  nnu«  annonçons  tourbe  nui  intérêt»  In  |ilu«  grave»  «Je  ta  •ociête  : if  »e  n.(Urkr  wt 
à la  foi»  A Li  physiologie,  ù l'hygiène  et  h l'économie  sociale;  car,  à côte  «te  la  population  riebr.  A cia 
«les  classe»  laborieuse»  et  «le»  classes  pauvres,  les  grande*  villes  rtnfn  ntcnl  io«  erine><l  «le»  cisases 
dangereuses.  L'uiliviU,  le  |«'U,  le  vagabondage,  la  pio-lituticn,  la  mUvre,  grossissent  •**>*  cesse  U 
nombre  de  ceux  que  1m  police  surveille  et  que  lu  joslice  atlrntl.  Ils  habitent  des  quartier»  part  col*  ri 
ils  ont  un  langage,  des  habitude»,  de»  désordres,  une  vie  qui  leur  est  propre. 

FURNARI.  Traité  pratique  des  maladies  des  yeux,  contenant  : 1°  l'histoire  de  l'nrk- 
thalmologic;  2°  l'exposition  et  le  traitement  raisonné  de  toutes  les  maladies  de  l'uni 
de  scs  annexes;  3“  l'indication  des  moyens  hygiéniques  pour  préserver  l'œil  de  l'ac- 
tion nuisible  des  agents  physiques  et  chimiques  mis  en  usage  dans  les  diverses  pro- 
fessions ; les  nouveaux  procédés  et  les  instruments  pour  la  guérison  du  strabisme . 
des  instructions  pour  l'emploi  des  lunettes  et  l'application  de  l'œil  artificiel  ; suivi  it 
conseils  hygiéniques  et  thérapeutiques  sur  les  maladies  des  yeux,  qui  aflèeteot  par- 
ticuliérement les  hommes  d'Etat,  les  gens  de  lettres  et  tous  ceux  qui  s'occupent  d 
travaux  de  cabinet  et  de  bureau.  Paris,  1 8 4 4 ■ in-8,  avec  pl.  frfr 

GALIEN.  Œuvres  anatomiques,  physiologiques  et  medicale*  de  Catien,  traduit 
sur  les  textes  imprimes  et  manuscrits  ; accompagnées  de  sommaires,  de  notes  , it 
planches  cl  d'une  table  des  matières,  précédées  d'une  Introduction  ou  ctude  biogra- 
phique littéraire  et  scientifique  sur  (îalicn,  par  le  docteur  Cil.  Darenberg.  bibt,  - 
lliécaire  à la  bibliothèque  Maiarine.  Paris,  1854-1857.  4 vol.  grand  in-A  — 
Tomes  I cl  II  gr.  in-8  de  800  pages.  Prix  de  chaque.  10  Ir. 

Tome  111  sous  presse. 

C«IW  ii»»|H»i tante  publication  comprend:  I • Ktutlei  biographique»,  littéraires,  sur  Galien;  T r»x 

de  l'utilité  drspwilte»;  ôo  Livres  in«'dit»  de»  administration*  oi  alonnqur»  ; i*  des  l.ir»t  «I»  v-» 
S o Thérapeutique  à ülauron  ; ti<>  «Je*  Facultés  naturelle»  ; 7*i  «lu  Mouvement  de»  n>u»«  Ira  ; H InifixM 
lion  ■ la  medrriue;  îti Exhortations  A IViude  «le»  . ri»;  IO*  •»«.*•  .V*cte»;  11»  U ton  Molrua  e»t  pis* 
sophe  ; 13«*de»  Uabitude»;  Ü*  de*  F ni  jQiruI»  de  divcis  traites  non  traduits  en  coller. 

GALL.  Snr  tes  fonctions  du  cerveau  et  sur  celles  de  chacune  de  scs  parties,  avec  it- 
observations  sur  la  possibilité  de  reconnaître  1rs  instincts,  les  penchants,  le*  t itrai 
ou  les  dispositions  morales  et  intellectuelles  des  hommes  et  des  animaux,  par  la  csa- 
figuration  de  leur  cerveau  et  de  leur  tête;  par  le  docteur  F.-J.  G ALL.  Pari»,  1*2* 
G forts  vol.  in-8.  12  6 

GALTIER.  Trait#  de  pharmurologl#  et  de  l’art  de  formuler,  par  C..-P.  GaLT»« 
docteur  en  médecine  fie  la  Faculté  de  Paris,  professeur  de  pharmacologie,  de  m»u  ' 
medicale  et  de  toxicologie,  etc.  Paris,  1811 , in-8.  4 fr.  J» 
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GALTIER  Trait# de  matière  médirai#  et  de*  Indications  thérapeutiques  de*  médica- 
ment*, par  C.-P.  Galtier.  Paris,  1841.  2 forts  vol.  in-8.  10  fr. 

GARNIER  #1  HAREL.  Dri  falsillrations  dm  lubtuncra  alimentaire*  cl  des  moyens 
chimiques  de  les  reconnaître.  Paris,  1814,  in-12  de  528  pages.  4 fr.  50 

GAUBIL.  Catalogue  m non)  inique  de* Coléoptère*  d'Europe  et d’ Algérie,  par  M.  Gau- 
B1L,  membre  de  la  Société  eutomologiquc  de  France.  Paris,  1819,  I vol.  iu-8.  12  fr. 
Ouvrage  le  plus  complet  et  qui  offre  le  plus  grand  nombre  d'espèces  nouvelles. 

GAULTIER  DE  CLAUBBY.  De  l’Identité  du  typhus  et  de  la  ttèvre  typhoïde,  par  le 

docteur  K.  Gaultier  de  Claubry,  membre  de  l’Académie  impériale  de  medecine. 
Paris,  184  4,  in-8  de  500  pages.  2 fr. 

GEOFFROY  SAINT-HILAIRE.  Histoire  générale  et  particulière  des  Anomalies  de  l'or- 
ganisation chez  l'Homme  et  les  animaux,  ouvrage  comprenant  des  recherches  sur 
les  caractères,  la  classification,  l'influence  physiologique  et  pathologique,  les  rapports 
généraux,  les  lois  et  causes  des  Monstruosités,  des  variétés  et  vices  de  conformation 
ou  Traité  de  tératologie  ; par  Isid.  GEOFFROY  Saint-IIilaire,  D.  M.  P.,  membre 
de  l’Institut,  professeur  au  Muséum  d'histoire  naturelle.  Paris,  1832-1836.  3 vol. 
in-8  et  atlas  de  20  planches  lithog.  27  fr. 

— Séparément  les  tomes  2 et  3.  16  fr. 

GE0RGET.  Discussion  ntèdlco-ieirale  sur  la  folle  ou  Aliénation  mentale,  suivie  de 
l 'Examen  du  procès  criminel  d'Henriette  Cornier  et  de  plusieurs  autres  procès  dans 
lesquels  cette  maladie  a été  alléguée  comme  moyen  de  défense,  par  E.  Georget, 
D.  M.  P.  Paris,  1826,  in-8.  3 fr.  50 

GERAND0.  De  l'èduratlon  des  sourds-muets  de  naissance,  par  de  GÉRAJIDI,  mem- 
bre de  l'Institut,  administrateur  et  président  de  l’Institution  des  sourds-muets. 
Paris,  1827.  2 forts  vol.  in-8.  16  fr. 

GERDY.  Traité  des  bandage*,  des  pansemenlt  et  de  leurs  appareils,  par  le  docteur 
P. -N.  Gerdy,  professeur  de  chirurgie  à la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  chirurgien 
de  l'hôpital  de  la  Charité,  membre  de  l'Académie  impériale  de  médecine,  etc.  Pa- 
ris, 1837-1839.  2 vol.  in-8  et  atlas  de  20  planches  in-4.  18  fr. 


GERDY.  Essai  de  russification  naturelle  et  d’analyse  des  phénomènes  de  la  vie,  par 
le  docteur  P.-N.  GERDY.  Paris,  1823,  iu-8.  1 fr. 


GIRARD.  Considérations  physiologiques  et  pathologiques  sur  les  affections  nerveuses, 
dites  hystériques , par  II.  Girard  (de  Lyon],  D.  M.  P.,  médecin  en  chef,  directeur 
de  l'hospice  des  aliénés  d'Auxerre,  etc.  Paris,  1841,  in-8.  2 fr. 

GODDE.  Manuel  pratique  des  maladies  vénériennes  des  hotnmes,  des  femmes  et  des 
enfants,  suivi  d’une  pharmacopée  syphilitique,  par  M.  Godde,  de  Liancourt,  D.  M., 
membre  de  plusieurs  sociétés  savantes.  Paris,  1834,  in-18.  3 fr. 

GORY  et  PERCHERON.  Monographie  des  Cétoines  et  genres  voisins,  formant,  daus  les 
familles  de  Lalreille,  la  div  ision  des  Scarabées  melitophiles  ; par  11.  Gory  et  A.  Per- 
cheron, membres  de  la  Société  cutomologique  de  Paris.  Paris,  1832-1836.  Ce  bel 
ouvrage  est  complet  : il  a été  publié  en  (5  livraisons  formant  un  fort  volume  in-8, 
accompagné  de  77  planches  coloriées  avec  le  plus  grand  soin.  60  fr. 


GRATIOLET.  Anatomie  comparée  du  système  nerveux.  Voyez  LECRET  et  GraTIO- 
let,  page  30. 


GRENIER  et  GODRON.  Flore  de  France,  ou  description  des  plantes  qui  croissent  na- 
turellement en  France  et  en  Corse  ; par  Grenier  et  GODRON , professeurs  aux 
Facultés  des  sciences  de  Besançon  et  de  Nancy.  Paris,  1818-1856.  3 forts  vol.  in-8 
de  chacun  800  pages,  publiés  en  six  parties.  42  fr. 


GR1ESSELICH.  Manuel  pour  servir  a l'étude  critique  de  l'horatropatblr.  par  le 

docteur  Griesselicii  , rédacteur  du  journal  l'Ilygœ,  traduit  de  l'allemand,  par  le 
docteur  SCRLESINGER.  Paris,  1849.  1 vol.  in-12.  5 ff- 
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GRISOLLE.  Tr«ll(  pratiqua  dr  la  pneamotilr  «nx  diflércots  ipn  et  dam  tn  rap- 
ports avec  les  autres  maladies  aigues  et  chroniques,  par  A.  Grisolle,  milan»  de 
I Uùtel-Uieu,  professeur  de  la  Faculté  de  médecine,  membre  de  1" Academie  impé- 
riale de  médecine.  Paris,  1841,  in-8  de  750  pages.  S fr. 

GUIBOURT.  Histoire  naturelle  de»  drogue»  simple»,  ou  Cours  d'histoire  n »! u -eB e 

Srofessé  b l'Ecole  de  pharmacie  de  Paris,  par  J.-B.  GdiBOCRT,  professeur  à TErele 
e pharmacie,  membre  de  l’Académie  impériale  de  médecine.  Quatrième  Min», 
corrigée  et  considérablement  augmentée.  Paris,  1849-1851.  4 forts  volume'  i»-S, 
avec  800  figures  intercalées  dans  le  texte.  30  fr. 

L’Histoire  des  minéraux  a reçu  une  trè»  grande  extension:  le  tome  I**  tout  euttrr  est  mwtt  i la 
Minéralogie,  et  forme  un  truité  complet  de  celte  science  considérée  dans  ses  applications  «ex  ut»  K 
à lu  pharmacie;  les  tomes  II  et  III  comprennent  lu  Botanique  on  l'Histoire  des  végétaux;  IrtMU  IV 
comprend  la  Zoologie  ou  l’Histoire  des  animaux  ride  leurs  prodxiU:  il  est  termina  p*r  »»»  la'/f 
générale  alphabétique  très  étendue.  Une  addition  importante,  c’est  celle  de  plus  de  900  égarés  inter- 
calées dans  le  texte,  tontes  exécutées  avec  le  plus  grand  soin. 

GUIBOURT.  Pharmacopée  rafnonnér,  ou  Traité  de  pharmacie  pratique  et  théonqv 
par  N.-E.  Henry  et  J.-B.  Guibourt;  troisième  édition,  revue  et  considérable!»* ai 
augmentée,  par  J.-B.  GUIBOURT,  professeur  à l'Ecole  de  pharmacie,  tncmbrt  èt 
l'Académie  impériale  de  médecine.  Paris,  1817,  in-8  de  800  pages  à deux  cdone, 
avec  22  plancnes.  8 fr 

GUIBOURT.  Manuel  légal  tirs  pharmaciens  et  des  élèves  en  ptiarmarle.  >a  Rftu-.tî 
des  lois,  arrêtés,  règlements  et  instructions  concernant  renseignement,  Irsctadntl 
l'exercice  de  la  pharmacie,  et  comprenant  le  Programme  des  cours  de  l'Ecole  de 
pharmacie  de  Paris,  par  N.-J.-B.-G.  GUIBOURT,  professeur  secrétaire  de  l'Erik 
de  pharmacie  de  Paris,  etc.  Paris,  1852.  I vol.  in-12  de  230  pages.  2 !r 

Cet  ouvrage  e>t  divisé  en  deux  parties:  la  première  pour  les  lois  et  règlement*  qui  ont  trait  * ïsd- 
minislt  nliou  des  écoles  de  pharmacie,  aux  r*p|  or  (s  des  éi  oies  avec  les  elrves  et  1rs  pharmaciens  «e- 
çaats;  U se  trouve  naturellement  le  Programme  des  cours  de  f École  de  pharmacie  de  Pont.  * t, 
sous  le  titre  de  Bibliothèque  du  Pharmacien,  l'indicatioti  des  meilleurs  ouvrages  à consulter,  ptu  n 
qui  a rapport  an  un  vice  de  sauté  de*  hôpitaux  et  à l'Academie  impéiUlede  médecine;  L w^s- 
partie  pour  les  lois  et  reglements  qui  se  rapporleul  exclusivement  à l'exercice  4e  U ph«r«B»at  U 
toi^t  accompagné  de  notes  explicatives  et  de  c mmenUir»  dont  une  longue  expérience  «l*m  ta  pr*- 
tique  et  dans  l'enseignement  a fuit  sentir  l'utilité. 

Dans  une  troisième  partie  ne  trouvent  résumé*  les  desiderata , ou  les  ametiormUons  généra lemaj 
réclamées  pour  une  nouvelle  organisation  de  la  pharmacie. 

GUILLOT.  Exposition  anatomique  de  rorRauisailon  do  rnurf  Bfnnn  J«n«  1« 
quatre  classe»  d’animaux  vertébrés,  par  le  docteur  Nat.  (îBlLLOT,  médecin  de  l’U- 
nital  N ecker,  professeur  à la  Faculté  de  médecine  de  Pari».  (Ouvrage  couronarpu 
l'Académie  royale  des  sciences  de  Bruxelles.)  Paris,  1844,  iu-4  de  370  page»  iw 
18  planches,  contenant  224  ligures.  I6fr. 

GU1SLA1N.  Leçons  orale»  sur  le»  pbrenopallile*.  ou  Traité  théorique  et  pratique  ht 
les  maladies  mentales.  Leurs  donné  ù la  clinique  des  établissements  d'ali.nrv  Je 
Gand,  par  le  docteur  J.  GtlIlUM,  professeur  de  l'Université  de  Garni.  1852,  3 «L 
in-8  avec  ligures,  Î1  fr 

GUSTHER.  Nouveau  manuel  de  médecine  veterlnatre  bomcropattilqnr,  on  Tniia- 
ment  liomœopathique  des  maladies  du  cheval,  du  biruf.  de  la  brebis,  do  porc.  4a  b 
chèvre  et  du  chien,  \ l'usage  des  vétérinaire»,  des  propriétaires  ruraux,  des  frmwtv 
des  officiers  de  cavalerie  et  de  toutes  les  personnes  chargées  du  soin  des  tana-i! 
domestiques,  par  F. -A.  (îOSTtlER.  Traduit  de  l'allemand  sur  la  troisième  édite», 
par  P. -J.  Martin,  médecin  vétérinaire,  ancien  élève  des  écoles  vétérinaire».  Psr. 
1840,  in-8.  «fr 

HAAS  Memorial  du  médecin  homiropaihe,  ou  Répertoire  alphabétique  de  trais - 
luciits  et  d'expérieuces  homu'opathiques,  pour  servir  de  guide  dans  I application  ir 
rboinrropalhie  nu  lit  du  malade,  par  le  docteur  HAAS.  Traduit  do  l'allemand  p* 
A.-J.-L.  Joürda».  Deuxième  Mil.,  revue  et  augmentée.  Paris,  1850,  in-18.  3 fr 
IAHNEMANN.  Exposition  de  la  doctrine  medicale  bonuropaihlquc.  ou  Orgaoon  A 
l’art  de  guérir,  par  S.  IIaiinkmann ; traduit  de  l’allemand,  sur  la  dernière  édite*, 
par  le  docteur  A.-J.-L.  JOURDAN.  Quatrième  édition,  augmentée  de  Commentaire, 
par  le  docteur  Léon  Simon  , et  précédée  d’une  notice  sur  la  vie  et  les  (ravaaii 
S.  llAflNKHANN,  accompagnée  de  son  portrait  grave  sur  acier.  Paris,  1850.  I ni. 
in-8.  de  508  pages.  8 fr. 
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HAHNEXANN.  Élude»  de  mededne  hoinoeopalhlqne,  par  le  docteur  llAHNEMANg. 

Opuscules  servant  de  complément  ù ses  œuvres.  Paris,  1855.  2 séries  publiées 
chacune  en  I vol.  in-8  de  600  pages.  Prix  de  chaque.  7 fr. 

Les  ouvrages  qui  composent  la  première  sérié  sont  : 1°  Traité  de  la  maladie  véné- 
rienne; 2“  Esprit  do  la  doctrine  homieopathique  ; 3*  La  médecine  de  l'expérience  ; 
■i°  L'observateur  en  médecine  ; 'i°  Esculape  dans  la  balance  ; 6“  Lettres  à un  médecin 
de  haut  rang  sur  l'urgence  d’une  réforme  en  médecine  ; 7“  Valeur  des  systèmes  en 
médecine,  considérés  surtout  eu  égard  à la  pratique  qui  en  découle  ; 8"  Conseils  à un 
aspirant  au  doctorat;  9”  L’allopathie,  un  mot  d'avertissement  aux  malades;  10°  Ré- 
flexions sur  les  trois  méthodes  accréditées  de  traiter  les  maladies  ; 1 1“  Les  obstacles  à 
la  certitude;  12°  Examen  des  sources  de  la  matière  médicale  ordinaire  ; 13°  Lies  for- 
mules en  médecine  ; 1 1°  Comment  se  peut-il  que  de  faibles  doses  de  médicaments  aussi 
étendus  que  ceux  dont  se  sert  l'honucopathie  aient  encore  de  la  force,  beaucoup  de 
force?  15°  Sur  la  répétition  d'un  médicament  homreopathique  ; 16“  Quelques  exemples 
de  traitements  lumiœopathiques  ; 17“  La  belladone,  préservatif  de  la  scarlatine; 
18“  Des  effets  du  café. 

Deuxième  sérié. — Du  choix  du  médecin.  — Essai  sur  un  nouveau  principe  pour 
découvrir  la  vertu  curative  des  substances  médicinales. — Antidotes  de  quelques  subs- 
tances végétales  héroïques.  — Des  fièvres  continues  et  rémittentes.  — Les  maladies 
périodiques  h types  hebdomadaires.  — De  la  préparation  et  de  la  dispensation  des  médi- 
caments par  les  médecins  homœopathes.  — Essai  historique  et  medical  sur  l'ellébore 
et  l’elléborisinc. — L'n  cas  de  folie.  — Traitement  du  choléra. — lTnc  chambre  d'en- 
fants. — De  la  satisfaction  de  nos  besoins  matériels. — Lettres  et  discours.  — Etudes 
cliniques,  par  le  docteur  HarTUNG,  recueil  de  116  observations,  fruit  de  vingt-cinq  ans 
d’une  grande  pratique. 

HABNEXANN.  Doctrine  et  traitement  lionia-opathiqnc  (tes  maladies  chronique»;  pâl- 
ie docteur  S.  Hahnemann  ; traduit  de  l'allemand  sur  la  dernière  édition,  par 
A.-J.-L.  Jourdan,  membre  de  l'Académie  de  médecine.  Deuxième  édition  entière- 
ment refondue  et  considérablement  augmentée.  Paris,  1816.  3 vol.  iu-8.  23  fr. 

Celle  seconde  ctiit  i il  est  en  réalité  un  ouvrage  nouveau.  Mon-seulemenl  L'auteur  a refondu  1 littfoii  e 
de  ch.euu  des  vingt-deux  médicaments  dont  se  composait  la  première,  el  a pi  copie  doublé  pour 
chacun  d’eux  le  oomhie  îles  symptômes,  mnis  encore  il  a ajoute  vingt-cinq  suhstonces  nouvelles,  de 
sorte  que  le  nombre  total  des  mèdicaincula  autipaoriqura  se  trouve  porté  aujourd'hui  à qua- 
rante-sept. 

HARTMANN.  Thérapeutique  boinoeopathlqne  de»  maladie»  algné»  et  des  maladies 
chroniques,  par  le  docteur  Fr.  Hartmann;  traduit  de  l’allemand  sur  la  troisième 
édition,  par  A.-J.-L.  Jourdan  et  Schi.esincer.  Paris,  1817-1850.  2 forts  vol. 
in-8.  16  fr. 

Le  deuxième  et  dernier  volume.  8 fr. 

HARTMANN.  Thérapeutique  bom<ropathlque  de»  maladie»  de»  eufdnt».  par  le  doc- 
teur F.  Hartmann,  traduit  de  l'allemand  par  le  docteur  Léon  Simon  lils,  membre 
de  la  Société  gallicane  de  médecine  bomu'opatblque.  Paris,  1853.  1 vol.  in-8  de 

600  pages.  8 fr. 

HATIN.  Petit  traité  de  médecine  opératoire  et  Recueil  de  formules  A l'usage  des 
sages-femmes.  Deuxième  édition , augmentée.  Pnri»,  1837,  in-18,  iig.  2 fr.  50 
IAUFF  Mémoire  »nr  Posage  de»  pompe»  dans  la  pratique  médicale  et  chirurgicale , 
par  le  docteur  Haoff,  professeur  à l'Université  de  Garni.  Paris,  1836.  in-8.  3 fr.  50 
HAUSSXANN.  De»  »ub»l»tancr»  de  la  France,  du  blutage  et  du  rendement  des  farines 
et  de  la  composition  du  pain  de  munition;  par  N.-V.  lLtlissMANN,  intendant  mili- 
taire. Paris,  1818,  in-8  de  76  pages.  2 fr. 

HE1DENHA1N  et  EHRENBERG.  Exposition  de»  méthode*  hjdriaflquc»  dr  Prlestilti 
dans  les  diverses  espèces  de  maladies,  considérée*  en  elles- mêmes  cl  comparées  avec 
celles  de  la  médecine  allopathique,  par  les  docteurs  H.  IlEIDENHAlN  et  H. EHREN- 
BERG. Paris,  1812,  in-18  grand  papier.  3 fr- 

HÉRING  Médecine  hnmtropalhlqne  domestiqué,  par  le  docteur  R.  HÉRING  (de  Phi- 
ladelphie), rédigée  d'après  les  meilleurs  ouvrages  homoeopathiques  el  d'après  sa 
propre  expérience,  avec  additions  des  docteurs  Goulon , Gros*  cl  Staff,  traduite  de 
l'allemand  et  publiée  par  le  docteur  L.  MARCHANT.  Troisième  édition,  corrigée  et 
augmentée.  Paris,  1855.  1 vol.  in-12  de  536  pages.  5 fr. 
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HERPIN.  Du  pmnoMic  n du  traitement  curatif  df  l'épllepsle . par  le  Jodrur 

'J  H.  IlERPIR,  docteur  eu  médecine  de  la  Faculté  de  Paris  et  de  Genèse,  lauréat  de 
la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  ancien  vice-président  de  la  Faculté  de  médecine  et 
du  Conseil  de  santé  de  Genève,  etc.  Ouvrage  couronné  par  l'Institut  de  l'ran-t 
Paris,  1852.  1 vol.  in-8  de  650  pages.  T fr.  50 

OEUVRES  COMPLETES  D’HIPPOCRATE,  traduction  nouvelle  , dire  le  texte  jm  en 
regard,  collationné  sur  les  manuscrits  et  toutes  les  éditions  ; accompagnée  d'une 
introduction,  de  commentaires  médicaux,  de  variantes  et  de  notes  philologiques; 
suivie  d'une  table  des  matières,  par  E.  LtTTRÉ,  membre  de  l’Institut  de  Franc» 
Paris,  1839-1857.  — Cet  ouvrage  formera  9 forts  vol.  in-8,  de  700  pages  chacna. 
Prix  de  chaque  vol  12  fr. 

Il  a été  tiré  quelques  exemplaires  sur  jésus  vélin.  Prix  de  chaque  volume.  20 fr. 
Les  volumes  publiés  contiennent  : 

T.  L Prefnce  [16  pag.).  — Introduction  1554  p.).  — De  l'ancienne  médecin»  83p  ) 
T.  II.  Avertissement  ( 56  pages  1 . — Traité  des  airs,  des  eaux  et  des  lieux  (93  p.l. 
— Le  pronostic  (100  pages  ). — Du  régime  dans  les  maladies  aigues  ; 337  page* 

Des  épidémies,  livre  L ( 190  pages). 

T.  III.  Avertissement  ( 46  pages). — Des  épidémies,  livre  tu  ( 1A9  pages).  — De* 

r laies  de  tête  (211  pages). — De  l’officine  du  médecin  ( 76  pages  j. — Des  fmctniti 
221  pages). 

T.  IV.  Des  articulations  ( 327  pages).  — Le  mochlique  ( 66  pages).  — Aphorisme! 
( 1 50  nages).  — Le  serment  ( 20  pages).  — La  loi  ( 20  pages). 

V)  Des  épidémies,  livres  il,  tv.  v,  vi,  vit  ( 469  pages).  — Des  humeurs  ( 35  pages) 
— Les  Prorrhétiqucs,  livre  l [_71  pages).  — Prénotions  coaques  (161  pages1. 

T.  VI.  de  l'art  j 28  pages).  — De  la  nature  de  l’homme  ( 31  pages  ).  — Du  régime 
salutaire  (27  pages).  — Des  vents  ( 29  pages).  — De  l’usage  des  liquides  ( 22 page*1 
Des  maladies  (68  pages). — Des  affect  ions  [67  pag.).  — Des  lieux  dans  l’homme  ^40  paz  ! 

Tome  VIL  Des  maladies,  livres  il,  ni  (162  pages). — Des  affections  interne* 
( 140  pages). — De  la  nature  de  la  femme  [50  pages). — Du  fœtus  à 7_,  Set» 
mois.  De  la  génération.  De  la  nature  de  l’enfant  [80  pag.).  — Des  maladies,  lier»  iv 
( 76  pag.  ),  etc. 

Tome  VIII.  Maladies  des  femmes,  des  jeunes  filles,  de  la  superfétation,  de  l'anali- 
mie,  de  la  dentition,  des  glandes,  des  chairs,  des  semaines,  etc. 

Le  tome  l.\  et  dernier  est  sous  presse. 

HIPPOCRATE.  Aphorismes,  traduction  nouvelle  avec  le  texte  grec  en  regard,  colla- 
tionnée sur  les  mnnusrrits  cl  toutes  les  éditions,  précédée  d'un  argument  intrrpcr- 
tatif.par  E.  LlTTnÉ,  membre  de  l’Institut  de  France.  Paris,  1841.  gr.  in-IS.  3 fr. 
HIRSCHEL.  Ouirie  du  médecin  linnnropaihr  au  lit  du  malade,  et  Re|*ertoire  de  thé- 
rapeutique hoina-opathique,  par  le  docteur  IIirscIIEL,  traduit  de  l’allemand  par  h 
docteur  LÉOS  Si  MOT,  fils.  Paris,  1858.  1 vol.  in-t  8 jésus. 

HODGSON.  Traité  de»  maladies  des  artères  et  de»  veine»,  traduit  de  l’anglaiv  ave» 
des  notes  par  tî.  lîKtscilt.T , professeur  à la  Faculté  de  médecine  de  Pan*.  Pan*. 
1819.  2 vol.  in-8.  llfr 

HOEFER.  tVomeuclainre  et  classification»  chimique»,  suivies  d’un  LEXIQCE  Iitd»- 
rique  cl  synnnvniiquc  comprenant  les  noms  anciens,  les  formules,  les  noms  nou- 
veaux, le  nom  de  l’auteur  et  la  date  de  la  découverte  des  principaux  produit*  d»  h 
chimie.  Paris,  1845.  1 vol.  in-t 2 avec  tableaux.  îfr 

HOFFBAUER.  Médecine  légale  relative  aux  aliéné»,  aux  sourds-muets,  ou  les  In- 
appliquées aux  désordres  de  l’intelligence;  par  HoFFBAUEn;  traduit  de  l’allrataai. 
par  CUAMBEY ron,  D.-M.-P.,  avec  des  notes,  par  M.M.  E5QUIROL  et  Itahd.  Part*. 
1827,  in-8.  6 fr 

HOUDART.  Étude  historique  et  critique  sur  la  Vie  et  la  Doctrine  d'Hippocrate 
sur  l’étal  de  la  médecine  avant  lui  : par  le  docteur  IIocdart,  membre  de  l'Acade- 
mie impériale  de  médecine.  21  édition  augmentée.  Pari*,  1840,  in-8.  5 fr. 

HOUDART.  Histoire  de  la  médecine  grecque,  depuis  Esrnlape  jusqu'à  lltppocrak 
exclusivement,  par  le  docteur  M.  S.  IIOUDAIiT.  Paris,  1856,  in-8  de  390  (sises.  6 fr. 
HUBERT-VALLEROUX.  Mémoire  sur  le  catarrhe  de  l’oreille  et  sur  la  surdité  qui  en 
est  la  suite,  avec  l'indication  d’un  nouveau  mode  de  Iruilcmcnt,  appose  d observai»»* 
pratiques.  Deuxième  édition  augmentée.  Paris,  1845,  in-R,  " 2 fr  Sé 
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8UIB0LDT.  Redistribution»  géographie»  plantarum , secundum  cœli  lemperiem  et 
altiludinem  mantiuin.  Parisiis,  1817,  in-8,  avec  carte  coloriée.  6 fr. 

HUNTER.  OF.uvres  complet»»  de  ].  Hanter,  traduites  de  l'anglais  sur  l'édition  de 
J Palmer,  par  le  docteur  G.  IlICIlELOT.  Paris,  1813.  1 forts  vol.  in-8  , avec  atlas 
in-1  de  61  planches,  10  fr. 

Cet  ouvrage  comprend  : T.  I.  Vie  de  Hunier;  Leçons  de  chirurgie.  — T.  11.  Traité 
îles  dents  avec  notes  par  Ch.  Bell  et  J.  Oudct;  Traité  de  la  syphilis,  annoté  par  le 
docteur  Pli.  Ricord.  — T.  III.  Traité  du  sang,  de  l’inQaimnatiun  et  des  plaies  par  les 
armes  à feu  ; phlébite  , anévrysmes.  — T.  IV.  Observations  sur  certaines  parties  de 
l'économie  animale;  Mémoires  d’anatomie,  de  physiologie,  d'anatomie  comparée  et  de 
loologie,  annotés  par  R.  Owen. 

HUNTER  Traite  de  la  maladie  venerlenne  , par  J.  IIONTER,  traduit  de  l'anglais  par 
G.  IlICIlELOT,  avec  de  nombreuses  annulations  par  le  docteur  Pn.  Ricord,  chirurgien 
de  l'hospice  des  vénériens.  Deuxième  édition  , corrigée  et  augmentée  de  nouvelles 
notes.  Paris,  1852,  in-8  de  800  pages,  avec  9 planches.  9 fr. 

Parmi  le*  nombreuses  additions  ajoutées  par  M.  Ricord,  nou  i citerons  seulement  les  suivantes  ; 
elles  traitant  de  : 

L'inocuLtion  de  la  syphilis. — Différence  d'identité  entre  lu  blennorrhagie  et  le  chancre. — Des 
affections  des  testicules  & la  »uite  de  la  hlrnaoi  rbagie.  — De  lu  bleanorih-'gie  chei  lu  forante.  — Du 
traitement  de  lu  gooorihce  el  de  l'épididymite.  --  Dos  écoulements  u l étal  cln  unique.  — Des  rétré- 
cisse ment  s de  l'uréthrc  comme  effet  de  la  gonorrhée.  — De  la  cautérisation.  — Des  bougies.  — Des 
fausses  routes  de  l'urèthre.  — Des  fistules  urinaires.  — De  lulcùte  syphilitique  primitif  et  du  chancre. 

— Traitement  du  • lianrre,  de  s»n  mode  de  pansement.  — Du  phimosis.  — Des  ulcères  |>h.ig*  «Ioniques. 

— Dei  végétations  syphilitiques.  — Du  lmb -n  et  de  so->  traitement.  — Sut  les  affections  venir teunes 
d«  U gorge.  — De  lu  syphilis  constitutionnelle.  — Sur  les  uccidents  tertiaires  el  «ccoudaiics  do  la 
typhili*.  — Des  éruptions  syphilitiques,  de  leurs  foi  lues,  de  leurs  variétés  et  de  leur  traitement.  — 
De  la  prophylaxie  de  la  syphilis. 

1TARD.  Trait*  de»  maladie»  de  l'oreille  el  de  l'audition,  par  J.-M.  Itard,  médecin 
de  l’institution  de*  Sourds-Muets  de  Paris.  Deuxième  édition,  considérablement 
augmentée  et  publiée  parles  soins  de  l'Académie  impériale  de  médecine.  Paris,  1812. 
2 vol.  in-8  avec  3 planches.  11  fr. 

ladépcod  itnmrnt  des  nombreuses  additions  et  de  la  révision  générale,  celle  seconda  édition  si  été 
augmente-  du  deux  Mémoires  importants,  savoir:  I*  Mémoire  sur  le  muiixme  produit  pur  le»  lésions 
des  foucliuns  intellectuelles;  S*  De  l'éducation  d'un  homme  sauvage,  ou  des  premiers  développements 
pti)nqucs  et  moraux  du  |eune  sauvage  de  1 Aveyron. 

JAHR.  Principe»  rt  régie*  qui  doivent  guider  dan»  la  pratique  dr  l'Iiointropaltiie. 

Exposition  raisonnée  de»  points  essentiels  de  la  doctrine  médicale  de  II  uinemasn. 
Paris,  1 857 , in-8  de  528  pages.  7 fr. 

JAHR.  Du  traitement  hoimropathlque  de*  maladie»  de»  femme»,  par  le  docteur 
G.-H.-G.  Jaur.  Paris,  1856,  1 vol.  in-12.  6 fr. 

JAHR.  Du  trallemrm  homœopattilqur  de»  affection»  nerveuse»  et  des  maladies  men- 
tales. Pari»,  1851,  un  vol.  iu-12  de  600  pages.  6 fr. 

JAHR.  Du  irallrmrnt  liouiceopatlilqur  dr»  maladie»  dr  la  peau  et  des  lésions  exté- 
rieures en  général , par  le  docteur  G.-H.-G.  Jaur.  Paris,  1850,  1 vol.  in-8  de 
608  pages.  8 fr. 

Eet  ouvrage  .si  divise  en  trois  parties:  te  Thérapeutique  des  maladies  de  lu  peau;  3»  Matière  midi- 
este:  3o  Répertoire  s-mptomatique. 

JAUR.  Du  traitement  homo-opat bique  du  rboiera,  avec  l'indication  des  moyens  de 
s en  préserver,  pouvant  servir  de  conseils  aux  familles  en  l'absence  du  médecin,  par 
le  docteur  G.-II.-G.  JAHR.  Paris,  1818,  1 vol.  in-12.  1 fr.  50 

JAHR.  Nouveau  Manuel  dr  m*drelnr  homa-opathlqur , ou  Résumé  des  principaux 
effets  des  médicaments  hoinœopathiques,  avec  indication  des  observations  cliniques , 
ditisé  en  deux  parties  : 1"  Matière  médicale;  2°  Répertoire  symptomatologique  et 
thérapeutique,  par  le  docteur  G.-H.-G.  JAiir.  Sixième  édition  augmentée.  Paris, 
1855.  4 vol.  grand  in-12.  18  fr. 

JAHR.  Notice»  élémentaire*  sur  l’bomœopatlile  cl  la  manière  de  la  pratiquer,  avec 
quelques-uns  des  effets  les  plus  importants  de  dix  des  principaux  remèdes  homicopa- 
tuique»,  à l'usage  de  tous  les  hommes  de  bonne  foi  qui  veulent  se  convaincre  par  des 
essatsdela  vérité  de  celte  doctrine,  par  G.-H.-G.  Jaur.  Troisième  édition,  augmentée. 
I*»ris,  1853,  in-18  de  ^132  pages.  1 fr.  75 
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J AH  R et  CATELLAN.  Nouvelle  pturmscop^  cl  potoIOKlr  bomtoopallilque».  on  his- 
toire naturelle  et  préparation  des  médicaments  homœopathiqiiet  et  de  l'administration 
des  dose»,  par  le  docteur  G. -H. -G.  J, tint  et  A.  Catellan,  pharmacien  honuropalhe. 
Nouvelle  édition  corrigée  et  augmentée,  accompagnée  de  135  planches  intercalées 
dans  le  texte.  Paris,  1853,  in-12  de  130  pages.  7 fr. 

L'histoire  naturelle  des  substances  animales  el  végétales  a reçu  une  addition  importante  : c’r*  celle 
<le  135  figures  intercalées  duo»  le  texte,  offrant  la  figure  des  substances  roédiein-les  le»  f.lu»  » uW», 
Enfin  nous  recommandons  la  partie  dans  luquelle  1*$  uuleurs  traitent  de  Vadministruti*>*  des  dœme 
des  médicaments,  et  où  ils  indiquent,  suivant  les  règles,  la  véritable  spbere  d'action  s «kacan 
des  divers  modes  d'employer  les  medicameuls,  tels  que  V olfaction*  les  globules*  I»-!  fweit/i,  le» 
solutions  aqueuses*  ainsi  que  l'usage  le  plus  convenable  des  diverses  dilution»  dans  les  • liffercisis 
cas  de  la  maladie. 

JOBERT.  Trait*  de  chirurgie  plastique,  par  le  docteur  JoBEHT  (de  LimhsUe}  . pro- 
fesseur de  clinitpie  chirurgicale  à la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  chirurgien  de 
niôtel-Üieu,  membre  de  l'Institut  de  France,  de  l'Académie  impériale  de  mcdeciue, 
etc.  Paris,  1819.  2 col.  in-8  et  atlas  de  18  planches  in-fol.  gras,  et  color.  d'apres 
nature.  50  Cr. 

Les  succès  obtenus  par  M.  le  docteur  Jubcrl  dans  les  diverses  «t  grandes  operations  cbirurgK-*fes 
qui  réclament  l’autoplastie,  et  particulièrement  dans  le  traitement  des  fistules  ffiinev-^uiJv». 
douneul  à cet  ouvrage  une  très  haute  importance;  il  suffit  dune  d'indiquer  les  s»|Vt*  qo*  y mue 
traites.  — Des  cas  qui  re<  lumenl  l'autopUstie,  des  préparations  auxquelles  il  convient  de  toentun 
les  parties  intéressées  dans  l’opération.  — Dei  parties  qui  doivent  entrer  dans  la  composa it'-u  du  lam- 
beau et  des  tissus  propres  à le  former.  — Des  méthodes  aulopl  ««tiques.  — Application  pratique.  Mis- 
plastie  crânienne,  faciale  et  de  l'appareil  de  lu  vision.  — De  la  rbmoplastie  on  réparation  du  svs,  4e 
la  æpr.ra  lion  des  joues,  delà  bouche  (stomatoplaslie'.  — De  la  trachêopLstie,  de  la  thorscopUsnr.» 
Autoplaslie  des  membres  supérieurs.  — Auioptuslie  dn  ranal  inleslmai  et  dans  les  hernies.  — Auto- 
plastie  des  organes  génitaux  de  l'homme  (testicule,  fistule  urinaire,  périnée).  — Autopla«i<  drs  w ç .mm 
génito-ui  inaires  de  la  femme,  vice  de  conformation  des  grandes  et  petites  lèvres,  oblitération  de  U 
vulve  et  du  v..giu.  — AulupUslie  de  Turètliie  el  de  la  vessie  cbex  la  femme;  fistules  vesico-vuf  .analm, 
chapitre  iinpoitaul  qui  occ  upe  près  de  400  pages. 

JOBERT.  Traité*  de»  n»lalr»  ve*lco-ulérlnrs,  ve»lro-u(*ro-taglnalr* , rniero-»»;l 
naleset  rrcio-wagtnale»;  par  le  docteur  JotiERT  (de  Lamballe),  chirurgien  del'Hùtel- 
Dieu.  Paris,  1832,  iu-8  arec  10  ligures  intercalées  dans  le  texte.  7 fr.  50 

Ouvrage  faisant  suite  et  servant  de  Complément  au  T «ai  te  de  cuini  rgie  plastioci. 

JOURDAN.  Pharmacopée  universelle,  ou  Conspectus  des  pharmacopée*  d'Amsterdam. 

Anvers,  Dublin,  Edimbourg,  Fcrrare.  Genève,  Grèce,  Hambourg,  Londres.  Olden- 
bourg, Parme,  Sleswig,  Strasbourg,  Turin.  Wiirtxbourg  ; américaine,  autrichienne, 
balaie,  belge,  danoise  , espagnole,  finlandaise,  française,  hanovricune,  lu- - >oik  , 
polonaise,  portugaise,  prussienne,  russe,  sarde,  saxonne,  suédoise  et  wurlrmher- 
geoise;  des  dispensaires  de  Brunswick,  de  Fulde , de  la  Lippe  el  du  Palatinal  ; des 
pharmacopées  militaires  de  Danemark,  de  France,  de  Pru.-se  et  de  Würtjbourg: 
des  formulaires  et  pharmacopées  d’Aminon , Augustin,  Béral,  Bories  . Brera,  Brog- 
natelli,  Cadet  de  Gassicourt,  Cottcreau,  Gox,  Ellis.  Foy,  Giordano,  Guihoort,  Hufctaad, 
Magendie,  Plnehus,  Piderit,  Picnpiin,  Radias,  Hntier,  Saunders,  Sclmlntrth.  Sainte- 
Marie,  Soubeiran,  Spiclmaun,  Swcdiaur,  Taddei  et  Van  Mons  ; ouvrage  contenant 
les  caractères  essentiels  et  la  synonymie  de  toutes  les  snbslanccscitéesdansces  reeaeds, 
avec  l'indication,  à chaque  préparation,  de  ceux  qui  l’ont  adoptée,  des  procédé* 
divers  recommandés  pour  l'exécution,  des  variantes  qu'elle  présente  dan*  lesdiQervat* 
formulaires,  des  noms  officinaux  sous  lesquels  on  la  désigne  dans  divers  pays,  el  des 
doses  auxquelles  on  l'administre;  par  A.-J.-L.  JOURDAN,  membre  de  l'Academie 
impériale  de  médecine.  Deuxième  édition  entièrement  refondue  et  considérablement 
augmentée,  précédée  de  Tableaux  présentant  la  concordance  des  divers  poids  m ie 
cinaux  de  l'Europe  entre  eux  et  arec  te  système  décimal.  Paru,  1810.  2 forts 
volumes  in-8  de  chacun  près  de  800  pages,  à deux  colouncs.  25  fr. 

JOURDAN.  Dlrtlonnalrr  raisonné , étymologique , synonyinique  et  polyglotb  ne* 
ternira  ustie»  dans  le*  science*  naturelle»;  comprenant  l’anatomie,  l'histoire  natu- 
relle et  lu  physiologie  générales;  l’astronomie,  la  botanique,  la  chimie,  1a  géographie 
physique,  la  géologie,  la  minéralogie,  la  physique,  la  xoologie,  rie.;  par  A.-J.-L. 
JOTrdaR,  membre  de  l'Académie  impériale  de  médecine.  Paris,  1831.  2 forts 
vol.  in-8,  à deux  colonnes.  g S fr. 
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KONINCK.  nmrrlptlon  de*  animaux  foMllm  qui  se  trouvent  dans  le  terrain  carboni- 
fère de  Belgique,  par  L.  DE  KonincK,  professeur  de  ('Université  de  Liège,  1841. 

2 vol.  in- 4 dont  un  de  69  planches.  60  fr. 

— Supplément,  1851,  in-4  de  76  pages,  avec  5 planches.  8 fr. 

Ot  important  ouvrage  comprend  : |®  le*  Polypier»,  2"  les  Rad  ia  ires,  3*  le*  Annélides,  4»  le»  Mol- 
laïque»  ce ph u 1<- j et  accph.il es.  5?  le*  Crustacé*,  tt®  le»  Poisson*,  divisés  en  85  genre*  et  434  espèces. 
C’est  nn  de*  ouvrage*  que  l’on  consultera  avec  le  plu*  davantage  pour  l’ctude  comparée  de  la  géo- 
logie et  de  la  conchyliologie. 

LACÀUCHIE.  Traité  d’bjrdrotomle,  ou  des  Injections  d'eau  continues  dans  les  recher- 
ches anatomiques,  par  le  docteur  LaCAUCIIIE,  ancien  professeur  d'anatomie  à l'hô- 
pital du  Val-de-Grùce,  chirurgien  en  chef  de  l’hôpital  du  Roule.  Paris,  1853,  in-8, 
avec  6 planches.  • 4 fr. 

LAFITTE.  Symptomatologie  horacpopadiique,  ou  tableau  synoptique  de  tonte  la  ma- 
tière pure,  à l’aide  duquel  se  trouve  immédiatement  tout  symptôme  ou  groupe  de 
symptômes  cherché;  par  P.-J.  Lafitte.  Paris,  1844.  1 vol.  in-4  de  près  de 
1000  pages.  35  fr. 

LALLEMAND.  De*  perle*  séminale*  Involontaires,  par  F.  LALLEMAND,  professeur  à 
la  Faculté  de  médecine  de  Montpellier,  membre  de  l'Institut.  Paris,  1836-1842. 

3 vol.  in-8.  publics  eu  5 parties.  25  fr. 

On  peut  se  procurer  séparément  le  Tome  11,  en  deux  parties.  9 fr. 

— LcTomolII,  1842,  in-8.  7 fr. 

LA1ARCK.  Histoire  naturelle  des  animant  san»  vertébrés,  présentant  les  caractères 
généraux  et  particuliers  de  ces  animaux,  leur  distribution,  leurs  classes,  leurs  fa- 
milles, leurs  genres  et  la  citation  svnonymique  des  principales  especes  qui  s'y  rap- 
portent ; par  J.-B.-P.-A.  de  Lamaruk,  membre  de  l’Institut,  professeur  au  Mu- 
séum d'Histoire  naturelle.  Deuxième  édition,  revue  et  augmentée  des  faits  nouveaux 
dont  la  science  s'est  enrichie  jusqu'à  ce  jour  ; par  M.  G. -P.  ÜESHATESct  H.  Milne 
Edwards.  Paris,  1835—1845.  11  forts  vol.  in-8.  88  fr. 

Cet  ouvrage  est  distribué  ainsi:  T.  I,  Introduction,  Infusoires;  T.  Il,  Polypiers; 
T.  III.  Radiaires,  Tuniciers,  l 'ers,  Organisation  des  insectes  ; T.  IV,  Insectes  ; T.  V, 
Arachnides,  Crustacés,  Annélides,  Cirrhipèdes.  T.  VI,  VII,  VIII,  IX,  X,  XI,  Histoire 
des  Uoltusifues. 

Dans  cette  nouvelle  édition  M.  Deshates  s'est  chargé  de  revoir  et  de  compléter  Y In- 
troduction, Y Histoire  des  Mollusques  et  des  Coquilles;  M.  Milne  Edwards,  les  Infu- 
soires, les  Polypiers,  les  Xuophytes,  l'organisation  des  Insectes , les  Arachnides  , les 
Crustacés,  les  Annélides,  les  Cirrhipèdes  ; M.  F.  Dujardin,  les  Radia  1res,  les  Êchi- 
nodermes  cl  les  Tuniciers  ; M.  Nordmann  (de  Berlin),  les  l'ers,  etc. 

Les  nombreuses  découvertes  des  voyageurs,  les  travaux  originaux  de  MM.  Milne 
Edwards  et  Desbayes,  ont  rendu  les  additions  tellement  importantes,  que  l’ouvrage  de 
La  ni  arc  k a plus  que  double  dans  plusieurs  parties,  principalement  dans  l'Histoire  de* 
Mollusque*,  et  nous  ne  craignons  pas  de  présenter  cette  deuxième  édition  comme  nu 
ouvrage  nouveau,  devenu  de  première  nécessité  pour  toute  personne  qui  veut  étudier 
avec  succès  les  sciences  naturelles  en  général,  et  en  particulier,  celle  des  animaux  in- 
férieurs. 

LAMOTTE.  Catalogne  dm  plante*  vasculaire*  de  l’Europe  mitrale,  comprenant  la 
France,  la  Suisse,  l’Allemagne,  par  MARTIAL  Lamotte.  Paris,  1847,  in-8  de  104 
pages,  pclit-textc  à deux  colonnes.  2 fr.  50 

Ce  catalogue  facilitera  le*  échange»  entre  le»  botanistes  et  leur  évitn-a  le»  longue*  liste»  de  plautes 
de  leurs  desiderata  et  de»  plante*  qu’il*  peuvent  ollrir.  — Il  servira  de  catalogue  d’herbier,  de  table 
pour  de*  ouvrages  »ur  les  plante*  de  France  et  d’Allemagne;  il  sent  d’une  grande  utilité  pour  recevoir 
de*  note*  de  géographie  botanique,  pour  signaler  les  espèce*  qui  composent  le*  fleurs  de*  localité*  cir- 
cooscriles,  pour  i!é»igner  les  plante*  utiles  et  industrielle*,  le*  flautr»  médicinales,  le*  espece*  orne- 
mentales, pour  « emparer  la  végétation  arborescente  à celle  qui  e*t  herbacée,  le»  rapport*  uuracrique* 
des  genres,  des  espèce*,  etc. 
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LANGLEBERT.  t.nlile  pratique,  scientifique  et  administratif  de  l'etndlant  eu  méde- 
cine, ou  Conseils  aux  élèves  sur  la  direction  qu'ils  doivent  donner  à leurs  éludés  ; 
suivi  des  règlements  universitaires,  relatifs  à l'enseignement  de  la  médecine  dans  le* 
facultés,  les  écoles  préparatoires,  et  des  conditions  d'admissiAn  dans  le  serti  ce  de 
santé  de  l'armée  et  de  la  marine  ; 2e  édition,  corrigé è et  entièrement  refondue;  par 
le  docteur  Ed.  LANGLEBERT.  Paris,  1852.  Un  beau  vol.  in-18  de  340  pag.  2 fr.  50 

Dons  la  première  partie,  M.  Luuglch-rt  preo  1 l'eli»e  à partir  Incluiivvmont  do  KactaLsrrai 
et  fcicnccs,  et  il  le  conduit  par  la  longue  * rie  des  élude*  et  des  examen»  |usqu'ati  doctorat  ; U loi 
in dique  I»*s  coûts  oOiriels  ou  purliculier*  qu'il  doit  fréquenter,  les  livres  qu'il  d»4t  lire  « ■ canwlter  ; 
de  plus,  à chacune  de  ces  indications,  M.  Luuglcbet  t ajoute  une  appréciation  des  hommes  r t des  choses 
qu'elle  comporte.  Il  y a de  l’independanre  dans  ses  appréciation»,  on  y sent  uoe  vive  s«m|<oiki«  f«v 
l'elcve,  et  le  désir  de  lui  aplanir  les  ditticul'és  qu’il  rencontre  en  pénétrant  d*ns  nos  Erolrt. 

La  deuxième  partie  est  cousacree  à l’exposition  des  règlements  et  ordonnances  ichdivr*  k \ élude 
de  la  médecine  actuellement  en  »igi  cur  ; il  fait  connaître  le  |>ersonnel  et  l'enseignement  des  FacmUo 
de  Montpellier  et  d-  Strasbourg  et  des  écoles  préparatoire*,  etc.,  etc. 

LAWRENCE.  Trait*  pratique  sur  les  maladies  des  yeux,  ou  Leçons  données  à l'In- 
firmerie oplithaliniquc  de  Londres  sur  l’anatomie,  la  physiologie  cl  la  pathologie  de 
l’œil  ; par  Lawrence,  chirurgien  en  chef  de  cet  hôpital,  membre  du  College  royal 
des  chirurgiens  de  Londres;  traduit  de  l'anglais  avec  des  notes,  et  suivi  d'an  Précis 
de  l’analomle  pathologique  de  l’oell,  par  C.  BILLARD,  docteur  en  médecine  de  la 
Faculté  de  Paris,  etc.  Paris,  1830,  in-8.  7 fr. 

LEBERT.  Traité  d'anatomie  pathologique  generale  et  spéciale,  ou  description  et 
iconographie  pathologique  des  affections  morbides,  tant  liquides  que  solides,  obser- 
vées dans  le  corps  humain,  par  le  docteur  II.  LEBERT,  professeur  de  clinique  medi- 
cale à l'Univcrsilé  de  Zurich,  membre  des  Sociétés  anatomique,  de  biologie,  de  chi- 
rurgie et  médicale  d'observation  de  Paris.  Paris,  1855-1858. 

Ce  bel  ouvrage  sc  composera  de  2 vol.  in-folio  de  texte,  et  d'environ  200  planches 
dessinées  d'après  nature,  gravées  et  la  plupart  coloriées.  Il  se  publie  par  livraisons, 
chacune  composée  de  30  à 40  pages  de  texte,  sur  beau  papier  vélin,  et  de  5 planches 
in-folio  gravées  et  coloriées.  Prix  de  la  livraison  : 15  Ér. 

XX  livraisom  sont  en  vente. 

Cet  ouvrage  est  le  fruit  de  plus  de  douze  auitées  d'observations  dans  les  nombreui 
hôpitaux  de  Paris.  Aidé  du  bienvcillaut  concours  des  médecins  et  des  chirurgiens  de  ces 
établissements,  trouvant  aussi  des  matériaux  précieux  et  une  source  léeonde  dans  les 
communications  cl  les  discussions  des  Sociétés  anatomique,  de  biologie,  de  chirurgie 
cl  médicale  d'observation,  M.  Leberl  réunissait  tous  les  cléments  pour  entreprendre 
un  travail  aussi  considérable.  Placé  maintenant  à la  tète  du  service  nu  diral  d'un  grand 
hôpital  à Zurich,  dans  les  salles  duquel  il  a constamment  cent  malades,  l'auteur  con- 
tinue à recueillir  des  faits  pour  cet  ouvrage,  vérifie  et  contrôle  les  résultats  de  son  ob- 
servation dans  les  hôpitaux  de  Paris  par  celle  des  faits  nouveaux  à mesure  qu'ils  se  pro- 
duisent tous  ses  yeux. 

LEBERT.  Physiologie  pathologique,  ou  Recherches  cliniques,  expérimentales  et  mi- 
croscopiques sur  l'inflammation,  la  tuberculisation,  les  tumeurs,  la  formation  da 
cal,  etc.,  par  le  docteur  II.  Lebert.  professeur  à l'Université  de  Zurich.  Paris, 
1845.  2 vol.  in-8,  avec  allas  de  22  planches  gravées.  23  fr. 

Crt  important  ouvrage  est  ainsi  divise  : 

Dan*  lu  première  partie , l’auteur  truite  Je  !t*rLAMMATiO«  dans  tous  1rs  org-ioc»,  avec  le»  termi- 
naison* divctkei  rt  I *•»  modifie»!  lions  que  lui  impriment  1rs  differentes  partie»  dans  leeiavlln  au  l'tk* 
•«rve.  — Dans  lu  deuxième  partie,  il  examine  U TUiracULtSAHO*.  il  en  lait  connaît  >e  les  carudera» 

feneruux,  et  dit  quel*  *ont  le*  principaux  phénomène*  qu  elle  pre*eiile  »uiv«nt  »ou  *»rge.  — Usa* 

» troisième  partie,  qui  forme  presque  eu  entier  le  second  volume,  sont  consigner*  le*  rerhrnrhes 
*ur  les  TL'  MIL  as  honuromorphe»  el  heleromor  plies.  H Italie  d'une  manière  particulière  et  avec  drtslii 
de  lu  nature  «t  de  la  eti  ucture  du  cunrer. 

L'ouvrage  eat  l' naine  par  quatre  Mémoires  : I*  surin  formation  du  cal  ; 2«  sur  les  prodmettems 
végétales  que  l'on  rencontre  dans  la  teigne;  5®  sur  les  hyilatides  du  foie  renfermant  des  rdun^ 
coques  ; 4"  sur  la  théorie  cellulaire  et  lit  formation  des  parties  élémentaires  qui  constituent  «f 
organes  à T état  normal  et  a Celât  pathologique. 

LEBERT.  Traite  pratique  de*  maladie»  scrofuleuses  et  tuberculeuse»,  par  le  docteur 
II.  Lebert.  Ouvrage  couronné  par  l’Académie  impériale  de  médecine.  Paris,  18*9. 
1 vol.  in-8  de  820  pages.  9 fr 

LEBERT  Traite  pratique  des  maladies  eaneereune»  et  des  affections  curables  con- 
fondues avec  le  cancer,  par  le  docteur  II.  Ledert.  Paris,  1851.  I vol.  lu— 8 de 
892  pages.  . 9 fr. 
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LEBLANC  fl  TROUSSEAU.  Analonilf  chirurgicale  de»  principaux  animaux  domesti- 
que». ou  Recueil  de  30  planches  représentant  : 1°  l'anatomie  des  régions  du  chexal, 
du  beruf.  du  mouton,  etc.,  sur  lesquelles  on  pratique  les  opérations  les  plus  graves; 
2°  les  disers  états  des  dents  du  ejicval,  du  bu-uf,  du  mouton,  du  chien,  indiquant 
Fige  de  ces  animaux;  3°  les  instruments  de  chirurgie  vétérinaire  ; 4°  un  texte  ex- 
plicatif ; par  U.  Leblanc,  médecin  vétérinaire,  ancien  répétiteur  à l'Ecole  vétéri- 
naire d'Alfort,  et  A.  Troisseau,  professeur  à la  Faculté  de  Paris.  Paris,  1828, 
grand  in-fol.  composé  de  30  planches  gravées  et  coloriées  avec  soin.  12  fr. 

Cet  ni l.ii  c*t  «li-sviné  pur  Clusul,  sur  des  pièrea  anatomiques  original»-!,  et  grave  par  Ambr.  Tardieu. 

LECANU.  Couru  de  pharmacie,  Leçons  professées  à l'Ecole  de  pharmacie,  par  L.-R. 
Lecanu,  professeur  à l’École  de  pharmacie,  membre  de  l’Académie  impériale  de  mé- 
decine et  du  Conseil  de  salubrité.  Paris,  1812.  2 vol.  in-8.  11  fr, 

LECANU.  Éléments  de  géologie,  par  L.-R.  Lecanu,  docteur  en  médecine,  profes- 
seur titulaire  à l'Ecole  supérieure  de  pharmacie  de  Paris.  Seconde  édition  revue  et 
corrigée.  Paris,  1857.  1 vol.  in-18  jésus.  3 fr. 

LECOQ  Élément»  de  géographie  pli)  nique  et  de  météorologie,  ou  Résumé  des  no- 
tions acquises  sur  les  grandes  lois  de  la  nature,  servant  d'introduction  à l'élude  de 
la  géologie  ; par  11.  LëCOQ,  professeur  d'Histoirc  naturelle  à Clermont-Ferrand. 
Paris,  1836.  I fort  vol.  in-8,  avec  1 planches  gravées.  9 fr.’ 

LECOQ.  Élément»  de  géologie  ex  d’hydrographie,  ou  Résumé  des  notions  acquises 
sur  les  grandes  lois  de  la  nature,  faisant  suite  et  servant  de  complément  aux  Elé- 
ment» de  géographie  physique  et  de  météorologie,  par  II.  LECOQ.  Paris,  1838.  2 forts 
volumes  in-8,  avec  vu x planches  gravées.  15  fr. 

LECOQ  Élude»  sur  la  géographie  botanique  de  l’Europe,  et  en  particulier  sur  la 
végétation  du  plateau  central  de  la  France,  par  II.  LECOQ,  professeur  d’Histoirc  na- 
turelle de  la  ville  de  Clermont-Ferrand.  Paris,  1851-1857,  tomes  I à VIL  7 beaux 
vol.  grand  in-8,  avec  3 planches  coloriées,  56  fr. 

LECOQ  fl  JUILLET.  Dletlonnalre  raisonné  de»  terme»  de  botanique  et  de»  ramilles 
naturelle»,  contenant  l'étymologie  et  la  description  détaillée  de  tous  les  organes, 
leur  synonymie  et  la  définition  des  adjectifs  qui  servent  à les  décrire  ; suivi  d'un 
vocabulaire  des  termes  grecs  et  latins  les  plus  généralement  employés  dans  la  glos- 
sologie  botanique;  par  II.  LECOQ  et  J.  Juillet.  Puris,  1831.  1 vol.  in-8.  9 fr. 

LE  GENDRE.  Anatomie  ehlrurglrale  homalograpblque,  ou  Description  et  figures  des 
principales  régions  du  corps  humain  représentées  de  grandeur  uaturcllc  et  d'apris 
des  sections  plans  faites  surdes  cadavres  congelés,  par  le  docteur  K. -Q.  Le  Rendre, 
prosecteur  de  l'nmphithéilrc  des  hôpitaux,  lauréat  de  l'Institut  de  France.  Pa- 
ris, 1858,  1 vol.  in-fol.  de  25  planches  dessinées  et  lithographiées  par  l’auteur, 
avec  un  texte  descriptif  et  raisonné.  20  fr. 

LÉLUT.  1.’  Amulette  de  Pascal,  pour  servir  à l’histoire  des  hallucinations,  par  le  doc- 
teur F.  LÉlut,  membre  de  l’Institut.  Paris,  18t6,  in-8.  6 fr. 

Cci  ouviag*  lixrru  tout  h la  r»n  ('■llentiou  de*  mxJccius  et  de*  philosophes  ; l'auteur  s-nit  I atcal 
dans  toute»  le«  |>b.i»et  de  u vie,  la  précocité  de  ton  génie,  la  première  maladie,  •»•  nature  u-rveum 
•t  mélancolique,  tel croyances au*  miracle!  et  i la  diablerie,  l'histoire  de  l'accident  du  p"nl  d-  Neuilly, 
et  les  hallucination»  qui  en  sont  la  suite.  Pascal  compote  le*  Provinciales,  les  Pensées-,  scs  relulious 
•lasi  le  monde,  sa  dernière  maladie,  sa  moi  t et  ton  autopsie.  M.  Le  lut  u rattache  à I Amulette  Je 
/’djcti/  i'Itiiloire  tlri  hallucinations  île  plusieurs  homme»  cclchres,  telles  que  la  «inonde  l'abbé  de 
Brienoe,  le  globe  île  feu  de  Bx-nveuuto  Ccllini,  t'abîme  Imaginaire  de  l'abbé  J.-i.  Boileau,  etr. 

LÉLUT.  Du  démon  dé  Socrate,  spécimen  d'une  application  de  la  science  psycholo- 
gique à celle  de  l'histoire,  par  le  docteur  L.-F.  Lki.lt,  membre  de  l'Institut,  mé- 
decin de  l'hospice  de  la  Salpétrière.  Nouvelle  édition  fevtie,  corrigée  el  augmentée 
d’une  préface.  Paris,  1856,  in-18  de  318  pages.  3 fr.  50 

LÉLUT.  Ou’e»t-ee  que  la  phrénologie?  ou  Essai  sur  la  signification  cl  la  valeur  de» 
Systèmes  de  psychologie  eu  général,  et  de  celui  de  GALL  en  particulier,  par 
F.  I.ÉLIT,  médecin  de  l’hospice  de  la  Salpétrière.  Paris,  1836,  in-8.  7 fr. 

LÉLUT.  De  l’organe  phrfnologlque  de  la  destruction  chez  le*  animaux,  nu  Examen 
de  cette  question  : Les  animaux  carnassiers  ou  féroces  ont-ils,  A l'endroit  des  tempes, 
le  cerveau  et  pur  suite  le  crine  plus  large  proportionnellement  à sa  longueur  que  ne 
l’onl  lesauimaux  d'une  nature  opposée  ? par  F.  LÉlut.  Paris,  1838,  in-8,  fig.  2 fr.  50 


Digitized  by  Google 


30 


J. -B.  BAILLIERE  et  FILS,  rie  1Iauteff.uu.le,  19. 


LEMOINE.  Du  sommeil,  au  point  Je  tue  physiologique  et  psychologique,  par  \ l Br.iT 
Lemoine,  professeur  de  philosophie  ù la  Faculté  des  lettres  de  Bordeaux.  Outrage 
couronne  par  l'Institut  de  Fi  ance  ( Académie  des  sciences  morales  et  politiques}. 
Paris,  1855,  in-12  de  410  pages.  3 fr.  50 

LEROY.  Expose  des  divers  procédés  employés  Jusqu'à  ee  Jour  pour  «iierlr  de  ta 
pierre  sons  avoir  recours  a l'operation  de  la  taille  ; par  J.  LerOT.  d Etioficv, 
docteur  en  chirurgie  de  la  Faculté  de  Paris.  Paris,  1825,  in-8  atec  5 planches.  4 fr. 
LEROY.  Histoire  de  la  liiDotrlile,  précédée  de  réflexions  sur  la  dissolution  des  cal- 
culs urinaires,  par  J.  Leroy,  d'fetiolles.  Paris,  1839,  in-8,  fig.  3 fr.  50 

LEROY.  Médecine  maternelle,  ou  l'Art  d’élever  et  de  conserver  les  enfants,  par  Al- 
phonse Leroy,  professeur  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris.  Seconde  cJitioa. 
Paris,  1830,  in-8.  6 fr. 

LESSON.  Rpeeles  des  mammifères  bimanes  et  quadrumanes,  suivi  d'un  Mémoire  sur 
les  Orvctéropes,  par  R.-P.  Lesson,  professeur  5 l'hôpital  de  la  mariuc  du  port  de 
Roche  fort,  etc.  Paris,  1840,  in-8.  3 fr. 

LESSON.  Nouveau  tableau  dn  régne  animal.  Mammifères.  Paris,  1842,  in-8.  3 fr. 

LEURET  et  GRATIOLET.  Anatomie  comparée  dn  système  nerveux  considéré  dans  ses 
rapports  avec  l'intelligence,  par  Kn.  Leuret,  médecin  de  l'hospice  de  Bieétre,  et 
P.  (juatiolet,  aide  naturaliste  au  Muséum  d'histoire  naturelle,  Paris,  1839-1857. 
Ouvrage  couplet.  2 vol.  in-8  et  allas  de  32  planches  in-fol.,  dessinées  d'apres  na- 
ture, et  gravées  avec  le  plus  grand  soin.  Figures  noires.  48  fr. 

Le  même,  ligures  coloriées.  9b  fr. 

Tome  I,  par  Leuret.  comprend  la  description  de  l'encéphale  et  de  la  moelle  rachi- 
dienne, le  volume,  le  poids,  la  structure  de  ces  organes  cher  les  animaux  vertébré*, 
l'histoire  du  système  ganglionnaire  des  animaux  articulés  et  des  mollusques,  et  l’exposé 
de  la  relation  qui  existe  entre  la  perfection  progressive  de  ces  centres  nerveux  et  Fetat 
des  facultés  instinctives,  intellectuelles  et  morales. 

Tome  11,  par  CraTIOLET,  comprend  l'anatomie  du  cerveau  de  l'homme  et  des  stases, 
des  recherches  nouvelles  sur  le  développement  du  crâne  et  du  cerveau,  et  une  aaaJvvc 
comparée  des  fonctions  de  l'intelligence  humaine. 

— Séparément  le  tome  II.  Paris,  1857,  in-8  de  G92  pages,  avec  atlas  de  16  plan- 
ches dessinées  d’après  nature,  gravées  ligures  noires.  24  fr. 

Figures  coloriée).  48  fr. 

LEURET  Du  traitement  moral  de  la  folle,  par  F.  Lelret,  médecin  en  chef  de  l'hos- 
pice de  Bieétre.  Paris,  1840,  in-8.  G fr. 

LEVY-  Traite  d'hygiène  publique  ci  privée  ; par  le  docteur  Michel  Leyy.  directenr 
de  l'Ecole  impériale  de  médecine  militaire  de  perfectionnement  du  Yal-de-Gr4ee, 
p membre  de  l'Académie  impériale  de  médecine.  Troisième  édition,  revue  et  aug- 
mentée. Pnris,  1857.  2 vol.  in-8.  Ensemble,  1500  pages.  17  ». 

L'ouvrage  «le  M.  Lévy  est  non-seult-ment  l'expression  la  plat  complète,  la  plu»  *v«ti-é*  d*  U 
science  hygiénique.  mai»  encore  un  li»ro  marqué  au  coin  de  l'uLser v.>tion,  comprenant  le  p|«  grand 
nombre  de  fuit»  positif»  sur  les  moyens  de  conserver  I*  santé  et  de  prolonger  la  vie.  rempli  d'utees  et 
d’aperçu»  judicieux,  écHt  avec  cette  verve  et  cette  élégante  pureté  de  style  qui  drpnu  looftemp  «et 
placé  l'auteur  parmi  l-s  écrivains  les  plut  distingués  de  la  medeemo  actuelle.  Cet  o«vr»g*  mi  es 
rapport  avec  les  progrès  accomplis  duus  les  autres  branches  de  la  médecine.  La  Trxujtrmr  refit  Htm  • 
subi  une  révision  generale  et  reçu  de  nomltreuses  ndditious. 

LEVY.  Rapport  sur  le  traitement  de  la  sale,  adressé  au  ministre  de  la  guerre  par  fr 
Conseil  de  santé  des  armées,  M.  Levy,  rapporteur.  Paris,  1852,  in-8  1 fr.  25 

LIEBIG  Manuel  pour  l'analyse  des  substances  organiques,  par  G.  LlECtc.  professeur 
de  chimie  â l'Université  de  Munich;  traduit  de  l'allemand  par  A.-J.-L.  JocBOAH. 
suivi  (le  l'Examen  critique  des  procédés  et  des  résultats  de  l'analyse  élémentaire  des 
corps  organisés,  par  F.-V.  fUspAiL.  Paris,  1838,  in-8,  figures.  3 fr.  j» 

Cet  ouvrage,  déjà  si  important  pour  les  taltoraloirrs  de  chimie,  et  que  recommande  1 ae  ekid 
degré  la  haute  icpuUtton  d exactitude  de  l’auteur,  acquiert  uu  nouveau  degré  «Tiulrrt  par  ie*  «Mi- 
tions de  M.  H ispail. 

LIND  Essais  sur  le»  maladie»  des  Européens  dans  les  pays  ebauds,  et  le*  sttyra* 
d’en  prévenir  les  tuiles.  Traduit  de  l’anglais  par  TH10.»  DE  LA  CHAUME.  Paris,  1785. 

2 rel.  ta- 12.  8 fr. 
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L1SLE.  Bu  suicide,  statistique,  médecine,  histoire  et  législation,  par  E.  I.ISLK,  doc- 
teur en  médecine,  directeur  de  rétablissement  privé  d'aliénés  du  Gros-Caillou, 
membre  de  la  Société  médico-psychologique.  Ouvrage  couronné  par  l'Académie 
impériale  de  médecine.  Paris,  1856.  1 vol.  in-8  de  488  pages.  7 fr. 

LOISELEUR-DESLONCHAMPS.  Flora  (attira,  seu  Eouiueratio  plantarum  in  Gallia 
sponte  nascentium,  secundum  Linnxamitu  svsteraa  digestarum,  addita  familiarum 
naturalium  synopsi;  auctore  J.-L.-A.  Loiski.lur-I)Eslu.ncimui*s.  Edilio  secunda, 
aucla  et  emendata,  cum  tabnlis  3t.  Paris,  1828.  2 vol.  in-8.  10  fr. 

LONDE.  Nouveaux  éléments  d'hygléne,  par  le  docteur  Charles  I.ONDE,  membre  de 
l'Academie  impériale  de  médecine,  de  la  Société  médicale  d'émulation  de  Paris,  etc. 
Troisième  édition  entièrement  refondue.  Paris,  1847.  2 vol.  in-8.  14  fr. 

Cette  trot* terne  édition  diffère  beaucoup  de  celles  qui  1 ont  précédée.  Ou  y trouvera  des  change- 
ment» comidéruhlct  tous  le  rapport  de»  doctiiues  et  tou»  celui  de»  fait»,  beaucoup  d'additions,  notam- 
ment liant  la  partie  con»arrce  aux  précepte»  d'hygiène  applicables  aux  facultés  intellectuelles  et 
morales,  A relies  de  l’appureil  locomoteur,  de»  organe»  digestifs  et  des  principes  alimentaires,  è 
l'hygiène  de  l'appareil  respiratoire,  etc. 

LOUIS.  Recherrhe*  anatomiques,  pathologique*  et  thérapeutique»  sur  la  phthisie, 

par  P. -CH.  Louis.  2*  édit,  considérablement  augmentée.  Paris,  1843,  iu-8.  8 fr. 

LOUIS.  Rcrherrv.es  sur  les  elfel»  de  la  saignée  dans  quelques  maladies  inflamma- 
toires, et  sur  l'action  de  l'émétique  et  des  vésicatoires  dans  la  pneumonie  ; par 
P. -Ch.  Louis.  Paris,  1836,  in-8.  2 fr.  DO 

LOUIS.  Recherche»  anatomique*,  pathologiques  et  thérapeutique*  sur  les  maladies 
connues  sous  les  noms  de  Fievre  Typhoïde,  Putride,  Adrnamique,  Ataxique,  Bi- 
lieuse, Muqueuse,  Entérite  folliruleuse,  Gastro-Entérite,  Dothincntérile,  etc.,  consi- 
dérée dans  ses  rapports  avec  les  autres  affections  aiguës;  par  P.-Cb.  LOUIS, 
médecin  de  l'Hôtcl-Bieu , membre  de  l'Académie  impériale  de  médecine.  Deuxième 
édition  considérablement  augmentée.  Paris,  1811.  2 vol.  in-8.  13  fr. 

LOUIS.  Examen  de  l'examen  dé  M Broussais,  relativement  à la  pbtbisic  et  aux  affec- 
tions typhoïdes  ; par  P. -Ch.  LOUIS.  Paris,  1834,  in-8.  3 fr.  50 

LUCAS-  Traite  ph)*foloKlque  et  philosophique  de  l'hérédité  naturelle  dans  les  états 
de  santé  et  de  maladie  du  système  nerveux,  avec  l'application  méthodique  des  lois 
de  b procréation  au  traitement  général  des  affections  dont  elle  est  le  principe.  — 
Ouvrage  où  la  question  est  considérée  dans  ses  rapports  avec  les  lois  primordiales , 
les  théories  de  lagenération,  les  causes  déterminantes  de  la  sexualité,  les  modifications 
acquises  de  la  nature  originelle  des  êtres  et  les  diverses  formes  de  névropathie  et 
d'aliénation  mentale,  par  le  docteur  Pr.  Lucas.  Paris,  1847-1850.  2 forts  vo- 
lumes in-8.  16  fr. 

Le  tome  II  cl  dernier.  Paris,  1850,  in-8  de  936  pages.  8 fr.  50 

LUD0VIC-H1RSCHFELD  ET  LÉVEILLÉ.  Névrolode  ou  Description  et  irouographle  du 
ayateme  nerv  eux  et  des  Organes  des  sens  de  l’homme,  avec  leur  mode  de  préparation» 
par  M.  le  docteur  Ludovic  HiRSCHFELD,  professeur  d'anatomie  à l'École  pratique  de 
la  Faculté  de  Paris,  et  M.  J.-B.  Léveii.lé,  dessinateur.  Paris,  1853.  Ouvrage 
complet,  1 beau  vol.  in-4,  composé  de  400  pages  de  texte  et  de  92  planches  in-4 . 
dessinées  d'après  nature  et  lithographiées  par  al.  Lévcillé.  (Il  a été  publié  en  10  livrai- 
sons,’ chacune  de  9 planches.) 

Prix  : figure*  noire».  50  fr. 

figures  coloriée».  100  fr. 

Demi-reliure,  do»  de  maroquin  non  rogné.  En  plus.  0 fr. 

Le*  médecin»  et  le»  étudiants  trouveront,  dan»  cet  ouvrage,  le»  moyen»  de  se  former  au»  dissection» 
difficile*  par  l’exposition  du  meilleur  mode  de  préparation.  Il  sera  pour  eux  un  guide  qui  leur  éco- 
nomiser» un  temps  précieux  perdu  presque  toujours  eu  tâtonnement»  ; ils  auront  dans  le»  figures  .les 
modèle^  assex  détailles  pour  les  divet tes  parties  qu’il»  désireront  reproduire  sur  la  nature  humaine; 
enfin  U leur  aplanira  bien  des  obstacles  dans  l'étude  si  difficile  et  si  importante  du  système  nerveux! 

LYONET.  Recherche»  »or  l'anatomie  et  le»  mttamorphofte»  de  «ff^remeit  espece* 
d'insecte»;  par  L.-L.  LYORKT,  publiées  par  M.  W.  de  Haas  , conservateur  du 
Muséum  d’Iiisloire  naturelle  de  Leyde.  Paris,  1832.  2 toi.  in-4,  accompagnes  de 

54  planches  gravées.  25  fr. 

MAGENDIE.  Phénomène*  physique*  de  I.  vie,  Leçons  professées  au  Collège  de  France, 
par  M.  Magendie,  membre  de  l’Institut.  Paris,  1842.  4 vol.  in-8.  10  fr. 
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MAILLOT.  Traité  dé*  lièvre»  on  Irritation*  cérébro-spinale»  lnlérmlllmtr».  d'itni 

des  observations  recueillies  rn  France.  en  Corse  elen  Afrique;  par  F.-C.  MtlUOT, 
membre  du  Conseil  de  santé  des  armées  , ancien  médecin  en  chef  de  F hôpital  de 
Bone.  Paris,  1836,  in-8.  6 fr.  50 

MÂLGA1GNE.  Traite  de»  fracture»  et  de»  luxation»,  par  J.-F.  MaLCAIGRI,  profcsv’ur 
à la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  chirurgien  de  l'hôpital  Saint-Louis,  membre  de 
l'Académie  impériale  de  médecine.  Paris,  1847-1853.  2 beaux  vol.  in-8,  et  atlas 
de  30  planches  in-folio.  33  fr. 

Le  tome  II,  Traité  des  luxations,  Paris  , 1855,  in-8  de  1100  pages  arec  atlas  de 
14  planches  in-folio  et  le  teste  explicatif  des  planches  des  2 volumes.  16  fr.  50 

Au  milieu  <ie  tant  du  travaux  éminent*  sur  plusieurs  point»  de  la  ehirureie,  il  y avait  lieu 
s'étonner  qu>*  les  fiurtures  et  les  luxations  n’eussent  pas  lixé  l'alirnliou  des  rln>ur;icm;  il  y a**jt 
pourtant  utgenca  de  sortir  du  cadre  droit  des  truité*  generaux:  tel  est  le  hut  du  nouvel  .■«* rage  «K 
H.  Malgiiigne,  et  son  livre  présente  ce  caractère,  qu  au  point  de  »ue  historique  il  « cherche  a | re- 
seoter  I ensemtilede  luutes  les  doctrines,  de  toutes  les  idées,  depuis  l'origine  «le  l’ait  jusqu'à  nos  |e«rt, 
eu  recourant  autant  qu'il  l’a  pu  aux  sources  oiiginalrs.  Au  point  de  vue  dogmatique,  il  s'a  rienafi»rm« 
qui  ne  fut  appuyé  par  «les  faits,  soit  de  sa  propr**  expérieure,  soit  de  IVxperience  des  eut  tes.  le  w 
l’obsTvaliou  clinique  faisait  défaut,  il  a cherché  à y suppléer  par  des  experiecc**,  >oil  sur  le  radavre 
de  l'homme,  toit  sur  les  animaux  vivants;  mais  pardessus  tout  il  a teno  ù jrt.-r  sur  une  foule  du  ques- 
tions controversées  le  jour  décisif  de  l’anatoinie  pathologique,  et  c'est  lù  i’ob.et  de  sou  hel  atlas. 

MALLE.  Clinique  chirurgicale  de  l'hôpital  militaire  d'instruction  de  Strasbourg,  par  le 
docteur  P.  Mai.  l.E,  professeur  de  cel  hôpital.  Paris,  1838. 1 vol.  in-8  de  700  pages.  8fr. 

MANDL.  Anatomie  microscopique,  par  le  docteur  I.  MA3DL,  professeur  de  micro- 
scopie. Paris,  1838-1857,  outrage  complet.  2 vol.  in  folio,  avec  92  planches.  276fr. 

Le  lomc  Ier,  PHistologie,  est  divisé  en  deux  séries  : Tissus  tt  organes.  — Liquides 
organiques.  Est  complet  en  XXVI  livraisons,  composées  chacunes  de  5 feuilles  de 
texte  et  2 planches  lithographiées.  Elles  prennent  : Prehêic  sérié:  1*  Muscles  ; i 'et 
3*  Serfs  et  cerveau;  4"  et  5*  Appendices  tégumentaires;  6*  Terminaisons  des  nerfs; 
7*  Cartilages,  Os  et  Dents;  8*  Tissus  cellulaire  et  adipeux  ; 9°  Tissus  séreux,  fibreux 
et  élastiques;  10*  Kpiderme et  Épithélium  ; 11"  Glandes;  12°  Vaisseaux  sanguins; 
13°  l ameaua:  lympathiques  ; 14"  Structure  du  foie  et  des  glandes  vasculaires  ; 
15°  Structure  intime  des  organes  de  la  respiration  ; 16*  Structure  des  organes 
urinaires;  17"  Structure  des  organes  génitaux;  18"  Structure  de  ta  peau; 
19»  Membrane  muqueuse  et  organes  digestifs  ; 20*  ef  21"  Organes  des  sens.  Dxt- 
xièue  sérié  : 1°  Sang  ; 2"  Pus  et  Mucus  ; 3°  t'rine  et  Lait  ; 4“  et  5*  U Sperme.  Prix 
de  chaque  livraison,  6 fr. 

Le  tome  11*,  comprenant  I'Histoctnésk  ou  Recherches  sur  le  Développement.  1 ac- 
croissement et  la  reproduction  des  éléments  microscopiques,  des  tissus  et  des  liquide, 
organiques  dans  l’œuf,  l’embryon  et  les  animaux  adultes.  Complet  en  XX  livraisons. 
t — Prix  de  chaque  6 fr. 

MANDL  ET  EHRENBERG.  Traite  pratique  du  mlrroaeope  et  de  son  emploi  dans  l’ctade 
des  corps  organisés  , par  le  docteur  L.  Maadl  , suivi  de  Beeherrbe»  «ur  l'oraaat- 
aatlon  de»  animaux  lnfu»olres  par  C.-ti.  Khrkmoerg,  professeur  ù 1 1 iitversilr  d r 
Berlin.  Paris,  1839,  in-8,  ave;  14  planches.  8 fr. 

MÂNEC.  Anatomie  anal)  llqne,  Tableau  représentant  l’axe  cérébro-spinal  ches  I hounar, 
avec  l’origine  et  les  premières  divisions  des  nerfs  qui  en  partent,  par  M.  VIaxec 
chirurgien  des  hôpitaux  de  Paris.  Une  feuille  très  grand  in-folio.  4 fr.  50 

MARC.  De  ta  folle  considérée  dans  ses  rapports  avec  les  questions  médico-judiciaires, 
par  C.-C.-ll.  Marc,  médecin  du  roi,  médecin  assermenté  près  les  tribunaux,  membre 
de  l'Académie  de  médecine.  Paris,  1810.  2 volumes  in-8.  13  fr. 

MARTIN-SAINT-ANGE.  Étude  de  l’appareil  reproducteur  dan»  le»  rlnqela«ea  d'ani- 
maux vertébré* , au  point  de  vue  anatomique,  physiologique  et  écologique,  par  le 
docteur  G.-M.  MaRTIK-Saiht-A.nge  , mémoire  couronné  par  l'Institut  ( Academie 
des  sciences),  Paris,  1854,  grauil  in—*  de  234  pages,  plus  17  planches  gravées  dr«t 
une  coloriée.  25  fr- 

MARTIN-SAINT-ANGE.  Mémoire*  «ur  l'organisation  de»  Clrrblpédr*  et  sur  leurs 
rapports  naturels  avec  les  animaux  articulés , par  G. -J.  MAnTül-SàIXT-ASGE.  I>  M 
P.  Paris,  1835,  in-8,  avec  planches.  3 fr.  5d 
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MASSE.  PMI«  alla*  complet  d’anatomie  dencrlpllve  du  corps  humain,  par  le  docteur 
J. -N.  Masse,  professeur  d'anatomie.  Ouvrage  adopté  par  le  Conseil  de  l'instruction 
publique.  Quatrième  édition,  contenant  112  planches,  dont  10  nouvelles  et  un  teste 
explicatif  en  regard.  Toutes  les  planches  sont  dessinées  d'après  nature,  et  grav.  sur 
acier.  Paris.  1852.  1 vol.  in— 1 2,  cart.  à l'angl.,  fig.  noires.  20  fr. 

— Le  même  ouvrage.  Figures  coloriées.  36  fr. 

Cet  atlas  peut  servir  de  complément  à tous  les  traités  d'anatomie.  Les  1 1 2 planches 
qui  le  composent  sont  ainsi  divisées: 


1*  Ostéologie 

. . . 1*  I 

| 5°  Splanchnologie  . . . 

. . 15 

So  Svndesmologie  . . . 

, . . 8 

Go  Angciologie  . . . . . 

. . 48 

3*»  Myologie.  ...... 

...  18  I 

7®  Ncvioiogie 

. . 27 

4*>  Aponevrologie  ... 

. . . 4 | 

MASSE.  Traite  pratique  d’anatomie  descriptive,  suivant  l'ordre  de  l’Atlas  d'anato- 
mie, par  le  docteur  J.-N.  Masse,  professeur  d'anatomie.  Paris,  1858,  I vol.  iu-12 
de  700  pages,  cartonné  k l'anglaise.  7 fr 

Le  Traité  et  Y Atlas  ont  un  cartonnage  uniforme 

L'-crufll  fuit  au  Petit  atlas  d'anatomie  descriptive , tant  en  France  que  dans  le»  diverse»  Écoles 
4a  mttlecine  de  l’Europe,  a prouvé  à Fauteur  que  ton  livre  répondait  à un  besoin  . et  cependant  ces 
planche»  ne  «ont  accompagner»  que  d'un  texte  explicatif  insuffisant  pour  Felu-le.  Ce»l  pourquoi 
M.  Maiie,  cédant  uux  demande»  qui  lui  en  ont  été  faite»,  publie  le  Traité  pratique  d'anatomie  des- 
criptive, suivant  l'ordre  de»  Planche»  de  l'atla».  C’est  un  complément  indispensable  qui  servira  dans 
l'ampbilheàtre  et  daus  le  cabinul  à l'interprétation  de»  figure». 

MATHIEU  {E-).  Élude*  clinique*  sur  le*  maladie*  de*  femme*  appliquées  ans  nflcc 
lions  nerveuses  et  utérines,  et  précédées  d’essais  philosophiques  et  anthropologiques 
sur  la  physiologie  et  la  pathologie,  par  le  docteur  E.  MATHIEU.  Paris,  1850.1  vol. 
in-8  de  834  pages.  g fr- 

MATER.  De*  rapport*  conjugaoi,  considérés  sous  le  triple  point  de.  vue  de  la  popula- 
tion, de  la  santé  et  de  la  morale  publique,  par  le  docteur  Al.EX.  Mater,  médecin 
de  l’inspection  générale  de  salubrité  et  de  l'hospice  impérial  des  Quinie-Vingtg. 
Troisième  édition  entièrement  refondue.  Paris,  1857,  in-l8jésus  de  384  pages.  3fr. 

MÉMOIRES  DE  L’ACADÉMIE  IMPÉRIALE  DE  MÉDECIVB.  Tome  I,  Paris,  1828.  — 
Tome  11.  1832. — Tome  111,  1833.  — Tome  IV,  1835.  — Tome  V,  1836.— 
Tome  VI,  1837.  — Tome  VII,  1838.  — Tome  VIII,  1840.—  Tome  IX,  184l!  — 

Tome  X,  1843.  — Tome  XI,  1845.  — Tome  XII,  1846.  — Tome  XIII,  1848. 

Tome  XIV,  1849.  — Tome  XV,  1850.  — Tome  XVI,  1852.  — Tome  XVII.  1853 
— Tome  XVIII,  1854.  — Tome  XIX,  1855.—  Tome  XX,  1856  Tome  XXI,  1857, 
21  forts  volumes  in-4,  avec  planches.  Prit  delà  collection  complète  des  21  rolumes 
pris  ensemble,  au  lieu  de  400  fr.  réduit  à : 260  fr. 

Le  prit  de  chaque  volume  pris  séparément  est  de  : 20  fr. 

Celte  nouvelle  Collection  peut  être  considérée  comme  la  tuile  et  le  complément  de»  Mémoires  de 
la  Société  royale  de  médecine  et  de  f Académie  royale  de  chirurgie.  Ce*  deux  société*  célèbre»  sont 
représentées  daus  la  nouvelle  Academie  pur  ce  que  lu  science  a de  médecin»  et  de  chirurgiens  distin- 
gué*. soit  à Paris,  dans  les  départements  ou  & l'étranger.  Par  cet'e  publication,  l’Académie  vient  de 
répoodre  à Futtenie  de  tous  les  médecins  jaloux  de  suivre  les  progrès  de  la  science. 

Le  l«v  volume  se  coni|>o»e  des  articles  suivants  : Ordonnances  et  règlements  de  l’Académie,  mémoires 
de  MM.  Punset.  Double,  Itard,  Eqnirul,  Villermé,  Léveillé,  Larrey,  Dupuyiren,  Dujès,  VauqueÜa, 
Laugier,  Virey.  Chomel.  Orfilu,  Boullay.  Lemaire. 

Le  tonie  11  contient  des  mémoire»  de  MM.  Pariset,  Breschet,  Lisfranc,  Ricord,  Itard,  Hutson,  Duval 
Ducliesnc.  P.  Dubois,  Dultoia  (d’Amiem),  Melier,  Hervea  de  Chegoin,  Priou,  Toulmouchc. 

Le  tome  lll  contient  des  mémoires  de  MM.  Breschet  Pariset,  Marc.  Velpeau,  Planche,  Pravat,  Che- 
vallier, Lisfrane.  Bonastre,  Cullerier,  Soobeiran,  Paul  OuIk»*,  Réveillé-Purise,  Kotim,  Chomel,  Dugès, 
Dise,  Henry,  Villeneuve,  Dupuy,  Fodéi e,  Ollivier . André,  Goi  raud,  Sansoa.  Fleury. 

Le  tome  IV  conlicnt  des  mémoires  de  MM.  Pariset,  Bourgeoi»,  llamont.  Girard,  Miraull,  Iouth 
Reynaud,  Salmad**,  Rnux,  Lepellelier,  Pravox,  Ségalas,  Civiale,  Bouley,  Bourdon,  Delamottr, 

Silvy.  Larrey,  P.  Dubois,  Kjarnpfen,  Blanchard. 

Le  tome  V contient  des  mémoires  de  MM.  Pariset,  Gérardin,  Goyrand,  Pinel,  Kéraudreu,  Macaitney, 
Am ussat,  Stoltx.  Martin-Solon,  Malgaigne,  Henri,  Boutrou-Cliarlard,  Leroy  (d’Eliolles) , Breschet* 
Itard,  Dubois  (d'Amiens),  Bousquet,  etc. 

Le  tome  VI  conlieot  : Rapport  sur  les  épidémies  qui  ont  régné  en  France  de  18ü0  j I8SC,  par 
M.  Piorry;  Mémoire  sur  li  phthisie  laryngée,  par  Mil.  Tronsseau  et  Reltnc;  Influence  «le  Faootomie 
pathologique  »ur  le»  progrès  de  la  médecine,  par  Risueno  d’Aruador;  Mémoire  sur  le  même  soirt,  par 
C.  Saocerotte;  Recherches  sur  le  sagou,  par  M.  Planche;  De  la  morve  cl  du  far  eus  ches l'homme  t>ar 
M.  P.  R.v.r,  r 

Le  tome  VU  contient  : Éloge»  de  Scarpa  et  Desgenetlei,  par  M.  Pariset;  des  mémoires  par 
MM.  Husson,  Mérat,  Piorry,  Gaultier  de  Claubry,  Mouiault,  Bouvier,  Malgaigne,  Dupuy,  Duval.  Gou- 
t»er  Saiut-Maxtin,  Lcnrel,  Miraull,  Malle,  Fioriep,  etc. 
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Le  IoomVIII  contient  : K loge  de  lifiiMC,  par  M.  Paréet;  Éloge  de  itord,  par  M 
mémoires  de  MM.  Prus,  Tborteuson,  5i>ubei  bu-llc,  Cornuel,  BatlLrger,  J.  PiUeius,  J.  U» 

Jobert. 

Le  tome  IX  contient  : Eloge  de  Tessier,  par  M.  Parlaet;  des  mémoires  da  MM  Bocb*-ie«  Me* 
Orfila.  Johert,  A.  Colson,  Déguisé,  Guetam-Bey,  Brierre  de  Bois  mont.  Cerise,  KacxbenL,  Um« 
Forille,  Aubcrt-Guillard. 

Le  tome  X contient  : Éloges  de  Hnxard,  Marc  et  Lodibert,  par  M.  Psriset;  des  aarsps 
MM.  Arnol  et  Martin,  Robert.  Régin,  Poilroux,  Royer -Col  lord,  Mrlier,  A.  Derergie,  RA.  1"H*. 
Par  roi.  Rollet,  Gibert.  Miches,  R Puis,  etc. 

Le  tome  XI  coiilieut  : Eloge  de  M.  Double,  par  M.  Bousquet;  Éloges  de  Rourdoi*  d»  Ulb»e 
Esquirol,  pur  M.  Poiisel;  mémoires  de  MM.  DoIkiîi  (d'Amienil,  Sc’pbs,  Prus.  Villdi,  win. 
Cb.  Baron,  Prier re  de  Boismoot,  Payan,  Delafond.  H.  Laney. 

Le  tome  XII  roui  seul  : Éloge  de  Larrey,  par  M.  Parisel  ; Eloge  «le  Cbervin,  par  M D»h  is  (Tiefi 
mémoires  par  MM.  de  C&stelaeau  et  Dacrest,  Bully,  Micbéa,  RailLrger,  Jobeil  de  Lamelle.  le. 
dren,  H.  Larrey.  Jolly , Mélier,  etc. 

Le  tome  Xlll  contient  : les  Éloges  de  Jenner,  por  M.  Bousquet;  de  Pariset,  par  M.  f>.  Nsa 
(d'Amiens);  des  mémoires  de  MM.  Mulgaigne.  Fauconneau-Dufresne,  A.  Robert,  J.  fVt- 
Brierre  de  Boismonf,  Trousseau,  Mélier,  Baillarger. 

Le  tome  XIV  contient  l'Éloge  de  Hrous»ais,  par  Fr.  Dubois;  des  mémoires  de  MM.  Gaaian  • 
Claubry,  Bally,  Royer-Collard,  Murville.  Joret,  Arnal,  Huguier,  Lebrrt.  etc. 

Le  tome  XV  (1850)  contient  l’Éloge  d'Antoine  Dubois,  par  Fr.  Dubois;  des  mémoire  d*  Jtl.Gad 
lier  de  Claubry,  Pâtissier,  Guisard,  bteond,  Piedvacbe,  Sée.  Huguier. 

Le  tome  XVI  (1854)  contient  des  mémoires  de  MM.  Dubois  (d'Amiens).  Gibert.,  Gsultier  dr  Qaaàn 
Bouchard j t,  Hemit,  H.  I.arrey,  Gosselin,  Butin,  Broro. 

Le  tome  XVII  (1853)  coutient  des  mémoires  de  MM-  Dubois  (d'Amiens),  Michel  Lery  etfrabte  é 
Clnubiy,  J.  Guérin,  A.  Richet,  Bouvier,  Lereboullel,  Depaul,  etc. 

Le  tome  XVIII  (1X54)  coutient  des  mémoires  de  MM.  Dubois,  Gihert,  Cap,  Gsolùe  é Quét 
J.  Moreau,  Ane.  Millet,  Putixsicr,  Collineuu.  Bousquet. 

Le  tome  XIX  (1855)  coutient  des  mémoires  de  MM.  Dnbois.  Gibert,  GiultL.'  >ie  QsnWy, 
Peix<>to,  Aubergier,  Carrière,  F..  Marchand,  Delioux,  Bach,  Hulin  et  BUcbe. 

Le  tome  XX  (1856)  contient  des  mémoires  de  MM.  Fr.  Dubois,  Depaul,  Guérard,  Bartb.  hatw- 
Gourbeyre.  Rnebard,  Chapel.  Dutroulau,  Pinel,  Poel,  etc. 

La  tome  XXI  contient  : Éloge  de  Roux,  par  F.  Dnbois  f43  pages).  — Rapport  général  *nr  les»*»- 
médical  des  eaux  minérales  de  la  Franre  pendant  l’anoee  1854.  par  A.  Guersrd  (52  pare).  -IbfF 
sur  les  maladies  qui  ont  régné  en  France  pendant  Pannee  1834.  par  Barlh  ( U8  - Fa» 

anutomo-pjlhologiqoe  des  kystes,  pur  Raucbel  (106  pages).  — Y a-t  -il  un  sixne  peur» al  *l<t  s'Urnte» 
du  sang  dans  les  maladies,  et  des  signes  particuliers  pour  chacune  de  ces  «lier  al  sans , 

(8  pages).  — De  lu  tuigme  dans  la  grossesse,  par  P.  Silhert,  iPAix  (126  pages).  — Do  dikioioi^  m tt 
Ses  applications  à l'anatomie  pathologique,  au  diagnostic,  et  un  traitement  des  mal  *di«-s,  p* 

(403  pages,  avec  5 planches).  — Etudes  sur  la  mélancolie  et  sur  le  traitement  moral  Je  relu  m-hét, 
par  Poterio  du  Motel  (86  pages').  — Mémoire  sur  la  rougeole  épidémique  <|«t  a régne  * béeA 
(Somme)  pendant  l’.mnce  1853,  par  Hecquet  (70  pages).  I 

MÉRAT.  Do  Taenia,  ou  Ver  solitaire,  et  de  sa  cure  radicale  par  l'ecorr*  de  rsrsa  A 
grenadier,  précédé  de  la  description  du  Tænia  et  du  Bothriocéphale  ; «sec  HatoS 
des  anciens  traitements  employés  contre  ces  sers,  par  F.-V.  MÉRAT,  D.  V P., 
membre  de  l'Académie  de  médecine.  Paris,  1832,  tn-8.  i b. 

MÉRAT  et  DELENS.  Dictionnaire  de  matière  medicale.  Voyez  p.  IV 
MILCENT.  Dr  la  M-rofnle,  de  ses  Tonnes,  des  alTections  diverses  qui  la  caracti-rt*».- 
de  ses  causes,  de  sa  nature  et  de  son  traitement,  par  le  docteur  A.  MlLCEXT, 
interne  des  hôpitaux  civils.  Paris,  1816,  io-8.  6 I» 

MILLON.  Éléments  de  rhimie  organique,  comprenant  les  applications  de  cette  «caao 
à la  physiologie  animale,  par  le  docteur  E.  Millos.  professeur  de  chimie  à H»pu> 
militaire  du  Val-de-(irAce.  Paris,  1815-1818.  2 volumes  in-8.  a t 

MILLON.  Rechcrclirs  chimiques  snr  le  mercure  et  sur  les  constitutions  -i&rs 
Paris,  1846,  in-8.  2 fr.  V 

MILLON  ei  REISET.  Annuaire  de  chimie.  Voyez  p.  3. 

MONFALCON  et  P0L1N1ÈRE.  Traite  de  la  salubrité  dan*  le»  grande»  vllir. . fa 

MM.  les  docteurs  J. -B.  Mottalcot  et  DK  POLITIÉRE,  mederinv  de»  bôpdmt 
membres  du  conseil  de  salubrité  du  Rhône.  Paris,  1846,in-8de  560  pages.  ' fr-  '* 

Cet  ouvrage,  qui  embrasse  loatci  les  questions  qui  se  rattachent  à la  ma  le  publique . est 
aux  méJerius,  aux  membres  des  conseils  de  salubrité,  aux  prêtais,  aux  Maires,  aux  Tai*o  4» 
conseils  geueraux.  elc. 

MONFALCON  el  TERME  Histoire  des  enfants  trontés,  par  MM.  Ttllït,  per-Or* 
de  l'administration  des  hôpitaux  de  Lyon,  etc.,  et  J. -B.  MOSTFALCOT,  menthe-  - 
conseil  de  salubrité,  etc.  Paris,  1840.  1 vol.  in-8. 

MONTAGNE.  Sjllatr  generum  speelrrtimqnr  eryptogamaratn  quasinvsntt  oprrtVe 
desrriptas  icouibusque  iiluslratas,  nunc  ad  diaguosim  rcductas,  nounidla-qur  t»': 
interjectas,  ordine lyrstematico  disposuit  J.-F.-C.  MOTTAGRE,  Actdcaur  scirnio  »» 
Institut!  imperialis  (iallici.  Parisiis,  1 856,  in-8  de  500  pages.  * 
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lOQUlK-TAXDON.  4l»oaorophtc  «le  la  famille  «n  Hlritdluéts*.  pur  M VOQOIN- 

Tandon  ; professeur  il  histoire  naturelle  médicale  à la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 
membre  de  l'Institut  de  France.  Deuoctimo  édition,  considérablement  augmentée. 
Paris,  184b,  in-8  de  450  pages,  avec  allas  de  IA  plaochcs  gravées  et  c»lor.  15  fr. 

Cet  ouvrage  int«*rc*«e  tout  à la  fuis  les  médcciu*,  1rs  pharmaciens  et  les  naturaLisIr*.  Il  rsi  ainsi 
divise  : Histoire,  anatomie  et  j.hviiolugie  dp»  Ilir  nrlinres.  — Dtscrip'.ion  des  organes  et  de»  fonctions , 
vTStèmrs  cutané.  locomoteur,  setiiitif,  digestif,  sécrétoire,  rirrnloloire,  respiratoire,  système  reproduc- 
teur, symetiie  des  organes,  duree  de  la  vio  et  ucrrm»  «nrut.  hahitutions,  stations.  — Emploi  de* 
sangsues  en  médecine,  pèche  des  sangsues,  conservation  des  sangsues,  multiplication  de» sangsues, 
maladies  des  sangsues,  transport  et  commerce  des  sangsues,  application  et  rèappiirulion  «le*  sangsues. 
— Description  de  la  famille,  des  genres  et  des  espèces  d'himdine'es , hirudinccs  athionuiennes, 
bdelliennes.  Mph  on  tenues,  plum  rirunos. 

MOQUIR-TANDON.  Hlslofre  naturelle  de»  mollnsone»  terrestre»  et  flnvlatllrs  Se 
France,  contenant  de»  étude»  générale»  sur  leur  anatomie  et  leur  physiologie,  et  la 
description  particulière  de»  genres,  de»  espèces,  des  variétés,  par  A.  VIoqcin- 
Tandon,  membre  de  l’Institut  (Académie  des  sciences),  professeur  d'histoire  natn- 
relle  médicale  à la  Faculté  de  médecine  de  Paris.  Ouvrage  complet.  Paris,  1855. 
2 vol.  grand  in- 8 de  450  pages,  accompagnés  d'un  allas  de  51  planches  dessinées 
d'après  nature  et  gravées. 

Prix  de  l'ouvrage  complet,  avec  ligures  noires.  42  fr. 

Avec  figures  coloriées.  66  fr. 

Cartonnage  de  3 vol.  grand  iu-8.  4 fr.  50 

L«  tome  l-i  comprend  La»  c lu  1rs  »or  l'anatomie  et  la  physiologie  'es  mollujqac».  — Le  tome  H com- 
prend li  donc»  il  thon  purliculi.  re  des  genres,  dis  espèces  cl  des  variétés. 

M.  Moquiii-Tuudoti  » puni  À ms  ouvrage  un  li*re  spécial  sur  Je»  anomalies  qui  nfleelrut  les  Mol- 
lusques, un  autre  sur  V utilité  de  ces  animant,  et  nu  tioisiùmu  sur  leur  recherche , leur  choix,  leur 
préparation  H leur  conservation , enfin  une  Bibliogriifhie  malarologir/ue,  ou  (ata'oéue  tir  1 .56  ou- 
vrages *ur  les  Mollusque»  terrestres  et  tluvi  .tiles  européens  rt  exotiques.  C’est,  sans  contredit.  le  reeen 
svnieut  le  pin»  eten*»u  que  l'on  possède. 

L'ouvrage  de  M.  M<»quiii-Tuml  u»  ett  utile  non-seulement  aux  savants,  aux  piofcsscurs,  tuuû  encore 
aux  collecteurs  de  coquilles,  aux  simples  amateurs. 

1ÔQÜ1N-TASD0N.  Kirnimu  dr  tératologie  végétale,  ou  Histoire  des  Anomalie»  de 

l'organisation  dans  les  vrgétaux.  Paris,  1841,  in-8.  6 fr.  50 

HOREL.  Traite  de»  dégénérescence*  physique»,  lalrllectueUe*  rl  morale»  de  r es- 
pece humaine  et  des  causes  qui  produisent  ces  variétés  mnladives,  par  le  docteur 
B. -A.  Morel,  médecin  en  chef  de  l'Asile  des  aliénés  de  Saint-Yoa  (Seinc-lnfé- 
rieurc),  ancien  méderiu  en  chef  de  l’Asile  de  Marévillc  (Menrlhc),  lauréat  de  l’Ins- 
titut 'Académie  des  sciences’.  Paris,  1857.  I vol.  in-8  de  700  pages  avec  un  atlas 
de  XII  planches  lithographiées  in-4.  12  £r. 

IULLER.  Manuel  dr  physiologie,  par  J.  Mru.BR.  professeur  d'anatomie  et  de  phy- 
siologie de  l’Université  île  Berlin,  etc.  ; traduit  de  l'allemand  sur  la  dernière  édition, 
avec  des  additions,  par  A.-J.-L.  JOURDAN,  membre  de  l’Académie  impériale  de  mé- 
decine. Oeuxiéme  édition  revue  et  annotée  par  f.  I.iTTTté,  membre  de  l'Institut,  de 
la  Société  de  biologie,  etc.  Paris,  1 851 . 2 hcaiiv  vol.  grand  in-8,  de  rhncnn  800  pages 
sur  papier  fin  cavalier,  accompagnés  de  320  ligure»  intercalée»  dans  le  texte.  20  fr. 

Les  aJJiliooi  important»**  faite»  « cctU  ediliou  pur  AL  Littré,  «I  lians  lesquelles  il  «xpotc  et  analyse 
le«  derniers  travaux  publies  eu  phyttolofie,  feront  rechercher  purticulièrrmcul  culte  deuxième  édi- 
tion. qui  devient  le  sent  livre  de  physiologie  complet  représentant  HLn  l'état  actuel  de  la  »r|eure. 

IULLER.  Physiologie  du  système  nerveux,  ou  recherches  et  expériences  sur  les  di- 
verses classe»  d’appareil»  nerveux,  les  mouvements,  la  voix,  la  parole,  les  sens  et 
et  les  faculté»  intellectuellns.  par  i.  Mdu.fr,  traduit  de  l'allemand  par  A.-J.-L. 
Jourdan,  Paris,  1840  2 vol.  in-8  avec  fig.  intercalées  dans  le  texte  et  I pl.  12  fr. 
KURDE.  Ilydroiiiernpeaikine.  uu  l'Art  de  prévenir  et  tic  guérir  les  maladie»  du  corps 
humain  sans  le  secours  des  médicamcut»,  par  le  régime,  l'eau,  la  sueur,  l'nir.  l’exercice 
et  uu  genre  de  vieralionnel  ; par  le  D'Cli.  M INDE.  Paris,  1842  I vol.  gr.  in-1 8.  4fr.  50 
MURE.  Doctrine  de  l'école  de  Blo-Janelro  et  Pathogenesie  brésilienne,  contenant  une 
exposition  méthodique  de  rboramopalbic,  la  loi  fondamentale  du  dynamisme  vital, 
la  théorie  des  doses  et  des  maladies  chroniques,  les  machines  pharmaceutiques, 
l'algèbre  symptomatologique,  etc.  Paris.  1849.  ia-12  de  100  page»  avec  fig.  7 fr.  50 
RAE6ELÉ.  Des  principaux  sires  dr  conformation  du  kamln,  et  spécialement  du 
rétrécissement  oblique,  par  K.-Cb.  AakGBLÉ,  professeurd’acrouchemcnUa  l’Université 
de  Heidelberg;  traduilile  l'allemand,  avec  des  additions  nombreuses  par  A.-C.  IIantau. 
professeur  et  chirurgien  de  l'hospice  de  la  Maternité.  Paris,  1810  1 vol.  grand 
m-8,  avec  16  planche».  8 fr. 
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NYSTEN  Dictionnaire  de  médecine,  de  chirurgie,  de  pharmacie,  des  Sciences  ac- 
cessoires et  de  l'Art  vétérinaire,  de  P. -II.  NTSTKJf  ; onit'éme  édition  , eatiéremeat 
refondue  par  E.  Littré,  membre  de  l'Institut  de  France,  et  Ch.  ItOBtü.  professeur 
agrégé  à la  Faculté  de  médecine  de  Paris  ; ouvrage  augmenté  de  I»  synonymie  grecque, 
latine,  anglaise,  allemande,  espagnole  et  italienne,  suivie  d’un  Glossaire  de  ces 
diverses  langues;  illustré  de  600  figures  intercalées  dans  le  teste.  Pons,  i RS* 

I beau  volume  grand  in-8  de  1500  pages  à deux  colonnes.  18  fr. 

Demi -reliure  maroquin.  3 tr 

Demi-reliure,  maroquin  à nerfs,  très  soignée.  4 (r. 

Les  progrès  incessants  de  la  science  rendaient  nécessaires,  poor  cette  onzième  édition,  <S«  uaua 
breuses  additions,  une  révision  gcne'rule  de  l'ouvrage,  et  plus  d'unité  dans  l’ensemble  des  mot*  cam- 
crés  aux  théories  nouvelles  et  aux  faits  nouveaux  que  l'emploi  du  micros*,  ope.  les  pnqrii  de  Ifilaae 
générale,  nurmulc  et  pathologique,  de  la  phytioltgie,  de  la  pathologie,  de  l'art  vetrrinaire,  str.od 
créés.  (7est  M.  Littré,  connu  par  sa  vaste  érudition  et  par  son  savoir  étendu  dans  U littérature  medical#, 
nationale  et  étrangère,  qui  s’est  chargé  de  cette  tache  importante,  avec  la  collaboration  dr  E U 
docteur  Ch.  Roltin,  que  de  récents  ti avaux  ont  placé  si  haut  dans  la  science.  Une  addition  un{urta*tr, 
qui  sera  justement  appréciée,  c'est  L»  Synonymie  grecque,  latine,  anglaise,  mllemantie , lui lemae. 
espagnole , qui  cil  ajoutée  4 celte  ontième  édition,  et  qui,  avec  les  vocabulaires,  en  fera  un  Dirtua- 
tionnaire  polyglotte. 

t ORIBASE  (oeuvre*  *•).  texte  grec,  en  grande  partie  inédit,  collationné  »ur  Ica  mue- 
scrils,  traduit  pour  la  première  fois  en  français,  avec  une  introduction,  dca  notes.  Je» 
tables  et  des  planches,  par  les  docteurs  Bcssemakf.r  et  Daakrbebg.  Paris,  1851 
à 1857,  tomes  I à III,  in-8  de  700  pages  chacun.  Prix  du  vol.  lî  Ir. 


OUDET.  De  l’ accroissement  continu  de*  Incisive*  ebez  le*  Songeur».  et  de  leur 
reproduction,  considérés  sous  le  rapport  de  leur  application  4 l'étude  de  Fanat/nnf 
comparative  des  dents  ; précédés  de  Recherches  nouvelles  sur  l'origine  et  le  déve- 
loppement des  follicules  dentaires,  par  le  docteur  J -E.  OCDET,  membre  de  l'Aeadem» 
impériale  de  médecine,  etc.  Paris,  1850,  in-8.  Sfr.  50 

OULHONT.  De*  oblitérations  de  la  veine  cave  supérieure,  par  le  docteur  OcutOTT, 
médecin  des  hôpitaux.  Paris,  1855,  in-8  avec  une  planche  litbogr.  S fr. 

0ZANAM.  Études  »ur  le  venin  de»  Arachnides  et  son  emploi  en  thérapeutique,  soin 
d’une  dissertation  sur  le  tarentisme  sporadique  et  épidémique.  Paris.  1RV>. 
grand  in-8.  S fr.  50 

PALLAS.  Réflexion*  sur  Plnicriniitenee  considérée  chez  l’homme  dans  le  lai  de  vante 
et  dans  l’etat  de  maladie.  Paris,  1830,  in-8.  3 fr. 

PARCHAPPE.  ReeUrrchr*  snr  l'encéphale,  sa  structure,  ses  fonctions  et  scs  maladies, 
par  M.  Parchappe,  médecin  en  chef  de  l'hospice  des  aliénés  de  Rouen.  Paris.  1836- 
1842,  2 parties  in-8.  7 fr. 

La  lr*  partie  comprend:  Du  volume  de  la  tête  et  de  l'encéphale  chez  l’homme ; b 
2e  partie  : Des  altérations  de  l'encéphale  dam  l'aliénation  mentale. 

PARÉ.  OEnvrr*  complètes  d’Ambrolsr  Paré,  revues  et  collationnées  snr  tantes  les 
éditions,  avec  les  variantes;  ornées  de  217  pi.  et  du  portrait  de  Fauteur;  accompagne.-: 
de  notes  historiques  et  critiques,  et  précédées  d’une  introduction  sur  l'origine  et  le 
progrès  de  la  chirurgie  en  Occident  du  vt*  au  xvi*  siècle  et  sur  1a  vie  et  les  ouvrages 
d’Ambroise  Paré,  par  J. -F.  Malgaigae,  chirurgien  de  l'hôpital  Saint-Louis  . pro- 
fesseur i U Faculté  de  Médecine  de  Paris,  etc.  Paris,  1840,  3 vol.  grand  in-Siarsx 
colonnes,  avec  figures  intercalées  dans  le  texte.  Ouvrage  complet  36  fr. 

PARENT  DUCHATELET.  De  la  prostitution  flan*  la  ville  de  Parla , considérée  sans  b 
rapport  de  l'hygiène  publique,  de  la  morale  et  de  l’administration  ; ouvrage  apfnyv 
de  documents  statistiques  puisés  dans  les  archives  de  la  préfecture  do  police  . par 
A. -J. -B.  l’AREST  Dl'CUATEl.ET,  membre  dn  Conseil  de  salubrité  de  la  ville  de  Pan«. 
Troisième  édition  revue,  corrigée  et  compilée  par  des  documente  nouveaux  et  tee 
notes,  par  MM.  A.  TrkbCCHST  et  Poibat-Düval  , chefs  de  bureau  à U prefeetur» 
de  police,  suivie  d’un  Précis  hïgieaique,  statistique  rr  AonisimsTtr  «m  ta 
FioaTiTUTios  pars  Lis  fsi*cipalïs  vi lies  de  l'Eceopr.  Paris,  1857, 2 forts  volas»- 
in-8  de  chacun  750  pages  avec  cartes  et  tableaux.  Itfr- 

La  Précis  hygiénique , statistique  et  administratif  sur  la  Prostitution  dam  Us  primripaU» 
villes  de  i Europe  comprend  pour  I*  Franck  : Bordeaux,  Bmt,  Lyon.  M«r**ill#.  ÜMltt,  Mmbr; 
I* Algérie;  pour  I’ctrancir  • l'Angleterre  et  I F.cotse,  Berlin,  Berne,  Br uxr lie»,  ChmiMou,  Gfmbp* 
l’hipagn*,  Hambourg,  la  Hollande,  Rome,  Turin. 
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PARISET.  Histoire  des  membres  de  l'Academie  royale  de  médecine,  ou  Recueil  de* 
Eloges  lus  dan»  les  séances  publiques,  par  E.  l’ARlSET,  secrétaire  perpétuel  de 
l'Académie  nationale  de  médecine,  etc.;  édition  complète,  précédée  de  l'éloge  de 
Pari  sel,  publiée  sous  les  auspices  de  l'Académie  , par  I'.  Dubois  (d'Amiens),  secré- 
taire perpétuel  de  l'Académie  impériale  de  médecine.  Paris,  1 850.  2 beaux  volumes 
in-12.  7 fr. 

Cet  ou  y rage  comprend  : — Discours  d'ouverture  de  l'Academie  impériale  de  médecine.  — Éloges  de 
Corvisart,—  Cadet  de  Gassirourl,  — Bcrlhollel,  — Pinel,  — Beauchèoe,  — Bourru,  — Percy.  — Vnu- 
quelin,  — G.  Cuvier,  — Portai,  — Cliaussicr.  — Dupuytren,  — Scarpa,—  Desgenette»,  — Laennec,  — 
Tessier,  — Hasard,  — Marc,  — Loüibert, — Bonrdois  de  la  Motte,  — Ktquirol,  — Larrey,  — Ciievreul, 
— Lerminier,  — A.  Dubois,  — Aliberl,  — R biquet.  — Double,  — Geoffroy  Sainl-ütluirc,  — Ollivier 
(d’Angers),  — Breschet,  — Lis  fia  ne,  — A.  Parc,  — Broussais,  — Bichat. 

PARISET.  Mémoire  sur  le»  causes  de  la  peste  et  sur  les  tnoyeus  de  la  détruire,  par 
E.  PARISET.  Paris,  1837,in-18.  3 fr.  5(1 

PARISET.  Éloge  de  Dupuytren.  Paris,  1836,  in-8  , avec  portrait.  1 fr.  50 

PATIN  (GUI).  Leures.  Nouvelle  édition  augmentée  de  lettres  inédites , précédée  d'une 
notice  biographique,  accompagnée  de  remarques  scientifiques,  historiques  , philoso- 
phes et  littéraires,  par  ItEVEli.LÉ  l'ARISE,  membre  de  l’Académie  impériale  de  méde- 
cine. Paris,  1816  3 vol.  in-8,  arec  le  portrait  et  le  fac-similé  deGot  PATIN.  21  fr. 

Les  lettres  de  Gui  Patin  sont  de  ces  livres  qui  ne  vieillissent  jamais,  el  quand  on  les  a lues  on  en 
conçoit  aussitôt  la  raison.  Ces  lettres  «ont,  eu  effet,  IVx  pression  la  plu*  pittoresque,  la  plus  vraie,  1j 
plus  énergique,  non-seulement  de  l’époque  ou  elles  ont  cte  écrites,  mais  du  cœur  humain,  des  senti- 
ments et  des  passions  qui  1 agitent.  Tout  u la  fois  savautes,  érudites,  spirituelles,  profondes,  enjouées, 
elle»  parlent  de  tout,  mouvements  des  science»,  hommes  «»  chose»,  passions  sociales  et  individuelles, 
révolution»  politiques,  etc.  CVsl  donc  un  livre  qui  s’adresse  aux  savants,  aux  médecins,  aux  érudits, 
aux  gens  de  lettres,  aux  moralistes,  etc. 

PATISSIER.  Traite  de,  maladie»  de»  artisan»  et  de  celles  qui  résultent  des  diverses 
professions,  d'après  Raninztini;  ouvrage  dans  lequel  on  indique  les  précautions  que 
doivent  prendre,  sous  le  rapport  de  la  salubrité  publique  et  particulière,  les  admi- 
nistrateurs, manufacturiers,  fabricants,  chefs  d’ateliers,  artistes  , cl  toutes  les  per- 
sonnes qui  exercent  des  professions  insalubres;  par  Ph.  PATISSIER,  membre  de 
l'Académie  impériale  de  médecine,  etc.  Paris,  1822,  in-8.  7 fr. 

PATISSIER.  Rapport  sur  le  service  medical  de»  etablissement*  thermaux  en  France, 
fait  au  nom  d'une  commission  de  l’Academie  impériale  de  médecine,  par  Pli.  Pâtis- 
sier, membre  de  l'Académie  de  médecine.  Paris,  1852,  iu-4  de  205  pages.  4 fr.  50 
PAULET  et  LEVEILLÉ.  Iconographie  de»  champignon»,  de  l’ADLET.  Recueil  de  217 
planches  dessinées  d'après  nature,  gravées  et  coloriées,  accompagné  d'un  texte  nou- 
veau présentant  la  description  des  espèces  figurées,  leur  synonymie,  l'indication  de 
leurs  propriétés  utiles  ou  vénéneuses,  l'époque  et  les  lieux  où  elles  croissent,  par 
J.-H.  Lkveillê,  docteur  en  médecine.  Paris,  1855.  1 vol.  iu-folio  de  135  pages  , 
avec  217  planches  coloriées,  cartonné.  170  fr. 

On  peut  se  procurer  séparément  le  texte , par  M.  Lcveille , petit  iu-folio  de  135 
pages.  20  fr. 

Séparément  les  dernières  planches  in-folio  coloriées,  au  prix  de  1 fr.  chaque. 
PAULET.  Flore  et  Faune  de  Virgile,  ou  Histoire  naturelle  des  plantes  et  des  animaux 
( reptiles , insectes ).  les  plus  intéressants  à connaître  eldont  ce  poète  a fait  mention. 
Paris,  1834,  in-8  avec  4 planches  geavées  et  coloriées.  6 fr. 

PEISSE.  La  médecine  et  Ira  médecin»,  philosophie,  doctrines,  institutions,  critiques, 
mœurs  et  biographies  medicales,  par  Louis  PEISSE.  Paris,  1857.  2 vol.  in-18 
jésus.  7 fr, 

* Cot  ouvrage  comprend  : Esprit,  marche  el  développement  de»  science»  médicale».  — Découverte»  et 
découvreurs.  — Science»  exactes  et  science»  non  e«uct*t.  — Vulgarisation  de  la  médecine.  — L 
méthode  numériqu».  — Le  micruscope  et  le*  mit  roacopistes.  — Méthodologie  el  doctrine»-  — Comme 
on  pen«e  et  ce  qu'un  fait  en  médecine  à Montpellier.— L’ettrydopéditinu  et  le  spéctalivroa  en  médecine.— 
Misuon  sociale  de  la  médecine  et  du  médecin.  — Philosophie  de»  sciences  naturelle».  — La  philosophie 
et  le  » philosophe»  par-devant  le»  médei  in».  — L'aliénation  mentale  et  le»  aliénistes.  — Phienoloçie 
bonne»  et  mauvaises  têtes,  grandi  homme*  et  grands  scélérats.  — De  l'esprit  «le*  l«4te».  — Le  feuille- 
lou,  — L'Academie  de  médecine.  — L’éloquence  et  l'art  à l' Academie  de  médecine.  — Charlatanisme 
et  charlataus.  — Inllueuee  du  théâtre  sur  la  santé.  — Médecins  poètes.  — Biographie. 

PELLETAN.  Mémoire  atati»llqar  sur  la  Pleuropneumonie  signe,  par  J.  PELLETA v 
médecin  des  hôpitaux  civils  de  Paris.  Paris,  1840,  ia-4.  S fr, 
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PERCHERON.  Bibliographie  mloiMloRlqnf,  comprenant  t’iadicstioa  fur  «rire 

bt>tiifiic  des  matières  et  des  noms  d auteur  : 1°  (les  Om  rages  entomoktgiifurs  pnblic- 
en  France  et  à l'étranger  depuis  les  ternes  le*  plus  rem  les  jusqu'à  nos  jours  ; T*  de» 
Monographies  et  Mémoires  contenus  dans  les  ItccneHs,  Journaux  et  Collections  aca- 
démiques français  et  étrangers.  Paris.  185".  2 roi.  in-8.  8 fr. 

PERRfiVE.  Traite  «le*  retrérl**einent»  organique*  «le  l’ureibre.  Emploi  mrthcdûyiie 
des  dilatateurs  mécaniques  dans  le  trnitrnicnl  de  ces  maladies,  par  \ietor  Crtsi  rt. 
docteur  en  médecine  de  la  Faculté  de  Paris,  ancien  élève  des  hôpitaux.  Ouvrage 

F lacé  nu  premier  rang  pour  le  prix  d'Argcutouil,  sur  le  rapport  d’uue  «coouasi»»  >oa  de 
Académie  de  médecine.  Paris,  1847.  i roi.  in-8  de  310  pages,  accompagna-  de 
3 pi.  et  dé  32  ligures  intercalées  dans  le  teste.  3 fr. 

PHARMACOPÉE  DE  LONDRES,  publiée  par  ordre  du  gouvernement,  en  latin  et  es» 
français.  Paris,  1837,  in—  1 8.  3 fr. 

PHLLIPEAUX.  Traite  pratique  de  la  cautérisation,  d'après  l ensoipnetuetnt  clumpar 
de  M.  le  professeur  A Bouuct  (de  Lyon),  par  le  docteur  IL  PtllUPExCA,  ancien  in- 
terne des  hôpitaux  civils  de  Lyon.  Ouvrage  couronne  par  la  Société  des  srimets  me- 
dicales et  naturelles  de  Bruxelles.  Paris,  185G.  1 roi.  in-8  de  G3U  pages,  arec  Ù7 
planches  intercalées  dans  le  texte.  8 fr. 

PHILLIPS.  Dr  la  lenolomle  noua-cutauée,  ou  des  opérations  qui  se  pratiquent  pour  II 
guérisou  des  pieds  bots,  du  torticolis,  de  la  contracture  de  la  raaiu  et  de»  «kngts,  des 
fausses  ankylosés  angulaires  du  genou,  du  strabisme,  de  la  myopie,  du  War»«- 
ment,  etc., par  le  docteur  Clt.  PniLt.lPS.  Paris,  1811, in-8  avcclî  planches.  3 fr. 
PICTET.  Traite  8c  paléontologie,  ou  Histoire  naturelle  des  animaux  fossiles  consi- 
dérés dans  leurs  rapports  zoologiquos  et  géologiques,  par  F.-J.  PtCTCT,  profesuaar 
de  zoologie  et  d’anatomie  comparée  à l'Academie  de  lieue  ve.  etc.  lüouVnv  edünm. 
corrigée  et  considérablement  augmentée.  Paris,  1833-1857.  Ottixst  cuanxr. 

1 forts  Tulumes  in-8,  avec  uu  bel  atlas  de  1 10  planches  grand  m-i.  84  fr 

Cet  ouvrage  est  divisé  en  trois  parties  ; la  première  comprenant  U considéra  Uuu  sar 
la  manière  dont  les  fossiles  ont  été  déposés,  leurs  apparence,  diverse»,  Icxposiltssa  de- 
méthodes  qui  doivent  diriger  dans  la  déterminât  ion  et  la  classilicatioa  des  fossiles  : b 
seconde  et  la  troisième,  l'histoire  spéciale  des  animaux  fossiles  ; les  caractères  de  tou» 
les  genres  y sont  indiqués  avec  soin,  les  principales  espèces  y sout  énumérces,  etc.  Les 
quatre  volumes  comprenucut  : 

Tome  premier  (G00  pages).  — Considérations  générales  surla  Paléontologie.  Histoire 
naturelle  spéciale  des  animaux  fossiles.  I,  Mammifères. — II,  Oiseaux.  — Hl.  Flrpedr* 
Tome  second  (758  pages).  — IV,  Poissons.  — V,  Insectes.  — VI,  Myriapodes  — 
VU,  Arachnides.  — Tlll,  Crustacés.  — IX.  Annélides. — X,  Céphalopodes. 

Tome  troisième  (651  pages).  — XI,  Mollusques  (Gastéropodes.  Acéphales). 

Tome  quatrième  (800  pages).  — Mnllnsques.  — Xfl,  Echiuodermcs.  — XIII.  Teo- 
pbvtos.  — Résumé  et  table. 

P1ÔRRY.  Traite  «le  llaznaMIc  et  8e  MtmMutoglr,  par  ie  professeur  ITORRT.  Parts. 
1810  3 vol.  in-8.  21  fr 


PLAIES  D’ARMES  A FEC  (De*).  Communications  à l'Académie  impériale  de  medorios 
par  MM.  les  docteurs  Bandeus,  Roux,  Malgaignc.  Amussat,  Blandin,  Piorry,  Velpeau, 
iluguicr.  Jobert  (de  Lamhalle),  Bégin,  ftoeboux,  Bcvcrgio,  de.  Paris,  1819.  za-9 
île  250  pages.  3 tr.  }” 

PLÉE  . Closaologle  Botanique,  ou  Vocabulaire  donnant  la  définition  des  mots  twhm- 

3 u es  usités  dans  l'enseignement.  Appendice  indispensable  des  livres  élément» ires  es 
es  traités  de  botanique,  par  F.  PLÊE,  auteur  des  Types  des  familles  des  plantes  it 
France.  Paris.  1854.  1 vol.  in-12.  1 fr.  25 


P0GG1ALE.  Traite  It’anal)»e  chimique  par  la  méthode  des  volumes,  omprenan: 
l’analyse  des  bue,  la  Chiorometrie,  1a  Suiphydremélrie,  l'Acidemelne,  i'Alcabmr- 
trie , l'Analyse  des  métaux,  la  Saccharimdrie , etc  , par  le  d odeur  PocctlLl. 
professeur  Je  chimie  à l'Ecole  impériale  de  médecine  et  de  pharmacie  mibtvrr- 
(Val-dc-Gràce),  membre  de  l ‘ Academie  impériale  de  nu-donne.  Pari*,  1838. 1 «ad.  n*-*. 
illustré  d'environ  200  ligures  intercidées  dam  le  trvtr. 

POILROUX  Manuel  de  medertnr  légale  crlmlncltr  à f usage  des  médecin»  et  ^s  ma- 
gistrats chargés  de  poursuivre  on  d'instruire  les  procédures  criminelles.  Seconde  ra- 
tion. Paris,  1837.  In-8.  7 fr. 
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PORT  AL  Observations  sur  la  nature  H le  traitement  4e  l'hydrophile,  |>ar  A.  POS- 
TAL, membre  de  l'Institut,  président  de  l'Acadetnie  de  médecine,  Paris,  1824.  2 vol. 
in-8.  11  fr. 

PORTAL.  Observation*  sur  la  nature  et  le  traitement  de  l’Cpllepsle,  par  A.  Postal. 

Paris,  1827  1 vol.  in-8.  . 8 fr. 

POUCHET  Histoire  des  srlenres  naturelles  an  moyen  lue,  ou  Albert  le  Grand  et  son 
époque  considérés  comme  point  de  départ  de  l’école  expérimentale,  par  F.-A.  l’OC- 
r.HET.  Paris,  1853,  1 beau  vol.  iu-8.  9 fr. 

POUCHET.  Tbeorir  positive  de  l’ovulation  spontanée  et  de  la  fécondation  dans  l’es- 
pèce humaine  et  les  mammifères,  basée  sur  l'observation  de  toute  la  série  animale, 
par  le  docteur  K.-A.  POUCHET,  professeur  de  zoologie  au  Mnsée  d’bistoire  naturelle 
de  Rouen.  Ouvrage  qui  a obtenu  le  grand  prix  de  physiologie  à l'Institut  de  France, 
Paris,  1847.  1 vol.  in-8  de  100  pages,  avec  allas  in-4  de  20  planches  renfermant 
250  ligures  dessinées  d’après  nature,  gravées  et  coloriées.  36  fr. 

Duns  tou  rapport  It  l'Academie,  eu  1845,  lu  commission  l'exp'imuil  ainsi  en  résumant  son  opinion 
ii»r  cet  ouvrage  : Le  travail  de  A/.  Pomck*  l te  élu  tin  tue  par  r important' m de s résultait , par  le  toin 
scrupuleux  ae  l'e  xactitude , par  l'e'tendue  des  vuet,  par  une  méthode  excellente.  L'uuleur  a eu  le 
courage  de  repasser  tout  au  critérium  de  l'experimcntation , cl  c'cil  après  avoir  suK  i’ssivrm-  nt  con- 
fronte les  divers  phénomènes  qu'otlre  la  mu u-  animale,  et  après  avoir,  ro  quelque  sorte,  tout  soumis 
à Téprauve  du  sculpal  et  du  microscope,  qu’il  a formulé  ses  lois  WYMOLOCIQUES  fundamkmtal.es. 

PRICHARD.  Histoire  naturelle  de  l'homme,  comprenant  des  Recherches  surl'influenco 
des  agents  physiques  el  inoraux  considérés  connue  cause  des  variétés  qui  distinguent 
entre  elles  les  differentes  Races  humaines  ; par  J.-C.  PnicilAnD,  membre  de  la  Société 
royale  de  Londres,  correspondant  de  [ Institut  de  France  ; traduit  de  l'anglais,  par 
F.-D.  ItOULlN,  sous-lnbliothécairc  de  l’Institut.  Paris,  1843.  2 vol.  iu-8  accompa- 
gnés de  40  pl.  gravées  et  cuioriées,  cl  de  90  ligures  intercalées  daus  le  texte.  20  fr. 

Cet  ouvrage  t'adri sjf  naiw’ulemcnt  au*  savants,  mais  à toutes  les  personnes  qui  veulent  étudier 
Vaulhropologie.  C’est  dans  ce  but  que  l'auteur  a indique  avec  soiu  eu  traits  rapides  et  distincts  : 
1“  tous  les  caractères  physiques,  c’est  a «dire  1rs  variétés  de  couleurs,  de  physionomie,  de  proportions 
corporelles,  ale.,  des  diUcrcntes  rares  humaines;  2*  les  particularités  morales  et  intclle*  tuelles  qui 
servent  à distinguer  ces  races  les  unes  des  autres;  3*  les  causes  de  ces  phénomènes  de  variété.  Pour 
accomplir  un  aussi  vaste  j-lm»,  il  fulluit,  comme  le  docteur  J -C.  Pricbard,  être  initié  à lu  connaissance 
des  langues,  afin  de  cousulter  les  relations  des  voyageurs,  et  de  pouvoir  décrire  les  diflcrenlcs  nations 
dispersées  sur  la  surface  du  globe. 


PRUS.  Recherche*  nouvelles  »ur  la  nature  et  le  traitement  tfti  eanccr  tir  l'estomac, 

par  le  docteur  René  CRUS.  Paris,  1828,  in-8.  2 fr. 

RACLE.  Traite  de  diagnostic  médical,  ou  Guide  clinique  pour  l'étude  des  signes  ca- 
ractéristiques des  maladies,  par  le  docteur  Y.-A.  Racle,  médecin  des  hôpitaux, 
ancien  chef  de  clinique  médicale  à l’hôpilal  de  la  Charité,  professeur  de  diagnos- 
tic, etc.  Paris,  1851.  1 vol.  in-18  de  580  pages.  S fr. 

RANG  rl  SOULEYET.  Histoire  naturelle  des  mollusques  plCropodrs,  par  MM.  Sa  .V  DE  R 
BANC  et  SOULEYET,  naturalistes  voyageurs  de  la  marine.  Paris,  1852.  1 vol.  grand 
in-4,  avec  15  planches  coloriées.  25  fr. 

— Le  même  ouvrage,  1 vol.  in-folio  cartonné.  40  fr. 

Ce  bel  ouvrage  traite  une  des  questions  les  m *in»  connues  de  l'Histoire  des  mollusques.  Commencé 
par  M.  Souder  Rang,  une  partie  tics  planches  avaient  etc  dessinées  et  lithographiées  sous  «a  direction; 
par  ses  éludés  spécules,  M.  houle  jet  pouvait  mieux  que  per  sou  ne  mener  cet  important  travail  i 
bonne  fin. 

RASPAIL.  Nouveau  système  de  physiologie  végétale  et  botanique,  fonde  sur  les  mé- 
thodes d'observation  développées  dans  le  Nouveau  système  de  chimie  organique,  par 
K.-V.  RaspaiL.  accompagné  de  60  planches,  contenant  pies  de  1000  figures  d'ana- 
lyse, dessinées  d'après  nature  et  gravées  nvec  le  plus  grand  soin.  Paris,  1837  . 2 forts 
volumes  in-8,  et  allas  de  60  planches.  30  fr. 

— Le  même  ouvrage,  avec  planches  coloriées.  50  fr. 

RASPAIL.  Nouveau  système  de  chimie  organique,  fonde  sur  de  nouvelles  méthodes 

d’observation,  précédé  d'un  Traité  complet  sur  l'art  d'okserver  et  de  manipuler  en 
grand  cl  en  petit  dans  le  laboratoire  et  sur  le  porte-objet  du  microscope.  par  t .-V. 
UaspaIL.  Deuxieme  édition  entièrement  refondue,  accompagnée  d'un  atlas  in-4  de 
20  pl  niches,  contenant  400  ligures  dessinées  d'après  nature,  gravées  avec  le  plus 
graud  soin.  Paris,  1838.  3 forts  vol.  in-8  et  atlas  in-4.  30  fr. 
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RAPOU.  De  la  Révre  lyphotdr  et  de  son  tniilement  honiœopalhiqur,  par  le  <Wle»< 

A.  IlAPOU,  médecin  à Lyon.  Paris,  1851,  in-K.  j fr. 


■apport  a l'Aradémlr  Impériale  de  médecine  SUR  LA  PESTE  ET  LES  ontlA- 
TAISES,  fait  au  nom  d'une  commission,  par  le  docteur  l’RUS,  accompagné  de  pire.  • 
et  documents,  et  suivi  de  la  discussion  au  sein  de  l'Académie.  Paris,  1846.  i vol 
in— S de  2050  pages.  LO  fr. 

Cet  ini|HirluDl  ouvrage,  qui  fini' russe  îles  question!  d'un  ii  Inul  intérêt  pour  lu  santé  psli^tic  pi 
les  relations  commet  claies,  rsi  divisé  en  trois  parties.  savoir  : il  Rapiorl  a l’Arademie  sur  U et 

les  quarantaines.  21  Pièces  et  «lorumeuls  à l'appui  du  rapport  L Noie  sur  ramiquite  delà  j-e  • te  ev 
Orient  et  particulièrement  en  Lgypte,  par  le  docteur  Darcmbrrg  — II.  Lettre  de  M le  docteur  Vint, 
médecin  eu  chef  de  l'urmée  rosie,  sur  la  poste  de  Vulurhic  « t de  Moldavie  pendant  les  rampataea  «le 
182B-IH29.  — LLL  Notire  sur  la  mémo  epidemie.  par  le  docteur  Stedlits.  — IV.  Mémoire  sur  la  pesta 
en  Algciie  depuis  <?*■«•*  jusqu'en  1810,  par  Ad.  Bcrbrugscr.  — V.  Mémoire  sur  la  peste  en  Perse.  p-i  le 
docteur  I acheté.  — VI.  Cor res|  on  lance  officielle  de  M.  Ferd.  de  Leiseps , consul  de  France  1 
Alexandrie,  adrc'S'c  à M.  le  ministre  des  alfaurs  etrangcies  pendait!  l'épidémie  de  peste.  — 
V 1 1 Mémoire  sur  la  peste  en  Orient  en  1810,  par  M.  Delaporte.  — Vlll-XV.  Krpouses  piticalum 
de  MM.  les  docteurs  Prôner,  Seissun,  Perron,  Fischer,  Duvigneau,  Llut-Bey,  Grassà.  Udiaa.iu  *e|t 
questions  posées  par  le  ministère  anglais  en  183U.  -•  XYl.  Mémoire  sur  la  quarautasue  «te  J.flÛ, 
depuis  U nouvelle  possession  de  la  Strie  et  de  la  Palestine  par  les  Osmanlis,  p«r  le  docteur  C.  l-<«pr 
rnnsa.  — WII-.W  IV.  Rapports  particuliers  adressés  an  conseil  de  saule  du  Caire  >ur  la  p»ste  qui  • 
régne  en  i8tl  en  Egypte,  pur  MM.  le*  docteurs  Granet,  Ibrahim,  Koih,  MinrreDo,  Deim  g.  Pcrr# 
Pcuay,  Rossi,  Mu-laphu-rl-Suhki,  Seisson.  — XXV-XXXI,  Procès- v rrh» us  de  la  conimissioo  «Se  l'Aca- 
démie. communications  verbales  de  MM.  Lachcie,  Aubert-Roche,  Lagasquie,  Segvr  «Ju  Pe.  rire 
Morpoigo,  de  Nion,  Cholel,  Gaeiani.  — XXX 11  Lettre  de  M.  Chevdlon  sur  le  laeurrt  de  Marseille.  — 
XXXIII.  Tableau  géneiul,  par  o«  Ire  de  temps  et  de  lieux,  des  épidémies  de  peste  qui  ont  afflige  if 
monde  depuis,  trente  rt  un  siècles,  par  le  docteur  Rossi.  — XXXI V Tableau  de  la  mortililr 
d'Alexandrie  i Égypte),  depuis  le  le»  piisvier  • K3S  jusqu'au  1*^  janvier  1845,  avec  l'iudicatioo  o.uutrU 
des  derè*  dus  à la  peste,  etc.  ZI  Discassion  dans  le  sein  de  l' Académie.  Celle  savante  ditonvi-n,  «si 
occupe  plus  de  40U  pages,  eoiiticut  les  opinions  de  MM.  Dubois  (d'Amien»),  — Rorboux,  — Castel. 
Hum  ni,  — Gaultier  de  Cluubry,  — Prus,  — Fcrrus,  — Poisc  utile,  — Desportes, — Loode,  — P.rad. 
— * Bégin,  — Piorry,  — Biitheteau,  etc. 

RATIER.  Nouvelle  médecine  domotique,  contcnanl  : 1°  Traité  d'hygiène  générale: 
2*  Traité  des  erreurs  populaires  ; 3°  Manuel  des  premiers  secours  dans  le  ras  d ic- 
cidents  pressants  : 4°  Truité  du  médecine  pratique  générale  et  spéciale  ; 5°  Formu- 
laire pour  la  préparation  et  l'adminislratiou  des  médicaments  ; ül’  Vocabulaire  des 
termes  techniques  de  medecine,  par  le  docteur  F.-S.  ItATlEn,  membre  de  plu  or  or. 
sociétés  savantes.  Paris,  1825.  2 vol.  in-8.  15  fr. 

RATIER.  Quelles  sont  les  mesures  de  police  médicale  les  plus  propres  à arrêter  U »r*- 
puRuilou  de  ta  inaladtr  vénérienne?  par  F.->.  ItATlER.  Ouvrage  couronne  far  la 
Société  de  médecine  de  Bruxelles.  Paris,  1836,  in-8.  I fr.  W 

RATER.  Dr  la  morve  et  du  fareln  cher  l’honune,  par  P.  Rayer,  médecin  de  ! hô- 
pital de  la  Charité,  Puris,  1837,  in  £,  ligures  coloriées.  £ fr. 

RATER  Traité  des  maladies  des  reins,  et  des  alterations  de  la  sécrétion  iirioairr, 
étudiées  en  elles-mêmes  et  dans  leurs  rapports  avec  les  maladies  des  uretères  , de  l> 
vessie,  de  la  prostate,  de  l'urèthre,  etc.,  par  P.  Hâter,  médecin  de  l'hopiui  de  U 
Charité,  membre  de  l'Institut  et  de  l'Academie  impériale  de  medecine,  etc.  Paris. 
1 839-1841.  3 forts  vol.  in-8.  " 21  fr. 


RATER.  Allas  du  traité  des  maladies  des  relus,  comprenant  l’.lnafumic  pathologique 
des  reins,  de  la  vessie,  de  la  prostate,  des  uretères,  de  l’urelhre,  etc.,  ouvragé  ma- 
gnifique contenant  306  ligures  en  ûû  planches  grand  iu-folia,  dessinées  d'après  na- 
ture, gravées,  imprimées  en  couleur  et  retouchées  au  pinceau  avec  le  plus  grand 
soin,  avec  un  telle  descriptif.  Ce  bel  ouvrage  est  complet:  il  se  compose  d’nn  vo- 
lume grand  in-folio  de  üfl  planches.  Prie  : 192  fr. 

CET  Ot  VMGK  EST  AI9S1  DIVISE  : 


1,  — Néphrite  simple,  Néphrite  i huni  it  smulr, 

X-  pbute  pur  poison  morbide.  — Fl.  L 2, 

à L3 

2.  — Pfrpbrile  albumineuse  (maliidies  «le  Bri*,hi). 

- PI.  JL  2*  R,  Q»  Ub 

3a  — Pyelile  (inflammation  du  bon  net  rt  des 
culirr  ).  — PI.  Il,  t2,  13,  14,  HL 


de»  teins  cl  de  la  vessie.  — PI.  31.  3J,  33. 

54.  Si. 

fL  — Hypertrophie,  Vices  de  eonforra.iti6n  de» 
n ins  et  des  uretère».  — PI  3b,  37,  S» 

•V»,  40. 

£L  — Tubercules,  MrL.nose»  des  rein».  — PI.  AL 
Ai,  43,  44,  45, 


4a  — Pyrlo-nephrite  , Pèrinéphrite  , Fistules  ré- 
nales. — PL  IC.  IL  IB,  PL  2Ü. 

5.  — Hyd  onépbrose,  Kystes  urinaires.  — PI.  21. 
22.  23.  2».  25. 

C.  — Ky.ir*  sereux.  Kystes  acéphalocystsques. 
Vers.  - 1*1.  27  ï«.  50. 

la  - Anémie,  Hyperémie,  Atrophie,  llypeitrophir 


lû.  — Cuorer  des  runi,  Maladies  de*  seine»  rr- 
nales.  — PI.  4b.  47,  48.  49.  50. 

LL  — Malad  es  des  tissu»  élémentaires  des  m»< 
rt  de  leurs  conduit»  excreienrs.  — PL  34. 

11.  - Mal»  «lies  des  capsule»  surrénale*  — PI  54», 
57,  »a  M*.  AO. 
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RATER.  Tralie  théorique  « pratique  de*  maladie*  de  la  peau,  par  P.  Rayer, 

deuxieme  édition  entièrement  refondue.  Paris,  1835.  3 forts  toi.  in-8,  accompagnes 
d'un  bel  atlas  de  26  planches  grand  in-t,  gravées  et  coloriées  avec  le  plus  grand  soin, 
représentant,  en  400  figures,  les  différentes  maladies  de  la  peau  et  leurs  variétés. 
Prix  du  texte  seul,  3 vol.  in-8.  23  fr. 

L'atlas  seul,  avec  explication  raisonnée,  grand  in-4  cartonné.  70  fr. 

L'ouvrage  complet,  3 vol.  in-8  et  atlas  in-4,  cartonné.  ' 88  fr. 

L'auteur  a réuni,  dans  nn  atlas  pratique  entièrement  neuf,  la  généralité  d«  maladies  de  la  pesa  ; 
il  lésa  groupée»  il»ns  un  ordre  lydonulique  pour  en  fur  ili  1er  le  diagnostic;  et  leurs  disette*  formes 
y ont  ele  represeuiées  avec  une  fidélité,  uue  exactitude  et  une  perfediou  qu'on  n'avait  pus  encore 
atteintes. 

RAU.  Nouvel  organe  de  la  médication  spécifique,  ou  Exposition  de  l’état  actuel  de  la 
méthode  lioimeopaihiquc,  par  le  docteur  J.-L.  ItAU;  suivi  de  nouvelles  expériences 
sur  les  doses  dans  lu  pratique  de  l'Iiomii'opalhic,  par  le  docteur  G.  UROSS.  Traduit 
de  l'allemand  par  D.-R.  Paris,  1845,  in-8.  5 fr. 

RENOl’ARD,  Histoire  de  la  medeelne  depuis  son  origiue  jusqu'au  XIX*  siècle,  par 
le  docteur  P.-V.  1IE50CARD,  membre  de  plusieurs  sociétés  savantes.  Paris,  1846. 
2 vol.  iu-8.  12  fr. 

Cet  ouvrage  est  divise  en  huit  périodes  qui  comprennent  : 1.  période  primitive  ou 
d'instinct,  Unissant  à la  ruine  de  Troie,  l’ail  1184  avant  J.-C.  ; II.  période  saoule  eu 
mystique,  finissant  à la  dispersion  de  la  Société  pythagoricienne,  500  ans  avant  J.-C.; 
III.  période  pnaosopniQt'E,  finissant  h la  fondation  de  la  bibliothèque  d'Alexandrie, 
320  ans  avant  J.-C.  ; IV.  période  axatomiqle,  finissant  à la  mort  de  Galien,  l’an  200 
de  l’ère  chrétienne  ; V.  période  grecque,  finissant  & l'incendie  de  la  bibliothèque 
d'Alexandrie,  l'an  640;  VI.  période  arabique,  Gnissant  à la  renaissance  des  lettres  en 
Europe,  l'an  1400;  Vil.  période  eridite,  comprenant  le  xv*  et  le  xvi*  siècle;  VIII.  pé- 
riode réformatrice,  comprenant  les  xvii*  et  ivui*  siècles. 

RENOUARD.  Lettre*  philosophique» ri  hi»lorlqur*»ur  la  medecineau  MX*  siècle,  par 

le  docteur  P.-V.  Rkmul'ARD.  Secondeédition  revueet  corrigée.  Paris,  1857,in-8. 2fr.  50 

REVEILLE-PAR1SE.  Traite  de  la  vieillesse,  hygiénique,  médical  et  philosophique,  ou 

Recherches  surl'étal  physiologique,  les  facultés  morales,  les  maladies  de  l'Age  avancé, 
cl  sur  les  moyens  les  plus  sûrs,  les  mieux  expérimentés,  de  soutenir  et  de  prolonger 
l'activité  vitale  à rette époque  de  l’existence;  par  le  dortcur  J. -H.  Ueveille-PaRISE, 
membrede  l'Académie  uc  médecine,  etc.  Paris,  1853. 1 volume  in-8  de  500  pag,  7fr. 

« P.  u de  gros  lavent  être  vieux.  • (La  RoCHcrooCAl’LD.) 

REVEILLÉ-PARISE.  Physiologie  et  hygiène  de*  homme»  livre»  aux  travaux  de  l'es- 
prit, ou  Recherches  sur  le  physique  et  le  mural,  les  habitudes,  les  maladies  et  le  ré- 
gime des  gens  de  lettres,  artistes,  savants,  hommes  d’Etnt,  jurisconsultes,  adminis- 
trateurs, etc.,  par  le  docteur  J. -IJ.  Il  EVE  I LLÉ-1  ’ARISK,  membre  de  l’Académie  de  méde- 
cine, etc.  (Juatneme  édition,  revue  et  augmentée,  Paris,  1843  2 vol.  in-8.  15  fr. 

REVEILLt-PARlSE  Ktude*  de  l'homme  dau»  l’etal  de  santé  et  «le  maladie,  par  le 

docteur  J, -II.  Reveillê-Parise.  Deuxième  édition.  Paris,  1845  2 vol.  iu-8.  15  fr. 

REVEILLÉ-PARISE.  Guide  pratique  dr»  goutteux  et  de»  rliumatlHaiil»,  ou  Recher- 
ches sur  les  meilleures  méthodes  de  traitements  curatives  et  préservatrices  des  mala- 
dies dont  ils  sont  atteints,  pur  le  docteur  IlEVElLLÉ-l’AIllSE.  Troisième  édition.  Paris, 
1847,  in-8.  5 fr. 

RETBARD.  Mémoire*  *ur  le  traitement  de*  anus  arliOctel*,  des  plaies  des  intestins 
et  des  plaies  pénétrantes  de  poitrine.  Paris,  1827,  in-8  avec  3 planches.  4 fr.  50 
RETBARD.  Procédé  nouveau  pour  guérir  par  l’iucision  les  retrécl*»ement*  du  canal 
de  l’urèlhre.  Paris.  1833,  iu-8,  tig.  3 fr. 

RICORD.  De  la  Syphilisation  et  de  la  contagion  de»  arrldrn!»  secondaire»  dr  la  Sy- 
philis, communications  à l'Académie  de  médecine  par  MM.  Iticurd,  Brgin,  Malgaigne, 
Velpeau,  Depaul,  Gibert,  Lagneau,  Larrey,  Michel  Lévy,  Gerdy,  Roux,  avec  les 
cominuuicalious  de  MM.  Aurias-Turenne  et  G.  Spérino.  A l’Académie  des  science» 
de  Paris  et  à l'Académie  de  médecine  de  Turin.  Paris,  1853,  in-8  de  384  pag.  5 fr. 
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ROBIN  cl  VERDELL.  Traite  de  riilmlr  anatomique  et  pi» riataclque  normale  et  pa- 
thologique, ou  îles  principes  immédiats  normaux  et  morbides  qm  commuent  le  carpe 
de  l'homme  et  des  mammifères,  par  Ch.  Robin.  docteur  eu  médecine  et  docteur  es 
sciences,  professeur  agrégé  à la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  et  F.  Vuitui,  doc- 
tcur  en  médecine,  chef  des  travaux  chimiques  à l'Institut  agricole,  professeur  de 
chimie.  Paris,  1853.  3 forts  volumes  in-8,  accompagne»  d'un  atlas  de  45  planché* 
dessinées  d’apres  nature,  gravées,  en  partie  coloriées.  3t>  fr. 

Le  but  de  cet  ouvrage  est  de  mettre  le»  anatomistes  et  les  médecins  à portée  de  cosasiti»  esscti- 
meut  1a  cousUluùou  iuiime  ou  moléculaire  de  la  substance  organisée  eu  ses  trois  états  fuculiMaroUsi. 
liquide,  demi-solide  et  soli'ie.  Sou  sujet  est  l'eiumen,  fait  au  poiut  ue  vue  oigauiqur,  de  cWcss# 
des  espèces  d«  cotps  ou  piiucipcs  immédiats  qui,  par  leur  union  molécule  à molécule,  constituent  celle 
substance. 

Ce  que  font  dans  cet  ouvrage  MM.  Robin  et  Verdeil  est  donc  bien  de  l'anatomie,  c'est-à-dire  «le 
l'ctude  de  l'organisation,  puisqu’ils  examinent  quelle  est  la  constitution  de  la  matière  même  di 
co* ps  Seulenii’ut,  mu  lieu  «l’cire  des  unparcils,  organes,  systèmes,  tissus  ou  borne. -rs  et  élément* 
unatomiqurs.  parties  complexes,  composées  pard'nulres,  ce  sont  les  parties  raruio  qui  les  toostilesti 
qu'ils  étudient;  ce  soûl  leurs  principes  immédiats  ou  pailles  qui  les  composent  par  union  snule- 
cataire  réciproque,  et  qu'on  en  peut  extraire  de  la  manière  lu  plus  immédiate  sans  decompotitjra 
chimique. 

Le  bel  alla»  qui  accompague  le  Traité  de  chimie  anatomique  et  physiologique  renferme  1rs 
figures  de  1200  formes  cristallines  environ,  choisies  parmi  les  plus  ordinaires  et  les  plu»  carsrtcria- 
liqucs  de  toutes  celles  que  le*  auteurs  oui  observées.  Toutes  ont  etc  faites  d apres  nature,  aa  far  et  à 
mesure  de  leur  pr  éparation.  M.  Kobia  a choisi  les  exemples  représenté*  parmi  t 7U0  à I 800  figure»  que 
renfer  me  son  allmm  ; car  il  a du  négliger  celles  de  même  espèce  qui  ne  différaient  que  par  un  volsnr 
plus  petit  ou  des  différences  de  formes  trop  peu  considérables. 

ROBIN.  HIMalrf  naturelle  de»  végétaux  paravlte*  qui  croissent  sur  l'homme  et  sur 
les  animaux  vivants,  par  le  docteur  Ch.  Robin.  Paris,  1853.  t vol.  iu-8  de  700  pages, 
accompagué  d'un  bel  allas  de  15  planches,  dessinées  d'après  nature,  gravées,  en 
partie  coloriées.  1 6 fr. 

L'auteur  a pu  examiuor  sou  sujet  uon-soulcrncnt  en  naturaliste,  mais  en  anatomiste,  en  phytisU 
giste  et  en  mcJcciu.  Les  végétaux  parasites  étant  tous  de*  végétaux  cellulaires,  souvent  d*  cru  q«t 
appartiennent  aux  plus  simples.  M Robin  a pensé  qu'il  était  indispensable,  avant  d Va  exposer 
l'histoire,  de  faire  connaître  la  structure  des  cellules  végétales  et  meme  les  autre»  éléments  .saU 
miq*  -s,  tels  que  fibres  et  vaisseaux  ou  tubes  qui  dériveot  des  cellules  par  metamorpbosc.  Tel  rat  k 
suicl  des  Prolégomènes  de  cet  ouvrage. 

Lu  description  ou  l bisluire  naturelle  de  chaque  espèce  de  Parasites  renferme  : le  Se  dujuur; 
— Ü'»  Son  auatoiuie;  — 3®  L'élude  du  milieu  daus  lequel  elle  vil.  de»  coud «li  -ns  rttcriroit i fu  «a 
permettent  l'accroissement,  etc.;  — k»  L'élude  des  phénomène-  de  nutrition,  développement  et  rtyn 
ducliou  quVIle  preseute  dans  ces  conditions,  ou  physiologie  de  l'espèce  ; — L’examen  de  factum 
que  le  parasite  exerc  e sur  l'animal  mémo  qui  le  porte  et  lui  sert  «k  milieu  ambrant.  — Ota  «t  ua* 
conduit  à etudier  les  alterations  morbides  et  les  symptômes  dont  le  parasite  est  la  cause,  pus»  i'ess/mt 
des  moyens  à employer  pour  fane  disparaître  celle  cause,  pour  détruire  ou  enlever  le  végétal,  et 
••m pécher  qu'il  ne  se  développe  de  nouveau. 

Les  pl  a m- li  es  qui  comfioseot  l'allas  ont  toutes  été  destinées  d’après  nature,  et  ne  laissent  nra  a 

désirer  pour  l'exécution. 

ROBIN  Vu  tnlero*cope  cl  de»  injection»  dan*  leurs  applications  à l'anatomie  ri  1 h 


pathologie,  suivi  d'une  Classification  des  sciences  fondamentales,  de  celle  de  la  ho— 
logie  et  de  l'anatomie  en  particulier,  par  le  docteur  CH.  Robin,  professeur  agrégé  de 
la  Faculté  de  médecine  de  Paris.  Paris,  18«9.  ! vol.  in-8  de  «50  pages,  avec  23  6g. 


intercalées  dans  le  texte  et  « planches  gravées.  7 fr. 

ROBiN.  Tableaux  d’anatomie  comprenant  l'exposé  de  tout—  les  parties  à étudier  dans 
l'organisme  de  l'hominc  et  dans  relui  des  animaux,  par  le  docteur  CH.  Robin  Ports. 
1851,  in-t,  10  tableaux.  3 fr.  50 

ROCHE,  SANSON  et  LENOIR.  Nouveaux  élément»  dé  paiboloalc  nsédleo-rblrnrctealr. 

ou  Traité  théorique  et  pratique  de  médecine  et  de  chirurgie,  par  !.. -Ch.  fixât, 
membre  de  l’Académie  de  médecine  ; J.-L.  Sanson,  chirurgien  de  l'Ilolei-UiM  de 
Paris,  professeur  de  clinique  chirurgicale  à la  F acuité  do  médecÛM  de  Paris  ; A.  Lt- 
Koir. . chirurgien  de  lliopilal  Nocher,  professeur  agrégé  de  la  Faculté  de  nudeccoe. 
Quatrième  édition,  considérablement  augmentée.  Paris,  1 K44  5 vol.  in-8  de  700 
pages  chacun.  38  fr. 

ROESCH.  De  rabu»  de»  boisson»  »plrllnru«é»,  considéré  sous  le  point  de  vue  de  U 
police  médicale  et  de  la  médecine  legale.  Paris,  1839,  in-8.  3 fr.  50 

ROCBAUD  Traité  dé  llniput»»ane*  ci  dé  la  stérilité  chct  l'Iiouunc  et  chex  la  feuame, 
comprenant  l’exposition  îles  moyens  recommandés  pour  y remédier,  par  le  docteur 
FÉLIX  Hoebaud.  Paris,  1855.  2 vol.  iu-8  de  «50  pages.  10  fr. 
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RflUBAUD.  Dr#  ROpliaox,  au  point  de  tue  de  leur  «ripine  el  de  leur  utilité,  des  con- 
ditions hygiéniques  qu’ils  doivent  présenter,  cl  do  leur  administration,  par  le  docteur 
F.  KOCBAUD.  Paris,  1853,  in-12  3 fr. 

SAINT-HILAIRE.  Plantes  usuelle#  des  Brésiliens,  par  A.  SaIST-HilAIRE,  professeur  à 
la  Faculté  des  scicuccs  de  Paris,  membre  de  llnstilutde  Franco.  Paris,  1821-1828, 
in-A  avec  lü  plunclas.  Cartonné.  liü  fr. 

A1NTE-MARIE.  Dr  l*!nltir  et  de  son  «toge  comme  aliment  et  comme  remède.  Lyon, 
1827,  in-8.  1 fr.  25 

SAINTE-BIÂRIE.  Dissertation  sur  les  mCd crins  povtf*  Paris,  1835,  in-8.  2 fr. 

SAL VERTE  Des  sciences  occultes,  ou  essai  sur  la  magie,  les  prodiges  et  les  miracles, 
par  Eu.èbc  Sai.vkbte.  Troisième  édition,  précédée  d'une  Introduction  par  Emile 
LlITRÉ,  de  l'Institut.  Puris,  1856. 1 vol.  grand  in-8  de  55fi  pages.  I fr.  50 

SAN  SON . De#  UCmorrliaale#  Iran  ma  tique.  , parL.-J.  SANSOS,  professeur  de  clinique 
chirurgicale  à la  Faculté  de  im  derine  de  Paris,  chirurgien  de  l'hôpital  de  la  Pitié , 
etc.  Paris,  1836,  in-8,  Ggures  coloriées.  i fr. 

SASSON.  De  la  reunion  Immédiate  de#  plates,  de  scs  avantages  et  de  scs  inconvé- 
nients, par  L.-J.  Sanson.  Paris,  183*,  in-8.  2 fr. 

SAPPET.  l'.eciiercue#  sur  la  conformation  extérieure  et  la  slrueture  de  l’urettare  de 
rüomiue.  par  l’h.-C.  SAPI’fcï,  professeur  agrégé  à la  Faculté  demédcciue  de  Paris. 
Paris,  185*,  in-8.  2 fr.  uü 

SÉDILLOT  De  riufectlon  purulente,  ou  Pyoétnie , par  ic  docteur  Cli.  Skdij.LOT  , 
chirurgien  en  chef  de  l'hôpital  militaire  île  Stntsnoorg,  professeur  de  clinique 
chirurgicale  à la  Faculté  de  médecine,  etc.  Paris,  1849.  1 vol.  in-8,  avec  3 plan- 
ches coloriées.  ± fr. 

SEGOND.  Histoire  et  systématisation  generale  de  la  biologie,  |>rinci paiement  destinées 
à sert ir  d’introduction  aux  éludes  medicales,  par  le  docteur  L.-A.  SECOND,  profes- 
seur abrégé  de  U Faculté  de  médecine  de  Paris,  etc.  Paris,  1851,  iü-12  de 
200  pages.  2 fr.  50 

SEGUIN.  Traitement  moral,  li}  g i eue  et  éducation  de»  idiot»  et  autres  enfants  arriéré* 
ou  retardes  dans  leur  développement,  agiles  de  mouvements  iuvolouluires,  débiles, 
inuets  non-sourd<  f bègues,  etc.,  par  Ed.  Séyttin^  ex-instituteur  des  enfunls  idiots 
de  l'hospice  de  llicétre,  etc.  Paris,  1846.  1 vol.  in-12  de  750  pages.  6 fr. 

SERRES  Recherche»  d'anatomie  transcendante  et  pathologique;  théorie  des  formations 
et  des  déformations  organiques,  appliquée  à l'anatomie  de  la  duplicité  monstrueuse , 
par  E.  Serres,  membre  de  l'institut  de  France.  Paris,  4832,  in-4.  accompagne 
d'un  atlas  de  20  planches  in-folio.  20  fr. 

S1CHEL.  Iconographie  ophthalinologlqne , ou  Description  et  figures  coloriées  des 
maladies  de  l'organe  de  la  vue,  comprenant  l'anatomie  pathologique  , lu  pathologie  et 
la  thérapeutique  medico-chirurgicales,  par  le  docteur  J.  SlCHKL,  professeur  d'opbthal- 
mologic,  medecin-oculisto  des  maison^  d'éducation  delà  Légiou  d’honneur,  etc. 
1852-1858. 

Cel  ouvrage  fermera  environ  îiü  livraisons,  com|K>KM  chacune  de  2£  de  texte  in-4  cl  de 

l plunchet  drssiures  d\»j  rè*  uulme  graver*,  iuj*i  imect  eu  couleur,  tcluucliéci  hu  (jiuccsu,  kvre  le 
pins  grand  iow.  Prix  de  chaque  lurutot.  2 D.  30 

Les  livraisons  i à IL  11  his  et  L8  sont  publiées. 

Le  texte  te  compose  <1  une  ei|KM*Uun  théorique  cl  pratique  de  U icieare,  duos  laquelle  viennent  se 
grouper  lt«  olivrmtion<  clinique»,  stiiei  en  concordance  entre  elles,  et  dont  l'ensemble  formera 
un  Traita  clinique  des  maladies  de  V organe  de  la  vue,  commeulc  et  complote  pur  une  nombreuse 
série  de  figure*. 

Les  planches  ionl  au*»i  psrfaitp*  qu’il  est  pos'ihle  ; elles  olTrenl  une  fidèle  imuge  de  U nature;  par- 
tout les  forme*.  I«  iltmaetiaiii,  lu  Ointe»  oui  été  coascumcieuscaieut  uhservre*;  elles  |*c*<roU*t  U 
vérité  pathologique  dans  *es  nuance*  les  phi*  fines,  dan*  details  le*  plus  minutieux  ; gr«vres  par 
de*  urtikter  lisltiiu,  imprimee*  en  couleur  et  souvent  av*c  repère,  c*e»t-l-dire  avec  une  double 
planche,  «fin  de  mieux  rendre  les  diverses  vaiietc*  dea  injeciiutu  vjicuLiiu  d as  mcmluuucs  exlorues; 
toute*  les  planches  août  ictouclices  au  pinceau  avec  le  plu*  grand  soin. 

L’auteur  / voulu  qu’avec  cel  ouvrage  te  médecin,  comparant  le*  5pim  et  U deæriptlon,  puiwt* 
reconnaître  et  guérir  in  mnLdie  représentée  h>rvqu'4I  la  rencontrera  iLum  1a  pratique. 
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SIMON.  I.rçon*  de  médecine  bomtropathlque , par  le  docteur  Léon  SlMOK.  Pan*. 

1835,  1 fort  roi.  jg-S.  8 fr. 

SIMON  (Max).  Hygiène  dn  corps  et  de  l'Ame,  ou  Conseils  sur  la  direction  physique  et 
morale  de  la  vie , adressés  aux  ouvriers  des  villes  cl  des  campagnes , par  le  docteur 
Max  Sllto.X.  Paris,  1853,  1 vol.  in-tH  de  1311  pages.  1 fr. 

SWAN.  La  ftevrologle,  ou  Description  anatomique  des  nerfs  du  corps  humain,  par  le 
docteur  J.  .Swan  ; ouvrage  couronné  par  te  Collège  royal  det  chirurgiens  de  Londres; 
traduit  de  l'anglais,  avec  des  additions  par  E.  Ch ASSAtGNAC , Ü.  M.,  prosecteur  à la 
Faculté  de  médecine  de  Paris,  accompagné  de  25 belles  planches,  gravées  à Loodre* 
avec  le  plus  grand  soin.  Paris,  1838,  in-4,  grand  papier  vélin  cari.  21  fr. 

TARDIEU.  Dictionnaire  d'byglene  publique  et  de  salubrité,  ou  Répertoire  de  toute* 
les  Questions  relatives  à la  sauté  politique,  considérées  dans  leurs  rapports  avec  les 
Subsistances,  les  Epidémies,  les  Professions,  les  Établissements  et  institutions  d'Hy- 
giène  et  de  Sulubrité,  complété  par  le  texte  des  Lois,  Décrets,  Arrêtes.  Ordonnance* 
et  Instructions  qui  s’y  rattachent,  par  le  docteur  Ambroise  Tardieu,  professeur 
agrégé  à la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  médecin  des  hôpitaux,  membre  du  Con- 
seil consultatif  d'hygiène  publique,  médeciu  assermenté  près  les  tribunaux,  etc. 
Paris,  1852-1851.  3 forts  vol.  grand  in-8.  21  fr. 

Ouvrage  couronné  par  l'Institut  de  France. 

TARDIEU.  Éludes  hygiénique*  sur  la  profession  de  mouleur  en  enivre,  pour  servira 

l'histoire  des  prufessious  exposées  aux  poussières  inorganiques , par  le  docteor 
Ainbroise  Tardieu.  Paris,  1855,  in- 12.  1 fr.  25 

TARDIEU  Élude  medlco-iegale  sur  l’avorlemenl,  par  A.  TARDIEU,  professeur  agrège 
de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris.  Paris,  1850,  in-8.  2 fr.  5n 

TARDIEU.  De  la  morve  et  du  farelu  chronique  chez  l'homme,  par  le  docteur  A.VEK. 
Tardieu.  Paris,  1813.  in-4.  Sfr. 

1'  TEMMINCK  Monographie*  de  mammologie,  ou  Description  de  quelques  genres  de 

mammifères,  et  dont  les  espèces  ont  été  observées  dans  les  differents  musées  de  1 Eu- 
rope, parC.-J.  Ti.MXll.vck.  Paris  e l Leyde,  1827-1811, 2 vol.  in-4  avec  Ifl  pl.  5üfr. 

Cet  important  ouvrage  comprend  dix  sept  monographies,  lavoir:  lo  genre  Phulanger  ; feerr 
Sarrig  ; 5®  x«*n«e»  Dj»ynre,  Thylacine»  et  l’hubCogale»  ; ♦<»  georr  Chat;  L oidre  «Je»  • hr»ruj4cr«*. 
ti*  Molovte;  loRu  igem  9.  8*  genre  Khiuoloplitr  ; 9®  genre  Ityetoclepie  ; IOo  genre  *Vyc'0|«hile  ; tl»gea** 
Chéiroptères  frugivores  ; 1i«>  ^enre  Singe;  15»  genre  Cheirxptcrea  v- ipertil'onide»;  14®  g-nrv  T«(iut 
queue  eu  fourreau.  «preue  cacher,  queue  hivulve;  1Ü  genres  Arclicteel  Pandoiure;  Itw  {fine  Prd» 
maue;  L?1'  genre  M.  gère. 

t TEMMINCK  et  LAUGIER.  Koaitaa  Pfnifll  de  plaurlifh  colorié**  d’olsfaai,  pour 
servir  de  suite  cl  de  complément  aux  planches  enluminées  de  Buflon,  |«ir  MM.  Tül- 
MINCK.  directeur  du  Musée  de  Leyde,  et  Meifkrkx-LaUGIKR,  de  Paris. 

Ouvrage  complet  en  1Ü2  livraisons  Paris,  1822-1838  5 vol.  erand  in-folio  avec 
G00  pl.  dessinées  d'après  nature,  par  Prêtre  et  Muet,  gravées  et  coloriées.  1000  fr. 

Le  même  avec  000  planches  grand  in-4  figures  coloriées.  750  fr. 

Demi-reliure,  dos  de  maroquin.  Prix  des  5 vol.  grand  in-folio.  ÔÛ  fr. 

— dito  — Prix  des  5 vol.  gmnd  in-4.  Êâ  fr. 

Aque'reur  de  cette  grande  et  brlle  puhliration.  l’une  «le»  plu»  importante»  el  l’un  de»  ouvrage»  le» 
plu»  parfait»  pour  l’elude  ai  inierestutiie  «le  r«iruilhol<>gte  oou»  v entrai  offrir  le  tiou^eau  recueil  *4 r 
planches  coins  ter  s d'oiseaux  m souimption  en  luiitsant  le  prix  d’un  liera. 

Chaque  lirraiion  rom|K»M'e  drfi  planche»  g Favre»  e<  « oloi  iera  evec  le  plu»  grand  soin,  «I  U tnt» 
descriptif  corretpcidun*.  l/ourrugc  eat  complet  en  t()i  liviataOn». 

Puxde  la  livraiaott  in-folio.  figur«a  col<«ri<'ea,  au  lieu  de  i5  fr.  lfi  Ir. 

— grund  iit- % . fig.  roltrim,  vu  lieu  «le  lüfr.  RO  2.fr.  5Qf- 

l.a  demi  re  livraiaon  rootienl  «le»  table»  »rientifi«|ue»  et  méthodique».  I.e»  personnes  qui  n’oot  puiai 
retire  le»  dermètea  livraison»  pouironl  »e  le»  procurer  aux  prix  indiqué»  ci-deasu». 

TENORE.  Essai  «tir  la  géographie  pby  signe  cl  botanique  du  royaume  4e  «tapie* 

Mailles,  1 827.  1 vol.  in-8.  g fr 

TESTE  Le  mirné(i«.tnp  animal  expliqué,  ou  Leçons  analytiques  sur  la  nature  *»m- 

tielle  du  magnétisme,  sur  ses  effets,  son  histoire,  ses  applications,  les  diverses  ma- 
nières de  le  pratiquer,  etc.,  nar  le  docteur  A.  Teste.  Paris,  1845,  iu-8.  I fr. 
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TESTE.  Manorl  pratique  de  magnétisme  animal.  Exposition  méthodique  des  pro- 
cédés employés  pour  produire  les  phénomènes  magnétiques  et  leur  application  à 
l'étude  et  au  traitement  des  maladies,  par  J.-A.  Teste,  docteur  en  médecine  de  la 
Faculté  de  Paris.  Quatrième  édition  augmenter.  Paris,  1853.  1 toi.  in-12.  4 fr. 

TESTE.  Systématisation  pratique  dr  la  matière  medicale  honnropatlilqnr,  par  le 
docteur  A.  Teste,  membre  de  la  Société  gallicane  de  médecine  homu'opathique. 
Paris,  1853.  1 toi.  io-8  de  600  pages.  8 fr. 

TESTE.  Traite  homtropalhlqur  des  maladies  algues  et  chroniques  des  enfants,  par 
le  docteur  A.  Teste.  Seconde  édition  revue  et  augmentée.  Paris,  1856,  in- 18  de 
420  pages.  4 fr.  50 

THIERRY.  Quels  sont  les  cas  ou  l’on  doit  préférer  la  lithotomie  à la  lithotrilic  et 
réciproquement.  Paris,  1842,  in-8.  2 fr.  50 

THOMSON.  Traite  médico-chirurgical  dr  l'Inflammation  ; par  J.  Thomson,  profes- 
seur de  chirurgie  à l’Université  d'Edimbourg  ; traduit  de  l'anglais  et  augmenté  d'un 
grand  nombre  de  notes,  parA.-J.-L.  Jourdan  et  F.-G.  Boisseau.  Paris,  1827. 

1 fort  vol.  in-8.  3 fr. 

TIEDEMANN  et  GMELIN.  Rrrbrrrlie»  expérimentales,  physiologiques  et  chimiques  sur 

la  digestion  considérée  dans  les  quatre  classes  d'animaux  vertébrés,  par  F.  Tiede- 
mann et  L.  ('.MELIN  ; traduites  de  l'allemand  par  A.-J.-L.  Jourdan . Paris,  1827. 

2 toi  in-8,  avec  grand  nombre  de  tableaux.  15  fr. 

TIEDEMANN.  Traité  complet  de  physiologie,  traduit  de  l'allemand  par  A.-J.-L.  JOUR- 
DAN. Paris,  1831.  2 vol.  in-8.  7 fr. 

TOMMASSINI.  Précis  de  la  nouvelle  doctrine  médicale  Italienne,  ou  introduction  aux 
leçons  de  clinique  de  l'Université  de  Bologne,  par  le  professeur  J.  Tommassini.  Tra- 
duit de  l'italien,  avec  des  notes,  par  le  docteur  P.-L.  Vandcr-Lindcn.  Paris,  1822 
in-8.  . , 2 fr.  50 

TORTI  (F.)  Tberapeutlce  speelalls  ad  febres  periodleas  pernlclosas  ; nota  editio, 
edeutibus  et  curantibus  C.-C.-F.  Tombeur  et  O.  BRIXUE.  D.  M.  Lcodii  et  Parisiis, 
1821.  2 vol.  in-8,  fig.  16  fr. 

TREBUCHET.  Jurisprudence  de  la  Médecine,  de  la  Chirurgie  cl  de  la  Pharmacie  en 
France,  comprenant  la  médecine  légale,  la  police  médicale,  la  responsabilité  des 
médecins,  chirurgiens,  pharmaciens,  etc.,  l'exposé  et  la  discussion  des  lois,  ordon- 
nances, règlements  cl  instructions  concernant  l'art  de  guérir,  appuyée  des  jugements 
des  cours  et  tribunaux,  par  A.  TrkbcCHET,  avocat,  chef  du  bureau  de  la  police  mé- 
dicale A la  Préfecture  de  police.  Paris,  1834.  1 fort  vol.  in-8.  9 fr. 

TRÉLAT.  Recherches  historiques  sur  la  folle  ; par  U.  TrÉLAT,  médecin  de  l'hospice 
de  la  Salpétrière.  Paris,  1839,  in-8.  3 fr. 

TRIQUET.  Traité  pratique  des  maladies  de  l’oreille,  par  le  docteur  F..  IL  TRtQUET, 
chirurgien  et  fondateur  du  Dispensaire  pour  les  maladies  de  l'oreille,  ancien  interne 
lauréat  des  hépitaux  de  Paris,  etc.  Pans,  1857.  I vol.  in-8,  avec  figures  intercalées 
dans  le  texte.  7 fr.  50 

Cri  uorregr  rit  U reproduction  del  leçons  que  M.  Trîqnet  professe  disque  année  s l'École  pratique 
de  médecine.  Ces  leçons  reçoivent  chaque  jour  leur  sanction  i la  Clinique  de  ton  di«|><-nsaire,  en  pré- 
sence drt  élevés  cl  des  |«unes  médecins  qui  dé&ircol  se  familiariser  avec  l'étude  pratique  des  maladies 
de  l'oreille. 

TROUSSEAU  et  BELLOC.  Traité  pratique  de  la  phthisie  laryngée,  de  la  laryngite 
chronique  et  des  maladies  de  la  voix,  par  A.  Trousseau,  professeur  à la  Faculté  de 
médecine  de  Pari»,  médecin  de  l'Hôlel-Dicu,  cl  H.  Bki.loc,  D.  M.  P.;  ouvrage  cou- 
ronné par  l'Académiede  médecine.  Paris,  1837.  1 vol.  in-8,  accompagné  de  9 plan- 
ches gravées.  7 fr. 

— Le  même,  ligures  coloriées.  12  fr. 

TURCK.  Ré  la  vlélllésse  étudléé  comme  maladie  et  des  moyens  de  la  comhaltre,  par 
le  docteur  Léopold  TURC*.  Deuxième  édition.  Parts,  1854,  in-8.  5 fr. 

YALLEIX  Traité  des  névralgies,  ou  affections  douloureuses  des  nerfs,  par  L.-F. 
Valleix.  (Ouvrage  auquel  l'Académie  de  médecine  accorda  le  prix  Itard,  de  trois 
mille  francs,  comme  l’un  des  plus  utiles  à la  pratique).  Paris,  1841 , in-8.  8 fr. 
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VALLE1X.  lîuidr  du  médecin  praticien,  ou  Héatnnc  général  de  pathologie  lotrrue  et 

de  Ihcrti  pratiqua  appliquée»,  pur  le  docteur  K.-U-l.-VâLLWI,  médecin  de  l'hôpital 
de  la  Pitié.  Troisième  édition,  revue,  corrigée  et  augmentée.  Para,  1853-1854. 
5 beaux  volumes  grand  in-8  de  chacun  750  pages.  45  fr. 

C«l  ouvrage  «9|  principal*  m*  r»l  dcalinr  & tracer  |e*  r et;  1rs  <)u  dingnoatic  *1  à diriger  Uprittrien  dici 
le  traitement  des  maladir».  Dans  re  luit  l'auleur  non-seul** titrtil  a exposé  le  diagno«tic  m deuil,  nuu 
encore  J*t»  résume  dun*  les  taMcunx  synopfi*yues  qui  prrmrtlenl  de  saisir  d'un  ctnip  d’eril  les  rfifférrneri 
les  plus  caraclerisliques  des  dimir»  alfcctiou».  Puis,  arrivant  au  traitement,  il  l'étatise  rhr«  les 
anciens  et  1rs  modernes,  appréciant  la  valeur  «le  rluque  médication,  citant  les  principales  (wimiWs, 
exposant  les  procédés  opératoire»,  donnant  des  ordounar.ces  suivant  le*  ras,  en  on  mot  alliant  b thé- 
rapeutique à la  pathologie,  d*  manière  qu'elles  t'e*  luirent  l'eue  l'antre. 

Séparément  les  derniers  volumes  de  la  première  édition.  Prix  de  chaque.  3 fr. 

VALLEIX.  Clinique  des  maladies  de*  enfant»  nouveau-né»,  par  F.-L.-L  VilLtnt. 

Paris,  1838.  1 vol.  in-8  avec  2 planches  gravées  et  coloriées  représentant  le  répha- 
leniatome  sous~péricrdnien  et  son  mode  de  formation.  8 fr.  50 

VELPEAU.  ttiouvranx  éléments  de  médeelne  opératoire,  accompagnés  d'un  atlas  de 
22  planches  in-t.  gravées,  représentant  le*  principaux  procédé»  opératoire»  et  un 
grand  nombre  d'instruments  de  chirurgie,  par  A. -A.  Velpeau,  membre  de  l'Insti- 
tut, chirurgien  de  l’hôpital  de  la  Charité,  professeur  de  clinique  chirurgicale  A la  Fa- 
cnlté  de  médecine  de  Paris.  Deuxième  édition  entièrement  refondue , et  augmentée 
d'un  traité  de  petite  chirurgie,  avec  19t  planches  intercalées  dans  le  texte.  Paris. 
1839.  4 forts  vol.  in-8  de  chacun  800  pages  et  atlas  in-l.  40  fr. 

— Avec  las  planches  de  l'atlas  coloriées.  60  fr. 

VELPEAU.  Traité  complet  d'anatomie  chirurgicale.  générale  et  topographique  du 
corps  humain,  ou  Anatomie  considérée  dans  ses  rapports  avec  la  pathologie  chirur- 
gicale et  la  médecine  opératoire.  Troisième  édition , augmentée  en  particulier  de  tout 
ce  qui  concerne  les  travaux  inoderues  sur  les  aponévroses,  par  A. -A.  Velpuc. 
Paris,  1837.  2 forts  vol.  in-8,  avec  atlas  de  17  planches  in—  l gravées.  20  fr. 

VELPEAU.  Brrherrhe*  anatomiques,  physiologiques  et  pathologiques  sur  les  ravier» 
eloses  naturelles  ou  accidentelles  de  l'économie  animale,  par  A. -A.  VELMAU.  Pari*. 
1843,  in-8  de  208  pages.  1 fr.  50 

VELPEAU.  Des  Injection»  médteamentenses  dans  tes  ravttés  close».  Pari*.  IM*>. 

in-8.  3 £r. 

VELPEAU  Manurl  pratique  de*  maladies  des  yenx,  d'après  les  leçons  de  M.  Velpeau, 
professeur  de  clinique  chirurgicale  à l'hôpital  de  la  Charité,  par  M.  le  doctenrO.  Jeax- 
SF.LXIR.  Paris,  1810.  1 fort  vol.  grand  in- 1 8 de  700  pages.  6 fr. 

VELPEAU.  Exposition  d’unras  remarquable  de  maladie  rancérense  avec  nbUlcration 
de  l'aorte.  Paris,  1825,  in-8.  2 fr.  50 

VELPEAU.  De  l'operation  dn  trépan  dans  les  plaies  de  la  tète.  Paris,  183t.  in-8.  4 fr. 
VELPEAU.  Embryologie  ou  Ovolotir  humaine,  contenant  l'histoire  descriptive  et  ico- 
nographique de  l'œuf  humain,  par  A. -A.  VBI.PEAU,  accompagné  de  15  planches  des- 
sillées d'après  nature  et  lithographiées  avec  soin.  Paris,  1833.  1 vol.  in- fol.  12  fr 
VEBNOIS  et  BECQUEREL.  Du  lait  ehci  la  femme  dans  l'état  de  santé  et  dans  Priai  de 
maladie.  Mémoire  suivi  de  nouvelles  rceherches  sur  la  composition  du  lait  cher  la 
vache,  la  jument,  la  brebis  et  la  chèTre,  par  MM.  les  docteurs  Max.  VERX01S  et  ALT. 
Becquerel,  médecins  des  hôpitaux.  Paris,  1853,  in-8  de  200  page*.  3 fr.  50 
VIDAL.  Essai  sur  un  traitement  méthodique  de  quelque»  maladies  de  la  matrice 
injections  vaginales  et  intra-vaginales  ; par  A.  VlOAL  (de  Cassi*].  Paris.  1840. 
in-8.  1 fr.  50 

VIDAL.  Dr  la  enre  radicale  du  varlrnréle  par  l'enroulement  des  veines  dn  cordon 
spermatique,  par  Vidai,  (de  Cassis).  Deuxième  édition , revue  et  augmenté*.  Pans, 
1850,  in-8.  2 fr. 

VIDAL.  De»  hernie»  ombilicale*  et  épigastrique»,  par  le  docteur  A-  VlDAL  (de  Caasi*!. 

chirurgien  de  l'hôpital  du  Midi,  etc.  Paris,  1818,  in-8  de  133  pages.  2 fr.  50 
VIDAL.  De*  Inoculation»  syphilitique*.  Lettre*  médicales  par  le  docteur  Vidai. 
(de  Cas*i»}.  Paris,  1849,  in-8.  1 fr.  25. 
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VIDAL.  Traite  de  pathologie  externe  « de  medeelne  opératoire,  avec  de?  Résumés 
d'anatomie  des  tissus  et  des  régions,  par  A.  VIDAI,  (de  Cassis),  chirurgien  de  l'hôpital 
du  Midi,  professeur  agrégé  A la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  etc.  Quatrième  édition. 
entièrement  refondne  et  considérablement  augmentée.  Paris,  1855.  5 vol.  grand 
in-8  de  800  pages  atec  plus  de  666  figures  intercalées  dans  le  tente.  AU  fr. 

Le  Trait*  de  pathologie  citerne  de  M.  ▼kl al  (de  Cassis),  des  son  apparition,  a pris  rang  parmi  les 
livret  classiques  ; il  est  devenu  entre  les  aiuins  des  elè»«*s  un  guide  pour  l'étude,  et  ma. 1res  le  con- 
sidèrent comme  le  Compendium  du  chirurgien  praticien*  parce  qu'à  un  grand  talent  d*e« position 
dans  la  desciiptiou  des  mal»  tics,  l'auteur  joint  une  puissante  force  de  logique  dans  la  discussion  et 
dans  l'appréciation  des  méthodes  et  procédés  opéraient  es.  La  quatrième  édition  a reçu  des  augmen- 
tations tellement  importantes,  qu’elle  doit  être  considérée  comme  un  ouvrage  neuf;  et  ce  qui  ajoute  à 
V utilité  pratique  An  Traite  de  nathalogte  externe,  c’eat  le  grand  nombre  de  firmes  intercalées  dans 
le  texte.  Qui  ne  suit  que  ce  qui  frappe  les  yeux  se  grave  plue  facilement  dans  la  mémoire?  Ce  livre 
est  le  seul  ouvrage  complet  où  suit  représenté  l étal  actuel  de  la  chirurgie. 


VIDAL.  Du  cancer  du  rectum  cl  des  opérations  qu’il  peut  réclamer;  parallèle  des  mé- 
thodes de  Litlre  et  de  Callisen  pour  l’anus  artificiel,  par  le  docteur  VIDAL  [de  Cassis). 
Paris.  18*2.  in-8.  2 fr.  36 

VIMONT  Traité  de  phrénologie  humaine  et  comparée,  par  le  docteur  J.  Vimost, 
membre  des  Sociétés  phréuologiques  de  Paris  cl  de  Londres.  Paris,  1835,  2 vol. 
iii-l.  .accompagnés  d’un  magnihque  allas  in-folio  de  lit  planches  contenant  plus  de 
700  figures  d’une  parfaite  exécution. 

VIOLETTE  et  ARCHAMBAULT.  Dictionnaire  de*  aualyae*  chimique.,  ou  Répertoire 
alphabétique  des  analyses  de  tous  les  corps  naturels  et  nrtiliciels  depuis  la  fondation 
de  la  chimie,  avec  l'indication  du  nom  des  auteurs  et  des  recueils  où  elles  ont  été 
insérées,  par  MM.  Violette,  directeur  des  poudres  et  salpêtres,  ancien  élève  de 
l’École  polytechnique,  et  ArCHAMBAOLT,  professeur  de  l’Université.  Paris,  1851. 
2 vol.  ii.  - S à deux  colonnes.  16  fr. 


Lu  chimiste»  apprécieront  l'importance  et  la  commodité  d'un  Dictionnaire  qui  renferme  les  faits 
constants  relatifs  à tons  les  composes,  les  formnles  qui  les  désignent,  et  tes  Sombres  nu  moyen 
desquels  ces  formules  ont  été  établie».  La  série  chronologique  des  analyses  présente  pour  chaque 
corps  une  sorte  de  résumé  historique  où  l’on  poorra  suivre  les  progrè»  de  la  science.  Le  naturaliste 
et  le  médecin  tiourrronl  dans  ce  livre  lee  romposilions  des  tissus  d'animaul  et  de  plantes,  drs  pro- 
duits de  l’organisation  dans  t otal  de  saille  et  de  malad  e.  Le  géologue  y trouvera  les  analyses  des 
roches  et  de”  fis. Iles,  dont  l'ingénieur,  4 son  tunr,  peut  tirer  on  part,  avantagea  x pour  la  connais- 
sance des  localités  qu’il  exploite  ou  des  materienx  qu'il  vent  mettre  en  renste.  la,  1.1, rirent  de  pro- 
duis chimiques,  le  maitre  de  forges,  le  teinturier,  l'agi iculleur,  qui  veulent  malcOrr  dans  la  voie  do 
progrès,  trouveront  iléus  le  Dictionnaire  des  analyse!  chimiques  uu  grand  nombre  de  renseigne- 
ments  utiles. 


VIREY.  Philosophie  de  fhlMoire  naturelle,  ou  Phénomène»  de  l'organisation  de*  ani- 
maux et  des  végétaux,  par  J. -J,  VlREY.  membre  de  l'Academie  impériale  de  méde- 
cine, etc.  Paris,  1835,  in-8.  7 fr» 

VIREY  Dr  la  physiologie  dans  se*  rnpports  avec  la  philosophie,  par  J. -J.  VlREY. 

Pari*,  I8U,  in-8.  I fr- 

V01S1R.  Dr*  canne*  morale*  et  physique*  des  maladies  mentales,  et  de  quelques  autres 
affections  nerveuse* , telles  que  l’hystérie  , la  nymphomanie  et  le  satyriasis  ; par  F. 
Voisin . Pari*,  1820,  in-8.  7 fr. 


WEBER  Codex  de*  medlramenl*  hmnn-opatblqne*,  ou  Pharmacopée  pratique  et 

raisonnée  à l'usage  des  médecins  et  des  pharmaciens,  par  George- P.-F.  Weber  , 
pharmacien  homœopathe.  Paris,  185*,  un  beau  vol.  utli  de  **0  pages.  £ fr. 
WEDDELL  (H.-A.)  Hlaiolre  naturelle  de*  quinquina*.  Paris,  18*».  1 vol.  in-folio 
accompagné  d’une  carte  et  de  32  planches  gravées,  dont  3 sont  coloriées.  66  fr. 

YVAREN  De*  métamorphosé*  de  la  syphilis.  Recherches  sur  le  diagnostic  des  maladies 
que  la  syphilis  peut  simuler,  et  sur  la  syphilis  à l'état  latent,  pnr  le  docteur 
P.  YvarÉr;  précédées  du  Rapport  fait  A l'Académie  impériale  de  médecine.  Parts. 
185*,  iuzfi  de  6M  pages.  7 fr.  5ii 

ZIHERMA10L  l.a  solllnde  considérée  par  rapport  anx  causes  qui  en  font  naître  le  goût, 
de  ses  inconvénients  et  de  scs  avantages  pour  les  passions,  ['imagination,  l’esprit  et 
le  cœ tir  par  J. -G.  ZlMMERMARt»  ; nouvelle  traduction  de  l'allemand,  par  A.-J.-L. 
JOCRDAIX' nouvelle  édition  augmentée  d'une  notice  sur  l'auteur.  Paris,  1840  1 fort 
vol.in^  3fr'  50 
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t LECTURES  OIV  H1STOLOGY , by  J.  QUEKETT.  London,  1852-185».  2 vol.  in-* 
«toc  figures  intercalées  dans  le  texte.  57  fr 

t A PRACTICAL  TREATISE  ON  TUE  CSE  OF  THE  MICROSCOPE,  includinp  tlie  diffe- 
rent melhods  of  preparingand  examiniug  animal,  vegetable  and  minerai  structure-  . 
h y John  Ql'ekett,  assistant  conscrvator  and  demonstrator  of  minute  analomy  at  the 
Royal  College  of  surgeons,  avec  planches  et  figures  intercalées  dans  le  texte.  Troi- 
sième édition,  with  additions.  London,  1855.  1 vol.  in-8.  27  fr. 

t CRYPTOGAMIC  ROTANY,  by  R dv  J.-M.  BERKELEY.  London,  1857,  un  beau  volume 
in-8  illustré  avec  planches.  27  fr 

f THE  ANATOMY  OF  THE  EXTERNAL  FORMS  OF  THE  HORSE,  by  John  GAMGEI 
London,  1857,  un  volume  in-8  avec  12  planches  in-folio  en  partie  coloriées, 
f PR1NCIP1.ES  OF  PIIYSICS  AND  METERE01.0GY.  bv  J.  MULLER,  professer  of  phy«ir- 
at  the  University  of  Freiburg.  London,  1817.  1 voi.  in-8,  avec  2 planches  coloriées 
et  530  figures  intercalées  dans  le  texte.  23  fr.  50 

tPRlNCIPLESOFTHKMECtl  ANIOSOFMVCniNERY  AND  ENGINEERING.  byj  AVtlS- 
BACB,  professor  of  mcchanics  and  appliod-mathcmatics  in  the  Royal  mining-Acaderay 
of  Freiberg.  London,  1817-1818.  2 vol.  in-8  avec  un  grand  nombre  de  figures  inter- 
calées dans  le  texte.  52  fr. 

fMANCAL  OF  PRACTICAL  ASSAYINC,  by  J.  MITCHELL.  London,  1851,  in-8.  avec 
360  figures  intercalées  dans  le  texte.  27  fr. 

t CHEMISTRY  1»  ITS  APPLICATIONS,  to  the  arts  and  to  manufactures,  bv  doc- 
tors  F.  Knapp,  Konalds  and  Richardson.  London,  1855.  3 vol.  in-8,  avec  un 
grand  nombre  de  figures  intercalées  dans  le  texte.  105  fr. 

t ELEMENTS  OF  CHEMISTRY  including  the  applications  of  the  sciences  in  the  arts,  bv 
Tb.  Grahan.  Seconde  édition  revue  et  augmentée.  London,  1850-1857.  2 volu- 
mes in-8  de  630  pages  avec  figures  dans  le  texte.  55  fr. 

t THE  ARCHITECTURE  OF  THE  HEAYENS,  by  J. -P.  NlCHOL,  professer  of  astronome 
in  the  University  of  Glasgow,  9°  édition.  London,  1851.  in-8,  fig.  21  fr. 

t NATIVE  RACES  OF  THE  INDIAN  ARCHIPEL  AC  O.  PaUANS,  by  G .-AV.  Earl 
London.  1853.  in-8,  avec  5 planches  coloriées  cl  2 cartes.  13  fr 

t THE  NATIVE  RACES  OF  THE  RUSSIAN  EMPIRE,  bv  R.-G.  LATBAM.  London,  1851. 

petit  in-8  avec  une  grande  carte  coloriée.  lOfr. 

t THE  LONDON  JOURNAL  OF  ROTANT,  containing  figures  and  descriptions  of  sncb 
plants  as  recommcnd  themselves  by  tbeir  novellv.  rarity,  history  and  uses  ; by  sir 
AV -J.  Hookkr,  dircctor  of  llie  Royal  botanic  garde n of  Kiew.  Londres,  1812  à 1817. 
6 forts  vol.  in-18  avec  21  planches.  150  fr. 

-J-  ICONES  PLANTARUM,  or  figures  ad  descriptions  of  new  and  rare  plants  selectcd  from 
(lie  berbarium,  by  J. -AV.  IlOOKER.  London,  1812-1818.  1 vol.  in-S  avec  100 
planches.  Prix  de  chaque  volume,  avec  100  planches.  33  fr. 

t A NATUR  AL  HISTORY  OF  THE  MAMMALIA,  by  C.  R.  AVATERHOCSE,  assistant  oî  the 
Britisli  Muséum.  London,  1816-1818.  Tome  1 , Marsupiata,  T.  il.  Hodentia , pu- 
bliés en  22  livraisons.  Prix  de  chaque  volume  avec  ligures  noires.  36  fr. 

Avec  figures  coloriées.  14  fr. 

f ON  THE  DISEASES  AND  DERANGEMENTS  OF  TUB  NERYOl  S SYSTEM  in  lheir  un- 
mary  forms  and  iu  tbeir  modifications  by  âge  , sex , constitution , licreditarv  prédis- 
position, exccss,  general  disorder  and  orgnnic  diseuses,  by  Marshall  Hall,  docteur 
en  médecine.  London,  1811,  in-8  avec  8 planches.  20  fr. 

■f  ON  THE  DIFFERENT  FORMS  OF  1N8ANITY , in  relations  to  jurisprudence;  by 
doctor  J. -G.  PniCHARD.  Seconde  édition.  London,  1817,  in-12.  6 fr.  50 

î ODONTOGRAPHV , A TREATISE  ON  THE  COMPARATIVE  ANATOMY  OF  TBÏ 
TEEHT,  tbeir  physiological  relations,  mode  of  development  and  microscopie  struc- 
ture in  tlie  vertebrate  animais,  by  Richard  OWEN,  membre  de  la  Société  royale 
de  Londres , 1810-1815.  Ouvrage  complet , publié  en  trois  parties,  accompagne 
de  168  planches  gravées,  2 vol  grand  in-8.  110  fr. 
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